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OPERATING  LOCATION  -  A 

USAFETAC 


Air  Weather  Service  (MAC) 


REVISED  UNIFORM  SUMMARY  OF 
SURFACE  WEATHER  OBSERVATIONS 


ANDERSEN  AFB  GUAM,  MSCF  912180 

N  13  35  E  144  66  ELEV  612  FT  PGUA 

PARTS  A  -  F  HOURS  SUMMARIZED  0000  2300  LST 


PERIOD  OF  RECORD: 

HOURLY  OBSERVATIONS:  JAN  78 


SUMMARY  OF  DAY  DATA:  MAY  48 


DEC  87 
DEC  87 


JUN  2  7  1988 


"Approved  for  public  release  FEDERAL  BUILDING 
Distribution  Unlimited" 


ASHEVILLE,  N.C.  28801  •  2723 
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U.  teport  Security  Cl«a«lfl<uitloa;  DMCLASSIPUD) 

of  Export;  Approved  for  public  release;  Distribution 

unlimited. 


Perforalng  Orit«at«atlon  Eeport  Mumber;  USAFETAC/DS-88/028. 
MBnltorlng  Organisation  Eeport  Bibcr;  USAFETAC/DS-88/028. 


H—e  at  Ferforalnit  Ornanlxmtlon;  USAFETAC/OL-A 
6b.  Office  Symbol; 

6c.  Addreee;  Federal  Building,  Asheville,  NC  28801-2723. 

11  Title:  (ROSSWO)  ANDERSON  AFB  GUAM. 

12  Peraooel  Aathor(a): 

13a  Type  of  Report;  Data  Summary 
13b  Tlae  Covered;  May  48-Dec  87. 

16  Date  of  Report;  Jun  1988 

15  ^ge  Count;  312 

17  OOSATl  Codea;  FieldT^jA,  Group— 02 

Object  Terma;  -^climatology;  *i^jeaeher{  meteorological  conditions;  winds; 
precipitation;  temperature;  visibility;  barometric  pressure;  relatlwe  humidity;  sky  cover; 
psychrometrlc  data;  celling;  Revised  Uniform  Summary  of  Surface  Weather  Observations 
(RUSSWO);  AndersoW  AFB  Guam;  Guam;  North  Guam  AFB  Guam;  Mariana  l8lands^^fe|gl_2^8J^^j;^ 

79  •  A  six-part  statistical  data  summary  of  surface  weather  observations 

for:  Anderson  APB  Guam.  Summary  consists  of:  PART  A,  Weather  Conditions  and  Atamspheric 
Phenomena;  PART  B,  Precipitation;  PART  C.  Surface  Winds;  PART  D,  Celling  and  Visibility; 
PART  E,  Psychrometrlc  Summaries;  PART  F,  Pressure  Summaries.  See  USAFETAC/TN-83/001 
(ADA132186),  An  Aid  for  Using  the  Revised  Uniform  Summary  of  Surface  Weather  Observations 
(RUSSWO)  for  complete  description  of  contents  and  Instructions  for  use.  X  ■ 

20  Dtmtrlbutlon/Aemllablllty  of  Abmtract;  Same  as  report. 

21  Abmtract  Security  Classification;  UNCLASSIFIED. 


22*  Hama  of  Kaaponalble  ladlvldgal;  Marianne  L.  Cavanaugh 
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the  public  at  large,  or  by  the  Defense  Technical  Infornatlon  Center  (DTIC)  to 
the  National  Technical  Information  Service  (NTIS). 
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CALL  lOt  PGUA 

HOURS  SUNHAR17EO:  0000-2300  LST 


HOURLY 

OBSERVATIONS: 

JAN 

78  -  DEC 

87 

SUMMARY 

OF  DAY  DATA: 

MAY 

98  •  DEC 

87 

TIME  conversion  LST  TO  6NT:  -lO 


STATION  NANES  ANDERSEN  AfB  6UAR 

station  NUMBERl  9U1QG 
PERIOD  OF  RECORDS 


NOTE:  DUE  TO  ADVANCED  AND  MORE  THOROUGH  QUALITY  ASSURANCE  PROCEDURCS  EMPLOYED  AT  USAFETAC/OL-A,  MINOR  CHANGES  TO 
THE  DATA  AND  STATISTICAL  VALUES  FROM  PREVIOUSLY  PUBLISHED  RUSSUOS  MAY  OCCUR. 


OL-A/USAFtlAC/HAC/AUS  REVISED  UNIFORH  SUHHARV  OF  SURFACE  WEATHER  OBSERVATIONS 

ASHEVILLE  NC  28801 


HOURLY  OBSERVATIONS:  ALL  RECORD  OR  RECORD  SPECIAL  OBSERVATIONS  RECORDED  ON  THE  AHS  FORMS  10/lOA  AT  SCHEDULED  HOURLY 
INTERVALS. 


SUMMARY  OF  DAY  DATA  lOAlLY  OBSERVATIONS!:  DATA  COMPILED  FROM  ALL  AVAILABLE  OBSERVATIONS  WHICH  INCLUDES  HOURLY 
OBSERVATIONS  AND  DAILY  DATA  RECORDED  IN  COLUMNS  AWS  FORMS  lO/lOA. 

DESCRIPTION  OF  SUMMARIES:  PRECEDING  EACH  PART  OF  THE  RUSSHO  IS  A  BRIEF  DISCUSSION  OF  IHE  SUMMARY  INCLUDING  THE 
MANNER  OF  presentation. 

STANDARD  3-HOUR  TIME  GROUPS:  IN  ALL  SUMMARIES  SHOWING  DIURNAL  VARIATIONS,  WE  SUMMARIZE  DATA  USING  THE 

FOLLOWING  EIGHT  3-HOUR  TIME  PERIODS  IN  LOCAL  STANDARD  TIME:  0000^0200.  0300-0SD0i  0600-0B00,  0900-1100, 
IZOD-IAOD,  1500-1700,  1800-2000,  2100-2300  LST. 

FOR  A  OETAILCO  DESCRIPTION  OF  EACH  SUMMARY  WITH  EXAMPLES  AND  EXERCISES  ON  ITS  USAGE,  SEE  US  AFE  T  AC/TN-fi  3 -001  •  **AN 
AID  FOR  USING  THE  REVISED  UNIFORM  SUMMARY  OF  SURFACE  WEATHER  OBSERVATIONS**  IRUSSWO), 

TABLE  OF  CONTENTS: 

STATION  HISTORY 

PART  A:  weather  CONDITIONS  AND  ATMOSPHERIC  PHENOMENA  SUMMARIES 
PART  B:  PRECIPITATION,  SNOWFALL.  AND  SNOW  DEPTH  SUMMARIES 
PART  C:  SURFACE  WIND  SUMMARIES 

PART  Dl  CEILING  VERSUS  VISIBILITY  AND  SKY  COVER  SUMMARIES 
PART  E:  TEMPERATURE  AND  RELATIVE  HUMIDITY  SUMMARIES 
PART  F:  PRESSURE  SUMMARIES 


AWSMSC  NUMBER:  THIS  NUMBER  IS  THE  AIR  WEATHER  SERVICE  MASTER  STATION  CATALOG  NUMBER*  THIS  NUMBER  IS  COMPRISED  OF  — 
The  WHO  NUMBER  WITH  THE  AOOTTION  OF  A  SUFFIX  «0  THROUGH  9).  IN  CASES  WHERE  THERE  IS  NO  DESIGNATED  WMO  NUMBER, 

A  5-OlGIT  NUMBER  IS  CREATED  IN  AGREEMENT  WITH  WHO  RULES  PLUS  A  SIXTH  DIGIT.  THESE  NUMBERS  ARC  ALSO  REFERRED  TO^ 

□ 


AS  OATSAV  OR  USAFCTaC  NUMBERS  WHICH  UNIQUELY  IDENTIFY  MORE  THAN  15,000  REPORTING  STATIONS  WORLD  WIDE* 


t.l  lOTU 


STATION  NO. 

STATION  NAME 

LATITUDE 

LONGITUDE 

FLD  KLEV  (FT) 

CALL  SIGN  i 

HMO  HHBR 

ON  SUMMARY 

fill  r ; 

.AK:'£r.£nt;  AFE.  J'J.'.v -..MAF.;  ANA  IS 

t:  Ic  25 

E  144  56 

612 

i  PGUA  1 

91218 

STATION  LOCATION  AND  INSTHDMENTATION  HISTORY 


ir  Type  At  This  Location  j 

A  T«3  T A  T  T  t  4i*wr>  IS  T  AntTfnmrw  .  T  rkkinTwntVB  • 

Kiev  Above  HSL  1 

_ \ _ 

OBS 

Station  From  To 

FLD  (FT)i 

BABO  (FT) 

*  rmBk 

DAY 

Ncrb'r.  luar.  .AFE ’Marians  Ir 

Ar  r 

May 

45 

T.  ^ 

K  13 

Andersen  A.Fn.  Guar. 

Same 

^av 

1,' 

Mar 

o4 

Same 

Same 

Same 

Apr 

Feb 

59 

Same 

Same 

Same 

k'*,  a» 

6C 

Sane 

yame 

i-ame 

Apr 

an 

6^ 

oame 

::>ame 

her 

Mar 

N  13 

^ame 

Same 

Apr 

Mar 

67 

Same 

Same 

Same 

6* 

r  ec 

-  c- 

Sane 

Same 

Same 

Mar 

•“  t 

•  an 

C 

Same 

Same 

V  an 

V  ... 

V  an 

St 

Same 

E  144 

55 

E  144 

E  144 

56 

Same 

Same 

Sane 

Same 

Same 

E  144 
Same 

56 

\  Nabr 

1 

tote  of 

SURFACE  WIND  EgUIPHENT 

INFORMATION 

'  Loc 

_ 

LOCATION 

TYPE  OF 
’TRANSMITTER 

TYPE  OF 
RECORDER 

May  48 
May  5? 
Apr  54 
May  55 
Mar  57 

Mar  59 
Apr  60 

Apr  63 

Apr  69 
Jan  70 


Feb  78 
Jan  88 


Locabed  or.  bldp 
Abop  wea  sbabicr. 

Sane 

Same 

Abop  observing  sband  on  baseops 
rooi 

On  roof  of  wea  station 

3600’  from  W  end  and  300’  N  of 

instrument  rnwy 

1325’  from  W  end  of  rnwy  06  and 
500'  N  of  ctr  mwy  06 
1&2 :  Same 

1.  2400'  from  V  end  rnwy  06  and 
440’  N  of  ctr  mwy  06R 

2.  2400’  from  K  end  rnwy  24  and 
500’  N  of  ctr  rnwy  24L 

1.  Same 

2.  Same 

1 .  Same 

2 .  Same 


Anemometer 

GM5-1A 

Same 


Same 

GMfi-11 


GMQ-20 

Same 


N/A 

ML-204B 

Same 

tame 
ame 


RO-362 

Same 


m' 
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yCATHCff  CONDITIONS  AND  ATHOSPHtRIC  PHCNOHCNA  SUMHARIES 

UEATHCR  CONDITIONS  SUNMARV: 

!•  A  PCRCCNTAGC  rREQUCNCT  OCCURRENCE  SUHHART  OF  VARIOUS  ATMOSPHERIC  PHENOMENA  AND  OBSTRUCTIONS  TO  VISION. 

2.  DATA  BASED  ON  HOURLY  OBSERVATIONS. 

3.  SUMMARIZED  8V  ThE  STANDARD  i-HOUR  TIME  GROUPS  By  MONTH.  MONTHLY  AND  ANNUALLY  lALL  YEARS  COMBINEDI. 


c 

c 

c 

c 


ATMOSPHERIC  PHENOMENA  SUMMARY: 

1.  A  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  DAYS  SUMMARY  OF  VARIOUS  ATMOSPHERIC  PHENOMENA  AND  OBSTRUCTIONS 
TO  VISION. 

2.  data  based  on  SUMMARY  OF  DAY  DATA. 

3.  SUMMARIZED  BY  MONTH  VITH  ALL  HOURS  AND  ALL  YEARS  COMBINED. 


f 

r 

(■ 


OEFInITIONS: 

THUNOERSTORMSs  ALL  REPORTED  THUNOERSTORMSt  TORNADOES  AND  WATERSPOUTS. 

RAIN  AND/OR  DRIZZLE:  ALL  REPORTED  RAlN  AND  OR  DRIZZLE  FALLING  TO  THE  GROUND  BUT  NOT  FREEZING. 
freezing  rain  ANO/OR  freezing  drizzle  IGLAZCI;  all  REPORTED  FREEZING  RAIN  OR  FREEZING  DrIZZlE* 
SNOW  ANO/OR  SLEET.  SNOW  INCLUDING  SNOW  PELLETS  AND  BRAINS.  ICE  CRYSTALS  AND  PELLETS  (SLEET). 
HAIL:  ALL  REPORTED  HAIL. 


ALL  PRECIPITATION:  THIS  CATEGORY  INCLUDES  ALL  OBSERVATIONS  REPORTING  PRECIPITATION.  BECAUSE  MORE  THAN  ONE  TYPE 

OF  precipitation  may  appear  IN  A  SINGLE  OBSERVATION.  THE  SUM  OF  THE  PERCENTAGES  IN  THE  INDIVIDUAL  COLUMNS  MAY 
EXCEED  The  PERCENTAGES  IN  THIS  COLWN. 

(  FOG:  ALL  REPORTED  FOG.  ICE  FOG  AND  GROUND  FOG. 


SMOKE  ANO/OR  HAZE:  ALL  REPORTED  SMOKE.  HaZE  AND  ANY  COMBINATION  THEREOF. 
BLOWING  SNOW:  ALL  REPORTEO  BLOWING  SNOW  INCLUDING  DRIFTING  WHEN  REPORTED* 


1 


r.. 


r- 


OUST  ANO/OR  sand:  ALL  REPORTED  DUST,  SAND,  BLOWING  OUST,  BLOWING  SAND  AND  ANY  COMBINATION  THEREOF. 
THE  ATMOSPHERIC  PHENOMENA  SUMMARY  (DAYS  WITH!  INCLUDES  ONLY  THOSE  REPORTS  WHEN  THE  PHENOMENA 
VISIBILITY  LESS  THAN  5/8  MILES  (1000  NCTERSI. 

ALL  OBSTRUCTIONS  TO  VISION:  INCLUDES  ALL  REPORTS  OF  OBSTRUCTIONS  TO  VISION  IpOG  THRU  OUST/SAnDI 
AND  BLOWING  SPRAT.  BECAUSE  MORE  THAN  ONE  PHENOMENA  PER  OBSERVATION  MAY  OCCUR.  THE  SUN  OF 
THE  INDIVIDUAL  COLUMNS  MAY  EXCEED  IMIS  COLUMN. 


I 


I 


NOUS: 

1.  A  VALUE  IN  THE  TABLES  OF  INDICATES  LESS  THAN  .OSt  OCCURRENCE  lUSUALLY  ONLY  ONE  OCCURRENCE!. 

2«  METAR  STATIONS  IBEG1NN1N6  IN  JAN  19681  AND  SYNOPTIC  REPORTING  STATIONS  RECORDED  ON  THE 
AUS  FORMS  lO/lOA  AND  TRANSMITTED  LONGLINE  ONLY  THE  HIGHEST  ORDER  OF  ATMOSPHERIC  PHENOMENA  OBSERVED. 
bEGINNING  IN  JAN  197Q,  METAR  STATIONS  RECORDED  ALL  OBSERVED  PHENOMENA  BUT  CONTINUED  TO  TRANSMIT  ONLY 
THE  HIGHEST  ORDER.  FOR  EKAMPLE*  IF  THE  OBSERVATION  CONTAI  :EO  RAIN»  FOG  AND  SMOKE*  ALL  THREE  MILL 
APPEAR  ON  THE  AWS  FORMS  lO/lOA,  BUT  ONLY  THE  RAIN  MAS  TRANSMITTED  LONGLINE.  THEREFORE  ONLY  THE  RAIN 
APPEARS  IN  OUR  DATA  BASE  FOR  HOURLY  SUMMARIZATION.  THIS  PRACTICE  AFFECTS  THE  PERCENTAGES  IN  THE  TABLES. 


GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH  PCRCCNTAGe  FRCOUCMCV  OF  OCCURRENCE  OF  HEATHER  CONDITIONS 


USAFETAC 

AIR  heather  SERVICE/HAC 

from 

hourly  observations 

STATION  NUMBER: 

912180 

STATION  NAME : 

ANDERSEN  AFB  GUAM 

PERIOD  OF  RECORD: 

month:  jAN 

78-87 

HOURS 

iLsri 

1 

1 

1 

1 

TSTMS 

rain 

L/OR 

0RI22LE 

FR21NG  SNOu 

RAIN  8/OR 

C/OR  SLEET 

0R122LC 

HAIL 

t  OBS 
HItH 
PRECIP 

FOG 

SMOKE 

e/OR  BLOHING 
HAZE  SNOW 

OUST 

8/OR 

SAND 

t  OBS 
H/OBST 

TO 

VISION 

TOTAL 

OBS 

00-02 

1 

4.4 

•  8 

•  8 

927 

03-05 

1 

5.2 

S.2 

1.1 

1.1 

927 

06-08 

1 

5.4 

5.4 

.4 

.  1 

•  s 

927 

Q9-U 

1 

5.0 

B.o 

.8 

.3 

1.1 

929 

12-III 

1 

4.i| 

4 . 4 

.5 

•  1 

.6 

9  30 

15-17 

1 

N.N 

4.4 

.6 

.  1 

.8 

9  50 

la-20 

1 

4.6 

4.6 

•  4 

•  4 

930 

21-23 

1 

4««l 

4.4 

.4 

.4 

9  30 

TOTALS 

1 

4.7 

4.  7 

.  6 

.1 

.7 

74  30 

station  NUMBER  t 

912160 

STATION  NAME  - 

ANDERSEN  AFB  GUAM 

PERIOD  OF  RECORD; 
NONTHt  FEB 

78-87 

HOURS 

tLSTi 

i 

1 

1 

1 

TSTMS 

RAIN 

£/0R 

0RI2ZLE 

FRZlNo  SNOU 

RAIN  8/OR 

8/OR  SLEET 

DRIZZLE 

H»IL 

t  oes 
with 

PRECIP 

FOG 

SMOKE 

8/OR  BLOhING 
HAZE  SNOH 

OUST 

8/OR 

sand 

t  OBS 
H/OBST 

TO 

VISION 

TOTAL 

OBS 

00*0? 

i 

6.9 

6.9 

1.5 

i.s 

Bti6 

03-05 

1 

9.9 

9.9 

.9 

,9 

8t' 

06-06 

1 

8,0 

B.O 

1.7 

1.7 

846 

09-1  1 

1 

•  2 

6.9 

6.9 

2.1 

.4 

2.S 

846 

12-M 

1 

6.4 

6.4 

1.9 

1.9 

846 

15-17 

1 

5.6 

S.8 

2.2 

.2 

2.5 

846 

18-20 

1 

S.  7 

5,7 

1.2 

1.2 

846 

21-23 

t 

6.7 

6.7 

.7 

.7 

646 

totals 

1 

•  0 

7.0 

• 

7.0 

1.5 

•  1 

1.6 

6766 

GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH 
USAFETAC 

AlR  NEAThER  SEftVlCE/HAC 


percentage  frequency  of  occurrence  of  weather  conditions 

FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 
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STATION 

NUMBER : 

912180 

STATION  name : 

ANOERSCM  AFB  GUAM 

PERIOD  OF  RECORD: 
MONTH:  MAR 

78-87 

HOURS 
tLST  1 

1 

1 

1 

1 

TSTMS 

RAIN 

C/OR 

0RI22LE 

FR2ING  SNOW 

RAIN  C/OR 

C/OR  SLEET 

0Ri22lE 

HAIL 

t  ObS 
WITH 
PRECIP 

FOG 

smoke 

C/OR  BLOWING 
HAZE  SNOW 

Dust 

C/OR 

SAND 

t  OBS 
W/oBST 

TO 

VISION 

total 

ObS 

00-02 

i 

5.6 

5.6 

.2 

.2 

9  30 

03-05 

1 

9.7 

.9 

•  6 

9  30 

06-08 

1 

6.8 

6.8 

1.1 

1  .  1 

9  30 

o’-ii 

1 

9.6 

9.6 

.3 

•  3 

9  30 

12-1*1 

1 

2.S 

2.8 

•  6 

•  1 

.8 

9  30 

15-17 

1 

3.2 

3*2 

.3 

.  1 

•  9 

930 

18-20 

1 

2.6 

2.  6 

.  6 

.6 

»3o 

21-23 

1 

3.5 

3.5 

•  2 

.2 

93D 

TOTALS 

1 

9.3 

9.3 

•  5 

.0 

.5 

7^ll0 

STATION 

NUMBER  S 

912180 

STATION  NAME  t 

ANDERSEN  AFB  GUAM 

PERIOD  Of  record: 
month:  APR 

78-87 

HOURS 

iLSTi 

1 

1 

1 

1 

TSTMS 

RAIN 

C/OR 

0R122LC 

frzing  snow 

RAIN  C/OR 

C/OR  SLEET 

0R12ZLE 

HAIL 

t  OBS 
WITH 
PRECIP 

FOG 

SMOKE 

C/OR  blowing 
HaZe  snow 

DUST 

C/OR 

sand 

X  OBS 
W/OBST 

TO 

VISION 

total 

OBS 

00-02 

1 

•  1 

3.8 

3.  8 

1.7 

1,7 

9  DO 

03-05 

1 

9.1 

9.  1 

.  1 

1.9 

2.D 

9  00 

06-06 

1 

9.2 

9.2 

•  9 

1.9 

1.9 

900 

09-11 

1 

3.6 

3.6 

.  3 

1.3 

1.7 

9  00 

12-19 

1 

•  1 

3.0 

3.0 

.2 

1.3 

1.6 

9  00 

15-17 

1 

.1 

3.2 

3.  2 

.3 

1.3 

1.7 

900 

18-20 

1 

.1 

3.9 

3,9 

•  6 

1.3 

1.9 

9  00 

21-23 

1 

•  2 

2.9 

2.9 

•  1 

1.9 

1.6 

900 

TOTALS 

1 

•  1 

3.5 

3.  5 

.3 

1*5 

1.8 

7200 

GLOBAL  CLIHAT0L06Y  BRANCH  PCRCCNTaGC  PRCQUtNCY  Of  OCCURRCNCE  Of  WEATHER  CONDITIONS 

USAfETAC  fROK  HOURLY  0|tS£RVA  flONS 

AjR  heather  SErWICC/NAC 

station  NUMBER:  912180  STATION  nAHE ;  ANDERSEN  AfB  GUAM  PERIOD  Of  RECORD:  78*87 

month:  may 


1 

HOURS  1 

ILSTl  1 

1 

TSTHS 

RAIN 

L/OR 

DRIZZLE 

f RZIN6 
RAIN 
C/OR 
ORiZZlE 

SNOW 

G/OR 

SLEET 

HAIL 

t  Ob5 
WITH 
PRECIP 

FOG 

SHOkE 

t/CR  Bt-0W1N6 
HAZE  SNOW 

Dust 

C/OR 

SAND 

X  OBS 

u/obst 

TO 

VISION 

TOTAL 

OBS 

00-D?  1 

S.8 

• 

5.8 

.5 

.  1 

.1 

.6 

930 

03-QS  1 

6.  1 

b.  1 

.5 

•  3 

•  9 

9  30 

06-08  1 

6.  7 

6.7 

•  9 

•  1 

1.0 

9  SO 

09-H  1 

•  3 

A.  S 

A. 5 

1.0 

.2 

1.2 

9  3D 

IZ-IH  1 

6.S 

6.5 

1.0 

•  1 

1.1 

9  30 

15-17  1 

5.6 

5.6 

.9 

•  9 

9  30 

18-20  1 

6.0 

6.0 

1.0 

.  1 

.1 

1.1 

93D 

21-23  1 

.  1 

A.7 

A.  7 

•  A 

•  3 

.1 

.8 

9  3D 

T07*tS  1 

.1 

S.7 

5.  7 

•  e 

•  2 

.0 

1  .0 

7AA0 

station  NUMBER:  912180 

station  name : 

ANoE*1SCN 

AFB  GUAM 

PERIOD  OF  RECORD: 
month:  JuN 

78-87 

\ 

HOURS  1 

ILSTI  j 

1 

tstms 

rain 

C/OR 

DRIZZLE 

FRZING 

rain 

C/OR 

DRIZZLE 

SNOU 

C/OR 

sleet 

HAIL 

«  OBS 
WITH 
PRECI P 

FOG 

SMOKE 

C/OR  BLOWING 
HAZE  SNOU 

OUST 

C/OR 

SAND 

t  OBS 
W/CBST 

TO 

VISION 

TOT  aL 

OBS 

Oo-02  i 

.  1 

b.  7 

6,7 

•  1 

.1 

900 

03-05  1 

6.7 

6.7 

.  1 

.  1 

900 

0«>-08  1 

5.  X 

5.  1 

•  z 

,2 

9  00 

09-11  1 

.  1 

6.  3 

6.3 

.3 

.3 

900 

12-19  1 

•  J 

6.  A 

6.  A 

.8 

.8 

9  00 

lS-17  1 

.6 

7.7 

7.  7 

.2 

.2 

900 

18-20  1 

b.b 

6.6 

.2 

.2 

900 

21-23  1 

•  1 

5.7 

5.7 

•  2 

.2 

9  00 

TOTALS  1 

.  1 

6.  A 

6*  A 

.3 

.3 

TZOO 

GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH 
USAFCTAC 

AIR  HCATHER  SERVICC/HAC 


PCRCCNTAGe  FRCQUCNCV  of  OCCURRENCE  OF  WEATHER  CONDITIONS 
FROM  HOURLY  observations 


STATION  number:  912180 

STATION  NAME : 

AND  ERSEN 

AFfi  GUAM 

PERIOD  OF  RECORD: 
MONTH:  JUL 

78-87 

1 

HOURS  1 
<Lsri  1 

1 

TSTMS 

RAIN 

S/OR 

DRI?2Le 

FRZlNG 

RaIN 

C/OR 

DRIZZLE 

SNOM 

C/OR  hail 

SLEET 

t  08S 
with 
PRCCIP 

FOG 

SMOKE 

C/OR  BLOWING 
HAZE  SNOW 

OUST 

C/OR 

sand 

t  OBS 
W/OBST 

TO 

VISION 

TOT  AL 

OBS 

00-02  1 

.  9 

9.2 

9.2 

.3 

.3 

9  30 

03-05  1 

.8 

9.8 

9.8 

.  1 

.  1 

9  30 

Df>-Q6  1 

.  3 

lO.S 

ID.  5 

.b 

.6 

9  30 

09-11  1 

.  2 

9.0 

9.0 

.5 

.5 

9  3q 

12-m  1 

.  3 

10-6 

10.  b 

.5 

.5 

9  30 

J5-17  1 

1.2 

11.  7 

11.  7 

.8 

.  1 

.1 

1.0 

9  30 

18-20  1 

.8 

11.5 

11. S 

.2 

.2 

.9 

9  30 

21-25  ( 

1.  1 

9.1 

*.i 

9  3d 

ror»LS  1 

.  7 

ia«2 

10.2 

.9 

•  0 

.0 

•  4 

7440 

station  NUMBER:  912180 

STATION  NAME ; 

ANDERSEN 

AFB  GUAM 

PERIOD  OF  RECORDS 
MONTH:  AUG 

78-?7 

1 

HOURS  1 
•LSTl  1 

1 

TSTMS 

RAIN 

C/OR 

DRIZZLE 

FRZING 

RAIN 

C/OR 

DRIZZLE 

SNOW 

C/OR  HaIL 

SLEET 

S  OBS 
miTh 
PRECI P 

FoG 

SnoKE 

C70R  eLOwINC 
H»7E  SnoR 

DUST 

C/OR 

SAND 

t  065 
W/OBST 

TO 

VISION 

TOT  AL 

OBS 

00-02  1 

.  3 

13.0 

13.0 

.4 

,4 

9  30 

03-05  1 

.8 

IS.  1 

15.  1 

•  4 

•  4 

9  30 

06-08  1 

.  1 

13.7 

13.7 

.  3 

.1 

.  4 

9  30 

09-11  1 

.2 

13.9 

13.9 

.3 

.1 

.4 

9  30 

12-18  1 

1.2 

15.9 

15.9 

.2 

.2 

930 

15-17  1 

1.  1 

16.9 

lb. 9 

.5 

.5 

9  30 

18-20  1 

1.1 

12.7 

12.7 

.  1 

.1 

9  30 

21-23  1 

.3 

14.2 

14.2 

.  1 

.1 

9  30 

TOTALS  1 

.6 

14.4 

14.4 

.3 

.0 

.3 

79  90 

GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH  PCRCENTaGC  FRCOUCNCY  OF  OCCURRENCE  OF  NEATHER  CONDITIONS 

usafetac  from  hourly  Observations 

AIR  HEATHER  SErVICE/MAC 


Sr ATIOM 

NUNBCR : 

912180 

STATION  mAHC : 

ANDERSEN 

AFB  61IAH 

PERIOD  OF  RECORD: 
HONTH:  SEP 

78-87 

hquns 

(LST  1 

i 

1 

1 

1 

RAIN 

TSTHS  C/OR 

0R122LL 

FRZING 

RAIN 

C/OR 

0Ri2ZlE 

SNOU 

£/QR 

SLEET 

HAIL 

t  OfiS 
WITH 
RRCCIP 

FOG 

ShOke 

C/OR  blowing 
HAZE  SNOW 

Dust 

C/OR 

SAND 

X  DBS 
W/oBST 
TO 

VISION 

TOT*L 

OBS 

00-02 

1 

•  9 

10.8 

10.8 

•  2 

.9 

l.l 

900 

0  3-05 

1 

.7 

11.8 

u.s 

.1 

•  8 

.9 

9  00 

06-08 

1 

•  9 

13,0 

13.0 

.3 

.b 

•  9 

9  00 

Q»-l  1 

1 

•  7 

11.6 

11.6 

.3 

,7 

1.0 

900 

12-m 

1 

1.9 

12.3 

12*  3 

.7 

l.b 

2.2 

9  00 

IS-JT 

1 

UQ 

12.9 

12. « 

.  7 

1.1 

1.8 

«00 

16-20 

1 

1.2 

9.2 

9.2 

1.1 

•  8 

1.9 

9  00 

21-23 

1 

•7 

to.  1 

lo*  1 

•  9 

.7 

1.1 

9  00 

totals 

1 

•  9 

11.5 

11.5 

•  5 

•  9 

1.9 

7200 

STATION 

NUNBCR ; 

»I2I80 

STATION  NANC: 

anocrscn 

AFB  SUAn 

PERIOD  OF  RECORD: 
honTh:  oct 

78-87 

HOURS 

itSTl 

1 

1 

1 

( 

rain 

TSTHS  C/OR 

DRIZZLE 

FR2IN6 

rain 

C/OR 

DRIZZLE 

SNOW 

C/OR 

sleet 

hail 

t  oes 

WITH 

PRECIP 

FOG 

SHORE 

C/OR  BLOWING 
HAZE  SNOW 

DUST 

C/OR 

SAND 

6  DBS 
W/OBST 

TO 

VISION 

TOT  aL 

OBS 

00-02 

1 

.2 

11.1 

11.1 

.  1 

.1 

.2 

9  30 

03-05 

1 

•  5 

10.  1 

lo.  1 

.1 

.1 

9  3o 

06-08 

1 

.3 

10.3 

ID.  3 

.2 

•  1 

.2 

.5 

9  30 

09-1 1 

1 

•  6 

10. 0 

10«  0 

.9 

.2 

1.1 

930 

12-19 

1 

.5 

9,9 

9.9 

.5 

.3 

.9 

930 

15-17 

1 

.  3 

11. b 

11. b 

.8 

•  3 

1.1 

9  30 

16-20 

1 

•  3 

9,9 

9.9 

.3 

•  2 

.5 

9  30 

21-23 

1 

•  9 

10.3 

10.3 

•  3 

.3 

9  30 

TOTALS 

1 

•  9 

10.3 

10.  3 

.9 

.1 

.1 

.b 

7990 

rr 


GLOBAL  climatology  BRAHiCH 
USAFCTAC 

AIR  ueATHCR  SCRVlCC/MAC 


PCrCCMTAGC  fRCOUENCY  Of  OCCURRChCC  OF  ULATHCR  CONDITIONS 
FROH  HOURLY  OBSERVATIONS 


!  O 

# 


r 

r 


STATION 

NUMBER: 

912180 

STATION  NAME : 

ANDERSEN 

AFB  GUAM 

PERIOD  OF  RECORD: 
HONTHs  NOV 

78-8  7 

-■ 

HOURS 
ILST  1 

1 

1 

1 

RAIN 

TSTHS  C/OR 

DR12ZLE 

FRZlNG 

raIn 

C/OR 

DRIZZLE 

SNON 

C/OR 

SLEET 

hail 

8  OBS 

with 

RRtClP 

FOG 

SMOKE 

C/OR  BLOWING 
HAZE  SNOR 

DUST 

C/OR 

sand 

X  OBS 
W/C6ST 

TO 

VISION 

total 

OBS 

00-02 

1 

•  3  8.  3 

8.3 

9  00 

03-05 

1 

.3  8.2 

8.2 

.3 

.3 

9  00 

QG-Oe 

1 

.3  9.2 

9.2 

,7 

.7 

9  00 

D»-ll 

1 

6.9 

6.9 

.  1 

.  1 

9  00 

12-lH 

1 

8.3 

a.  3 

•  3 

•  J 

9  00 

lS-17 

1 

.1  7.8 

7.8 

•  6 

.6 

900 

18-20 

1 

.1  8.0 

B.O 

,7 

,7 

9  00 

21-23 

1 

•  6  7.9 

7.9 

•  2 

•  2 

9  00 

totals 

1 

.2  «.t 

8*  1 

*8 

•  4 

7200 

station 

NUMBER  i 

912180 

STATION  NAME  : 

ANDERSEN 

AFB  GUAM 

period  of  RECORD: 
MONTH:  DEC 

78-87 

r 

HOURS 
<LST  1 

i 

( 

i 

1 

Rain 

tstns  C/OR 

DRIZZLE 

FRZINg 

RAIN 

C/OR 

Drizzle 

SNOW 

C/OR 

SLEET 

»*IL 

»  OBS 
BUh 
PRECIP 

FOG 

SMOKE 

C/OR  BLOWING 

haze  snow 

OUST 

C/OR 

sand 

8  OBS 
W/OB$T 

TO 

VISION 

total 

OBS 

00-02 

1 

.2  7.3 

7.  3 

.  8 

.1 

.5 

9  30 

/ 

03-QS 

1 

,2  7.5 

7.5 

.5 

.1 

.6 

930 

06-08 

1 

8*3 

8.  3 

.6 

.  1 

.9 

9  50 

~ 

09-U 

1 

.  1  6.6 

6.6 

.8 

*3 

•  8 

9  30 

12-18 

1 

5*3 

5.  3 

1.0 

.1 

1.1 

9  30 

15-17 

1 

8,1 

8.  1 

.5 

.5 

1.1 

9  30 

18-20 

1 

5,9 

5.9 

.1 

.2 

.3 

9  30 

21-25 

1 

7.0 

7.0 

•  8 

•  8 

9  30 

totals 

1 

•  1  7.0 

7.0 

•  5 

•  2 

.y 

78«iC 

GLOBAL  CLIHAT0L06Y  BRANCH  PCRCCNTAGt  FRcOUCNCV  OF  OCCURRENCE  OF  HEATHER  CONOITTONS 

USAFETAC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

AjR  heather  SErVICE/HAC 


station 

NUN BCR  : 

912180 

STAT  ION 

N«HC  : 

ANOERSCN 

AFe  guah 

PERIOD  OF  RECORD: 
NONTH:  ALL 

78-87 

hours 

(LST  1 

1 

1 

1 

1 

RAIN 

TSTNS  C/OR 

0RI7ZLE 

FR2IN6 

RAIN 

C/OR 

ORiZZlE 

SNOW 

£/0R  hail 

SLEET 

t  ObS 
WITH 
PRECIP 

FOG 

ShOkE 

C/OR  bCOHINg 
HAZE  SNOW 

Oust 

C/OR 

SA  NO 

t  OBS 
H/OBST 

TO 

VISION 

TOTAL 

OSS 

4AN 

ALL 

i 

4.7 

4.  7 

.  6 

.2 

.7 

74  30 

FEB 

1 

.0 

7.0 

7.0 

1.5 

.  1 

1.6 

6768 

MAR 

1 

4.3 

4. 3 

.5 

.0 

,5 

7l|«0 

APR 

1 

.  1 

S.S 

3.5 

.3 

t.s 

1,8 

7?  DO 

NAY 

1 

•  1 

S.7 

5.7 

.8 

.2 

.0 

1.0 

714  40 

JUN 

1 

«  1 

6.4 

6.4 

.  3 

.5 

7200 

4UL 

1 

•  7 

10.2 

10.2 

.4 

•  0 

.0 

.4 

7440 

AUG 

1 

•  6 

U«4 

14.4 

•  3 

•  0 

.3 

7440 

SEP 

1 

«  9 

lUS 

11.5 

.5 

•  9 

1.4 

7200 

OCT 

I 

•  A 

tO.3 

20.  3 

•  4 

*2 

.1 

.6 

7440 

NOV 

1 

•  2 

8.  1 

8.  1 

•  4 

.* 

72  00 

DEC 

( 

•  1 

7.0 

7.0 

•  5 

•  2 

.7 

7440 

TOTALS 

1 

•  3 

7.8 

7.0 

.5 

*3 

•  0 

e7e,38 

GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH 
USAFCTAC 

AIR  yCATHCR  SCRVICC/HAC 


PERCENTAGE  OF  DAYS  HITH  VARIOUS  ATNOSPHCRIC  PHENOMENA 
FRON  DAILY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  912180  STATION 

NAME  : 

ANOERSEN  AFB  GUAM 

PERIOD 

MONTH 

OF  RECORD: 
ALL 

49-87 

1 

1 

nONTH  1 

1 

RAIN 

TSTMS  C/OR 

0RI2ZLE 

FR21N6  SNOW 

RAIN  C/OR  HAIL 

C/OR  SLEET 

0RIZ2LE 

t  DBS 
WITH 
PRECIP 

FOG 

SMOKE 

C/OR 

HAZE 

BLOWING 

SNOW 

OUST  8  OBS 
C/OR  W/06ST 
SAND  TO 

VISION 

TOTAL 

OBS 

JAN  1 

«  7 

81. 0 

81.0 

14.9 

.9 

15.3 

1208 

FEB  1 

.5 

78.8 

78.8 

12.8 

.5 

13.2 

1101 

MAR  1 

,2 

78. S 

78.5 

12.6 

.5 

12.7 

1209 

APR  1 

l.H 

83.6 

80.  8 

9.6 

.7 

10.3 

1169 

HAY  1 

2.1 

76.7 

78. 7 

9.3 

.6 

9.7 

1209 

JUN  t 

•)«2 

BS.S 

85.5 

8.2 

.7 

8.8 

1169 

JUL  1 

12.9 

67.6 

87.8 

10.6 

•  4 

10.9 

1202 

AUG  1 

13.7 

88*3 

88.  3 

11.9 

1.6 

13.1 

1209 

SEP  1 

17.7 

87.9 

87.9 

11.0 

1.5 

12.2 

2  2  68 

OCT  1 

U.A 

89.  1 

89.  1 

9.5 

*  6 

9.9 

12  09 

NOV  1 

S.S 

89.0 

89.0 

9.5 

•  3 

9.6 

1163 

DEC  1 

1.3 

8S.A 

85.4 

11.9 

1.2 

12.9 

1209 

TOTALS  1 

6.0 

84.2 

84*2 

11.0 

.8 

11.5 

14225 

pppppppp 

AAAAAA 

RRMRRRR 

TTTTTTTTTT 

pppp ppppp 

aaaaaaaa 

RRRRRRRRR 

TTTTTTTT  TT 

pp  pp 

AA  AA 

RR 

RR 

TT 

pp  pp 

AA  AA 

RR 

RR 

IT 

pppp ppppp 

AA  AA 

RRRRRRRRR 

IT 

pppppppp 

aaaaaaaaaa 

RRRRRRRR 

TT 

pp 

RR 

RR 

TT 

pp 

AA  AA 

RR 

RR 

TT 

pp 

AA  AA 

RR 

RR 

TT 

pp 

AA  AA 

RR 

RR 

TT 

BBBBBBBBBB 
BB  BB 

6B  BB 

BBBBBBBBBB 
BBBBBBBBBB 
BB  BB 

BB  BB 

BBBBBBBBBB 
BBBBBBBBB 


o 


I,  ■ 


( 


( 


C. 


r,- 


o 


PRECIPITATION*  SNOWFALL  AND  SNOW  DEPTH  SUHNARIES 

PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  VARIOUS  DAILY  AHOUNTS  OF  PRECIPITATION  (SNOWFALL  AND  SNOW  DEPTHI  SUMHARIES; 

THESE  SUMHARIES  DERIVE  FROM  SUMMARY  OF  DAY  DATA* 

DATA  ARE  SUMMARIZED  MONTHLY  AND  ANNUALLY  WITH  ALL  YEARS  COMBINED. 

DISPLAYED  ARE:  PERCENT  OF  OATS  WITH  MEASURABLE  AMOUNTS*  A  PERCENT  OF  DAYS  WITH  NO  AMOUNTS*  TRACES*  GIVEN  AMOUNTS* 
MEANS*  GREATEST  AMOUNTS  AND  LEAST  AMOUNTS  (THE  STATISTICAL  VALUES  ARE  NOT  INCLUDED  IN  THE  SNOW 
depth  summary  because  OF  THEIR  DOUBTFUL  AND  LIMITED  VALUE). 

ALSO  PROVIDED  ARE  THE  OBSERVATION  COUNTS. 

A  VALUE  OF  IN  THESE  TABLES  INDICATES  LESS  THAN  .OSV  WHICH  USUALLY  INDICATES  ONLY  ONE  OCCURRENCE. 

EXTREME  DAILY  AHOUNTS  OF  PRECIPITATION  (SNOWFALL  AND  SNOW  DEPTH)  SUMMARIES: 

DATA  OERtVeO  FROM  SUMMARY  OF  DAY  DATA 

PRESENTED  ARE  THE  EXTREME  DAILY  AMOUNTS  OF  PRECIPITATION*  SNOWFALL  AND  SNOW  DEPTH  BY  INDIVIDUAL  MOKTH  AND  YEAR. 

ALSO  PRESENTED  ARE  THE  MEANS,  STANDARD  DEVIATIONS  AND  TOTAL  OBSERVATION  COUNTS. 

AN  ASTERISK  **•*«  PRINTED  IN  THE  TABLES  IWXCATES  THAT  THE  EXTREME  VALUE  FOR  THAT  YEAR  AnO  NONTh 
DERIVES  FROM  AN  INCOMPLETE  MONTH  (AT  LEAST  ONE  OAT  OF  THE  MONTH  IS  MISSING)* 

WHEN  A  MONTH  HAS  VALID  OBSERVATIONS  REPORTED  BUT  NO  OCCURRENCES*  ZEROS  ARE  DISPLAYED  IN  THE  TABLES: 

EXTREME  DAILY  PRECIPITATION:  **.00**  EQUALS  NONE  FOR  THE  MONTH  (HUNDREDTHS) 

extreme  daily  snowfall:  **.0**  EQUALS  NONE  FOR  THE  NONTH  (TENTHS) 

EXTREME  DAILY  SNOW  DEPTH;  **0**  EQUALS  NONE  FOR  THE  MONTH  (WHOLE  INCHES) 

TOTAL  MONTHLY  AMOUNTS  OF  PRECIPITATION  AND  SNOWFALL  SUMMARIES: 

DATA  DERIVED  FROM  SUMMARY  OF  DAY  DATA. 

DATA  PRESENTED  BY  YEAR  ANO  NONTH. 

ALSO  PRESENTED  ARE  THE  MEANS*  STANDARD  DEVIATIONS  AND  TOTAL  OBSERVATION  COUNTS. 

AN  ASTERISK  •*«*•  IN  THE  TABLES  INDICATES  THAT  ONE  OR  MORE  DAYS  WERE  MISSING  FOR  THE  MONTH. 

NO  OCCURRENCES  FOR  THE  MONTH  ARE  INDICATED  BY  EEROS. 

IF  THE  AMOUNT  IS  A  TRACE*  THEN  **TRACE**  IS  PRINTED  IN  THE  TABLES. 

STATISTICAL  VALUES  00  NOT  INCLUDE  MEASUREMENTS  FROM  INCOMPLETE  MONTHS. 


GLOBAL  CLIHAIOLOGV  BRANCH  PLRCCNTAGC  fPEQUCNCY  OF  OCCURRENCt  OF  PRECIPITATION 

USAFETAC  FROM  SUHHARY  OF  OAT  DATA 

AIR  HEATHER  SERVJCE/HAC 

STATION  NUNBER:  912)00  STATION  NAHE :  ANDERSEN  AFfi  6UAH  PERIOD  OF  RECORD:  48*B7 


AHOUNTS  IN  INCHES 


MONTH 

1 

1 

1  NONE 

1 

1 

1 

TRtCCI 

1 

.01 

.02 

TO 

.OS 

.061 

101 

.101 

1 

.11  1 
TO  1 
.2S  1 
1 

•  26  ) 
TO  1 
•  SO  ( 

1 

•  51 
TO 

1.00 

1.01 

TO 

2. SO 

2.S1 

TO 

5.00 

S.O) 

T  0 

10.00 

10.01 ) 
to  1 
20.00) 

1 

OVER  1 

20.00  1 

t  DAYS) 
HITH  1 
HEAS  I 
ANTS  ) 

T0T6L 1 

1 

DBS  1 

1 

monthly  AHOUNTS 

MEAN  GREATEST  LEAST 

JAN 

1 

t  IB.O 

1 

21.1  1 

1 

7.0 

19. S 

1 

10.81 

1 

1 

12.31 

1 

1 

8.71 

1 

9.1 

2.9 

.  6 

.  1 

1 

1 

1 

60.6  t 

1 

1206  ) 

1 

5.00 

1  7.28 

2.08 

FEB 

1  19.6 

1 

22.91 

7.1 

IS.  3 

1 

8.7| 

11.71 

7.31 

1 

3.8 

2.T 

.7 

.  1 

1 

•  1  1 

1 

S7.S  1 

1101  f 

1 

9.68 

17,95 

•  66 

NAR 

1  20.3 

1 

j 

2J.7I 

7.3 

13.1 

1 

9. SI 

1 

1 

13.01 

1 

7.91 

1 

3.6 

1.3 

•  3 

1 

1 

1 

56.0  1 

1 

12091 

1 

3.71 

19.66 

•  50 

APR 

1  17.9 

j 

j 

28. SI 

7.Q 

17.9 

1 

9.7| 

1 

11.91 

1 

5.91 

1 

2.6 

2.0 

•  3 

.  3 

1 

1 

1 

56. T  1 

11701 

I 

3.96 

29.0D 

•  37 

MAY 

f  20.2 

1 

1 

21.21 

1 

6.6 

IS.S 

9.31 

1 

11.81 

1 

7.7) 

9.1 

2.6 

•  6 

•  3 

1 

1 

1 

•  1  1 

58.6  1 

1 

1290  1 

1 

5. 83 

35.18 

.76 

JUN 

f 

1  1A.2 

1 

19. SI 
1 

6.S 

17.2 

10.31 

1 

17.21 

I 

9.9) 

f 

7.1 

2.5 

•  5 

1 

1 

k 

71.2  1 

12001 

5.58 

1  7.88 

•  99 

JUL 

1  11.2 

1 

1 

19.9  1 

6.0 

11. S 

7.61 

1 

17.01  |9. 31 12.1 

6.9 

l.Q 

•  1 

1 

1 

1 

79.9  1 

12391 

9.83 

15.85 

3.00 

AUG 

1  10.3 

1 

1 

12.1  1 

1 

A.S 

11.0 

8.9| 

1 

1  1 

IS. 6  113. 9111. 7 

1  1 

9.6 

2.7 

•  2 

1 

1 

1 

77.6  ) 

1290) 

I 

13.00 

26.28 

9.91 

SEP 

1  11.8 

1 

11.21 

1 

2.8 

10.9 

7.81 

1 

17.01|3«SII1.7 

1  j 

fO.B 

2.8 

•  3 

1 

1 

1 

77.0  ) 

1198) 

1 

13,26 

26.06 

3.95 

OCT 

1 

1  9.9 

1 

12.21 

3.S 

12.3 

7.71 

1 

1  1 

16«9lf6. 9111*9 

1  1 

9.2 

1.5 

•  5 

1 

•  2  ) 

1 

77.9  1 

1290  1 

1 

13.09 

37.09 

9.05 

NOV 

1 

1  10.1 

1 

1 

13.81 

1 

9.1 

19. « 

11. 01 

1 

17.9)13.9) 

1  1 

8.3 

5.6 

1.2 

1 

1 

1 

76.1  ) 

1190) 

j 

8,76 

19.20 

2.99 

DEC 

1 

1  13.9 

1 

17.21 

1 

6.1 

IS. 3 

11.01 

1 

17.31 

1 

9.9) 

1 

6.0 

2.9 

.8 

.  1 

1 

1 

1 

69.0  1 

1290) 

1 

5.96 

16.90 

1.15 

ANN 

1  14.8 

17. SI 

s.s 

1  19.01 

9.31 

19.91 

G.6| 

7.2 

9.9 

t.i 

•  2 

i  .0  i 

.0  1 

67.7  1 

1997SI 

92.66 

GLOBAL  CLlHATOLOGr  BRANCH  CXTRCHE  VALUES  OF  PRECIPITATION 

USAFETAC  (FROM  DAILY  OBSERVATIONS! 

AIR  WEATHER  SERVICE/HAC 


STATION  NUNBER:  9I2U0  STATION  NAME:  ANDERSEN  AF8  6UAH 


PERIOD  OF  RECORDt  46-87 


24  HOUR  AMOUNTS  IN  INCHES 

-N-O-N-T-H-S-  ALL 


fE/IR  1 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

HAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

MONTHS 

48  1 

1.36 

1.36 

1.21 

2,37 

2.61 

2.23 

4.90 

1  .62 

49  1 

1*19 

1  .50 

•  44 

.27 

•  20 

.99 

42.03 

2.76 

•  1.91 

1.58 

41.24 

.42 

2.76 

50  1 

4.40 

.30 

.93 

•  33 

3.74 

1.89 

1.02 

2.00 

4.01 

3.35 

2.15 

2.60 

4.01 

51  1 

1.28 

2.62 

•  88 

1.65 

•  26 

•  32 

1.65 

2.51 

1.17 

2. 56 

2.07 

2.74 

2.74 

52  1 

•  30 

•  39 

•  88 

•  29 

1.84 

•  42 

1.30 

2.32 

4.18 

1.85 

2.92 

1  .83 

4.18 

53  1 

•  48 

7*88 

•  80 

•  69 

1.Q3 

.74 

1.77 

7.07 

U48 

18.30 

2.18 

2.11 

18.30 

54  1 

2.00 

.99 

•  44 

1.54 

66 

1.44 

•  63 

1.60 

4.88 

1.49 

KSa 

.84 

4.88 

55  1 

•  97 

•  63 

•  56 

•  74 

•  31 

2.55 

2.28 

1.74 

2.44 

1.60 

•  44 

2.25 

2.55 

56  1 

•  89 

1.91 

•  40 

•  35 

.70 

•  64 

1.37 

1.29 

1.74 

.81 

•  96 

1  .20 

1.91 

57  1 

1.08 

•  52 

•  45 

•  35 

1.00 

•  68 

.73 

3.92 

1.08 

5.05 

42»S7 

•  45 

5.05 

58  1 

3.04 

•  24 

•  18 

•  28 

•  55 

2*01 

3.32 

KOI 

2.63 

2.61 

•  54 

1  .66 

3.32 

59  I 

•  68 

•  29 

•  SO 

•  56 

•  40 

•  60 

1.32 

1.42 

3*45 

2.33 

1.77 

J.17 

3.45 

60  1 

•  58 

•  28 

•  59 

•  06 

1.52 

.93 

1.59 

3.75 

1.65 

2.10 

2.42 

2.65 

3.75 

61  1 

•  69 

1«30 

•  83 

1.13 

1«U 

•  78 

.75 

1.82 

2.72 

2.27 

•  71 

.87 

2.72 

62  1 

1.11 

4.96 

•  89 

1.70 

1.87 

1.34 

3.60 

1.7D 

3.11 

4.25 

<*1.81 

2.81 

4.96 

63  t 

2.52 

2*96 

•  83 

8.96 

5«50 

1.15 

2*42 

4.92 

2.95 

4.51 

2*21 

6.59 

8.96 

64  1 

.47 

•  75 

1.66 

2.10 

9.37 

1.2S 

1.45 

2.71 

1.2R 

3.70 

2.15 

.57 

9.37 

65  1 

2.74 

•  23 

•  11 

•  31 

•  29 

i.2S 

3.04 

1.44 

4.47 

1.17 

2.52 

•  64 

4.47 

66  1 

•  59 

•  36 

•  45 

•  19 

•  90 

•  92 

1.15 

3.48 

4.21 

2.37 

1.35 

.70 

4.21  . 

67  1 

•  91 

•  89 

2^79 

1«14 

•  92 

1.84 

2.44 

4.39 

6.09 

3.43 

4.79 

.44 

6.09 

68  ) 

1.27 

2*22 

•  72 

•  75 

«8t 

•  96 

3.15 

2*04 

2»23 

4.73 

2.45 

•  93 

4.73 

69  1 

•  56 

•  32 

•  41 

•  36 

•  51 

•  43 

2.99 

2.14 

1.30 

10.39 

2.25 

2.50 

10*39 

70  1 

6.18 

1.09 

•  50 

•  30 

•  34 

•  Tl 

1.33 

1.72 

2.05 

1.48 

3.01 

•  94 

6.18 

71  1 

1.31 

2.38 

2.80 

•  64 

9.53 

•  84 

5.74 

6.20 

2.77 

2.54 

1.53 

•  61 

9*53 

72  ! 

•  92 

1  .90 

3«26 

1«07 

•  88 

2.92 

3.18 

2.42 

4.10 

1»48 

.80 

2.29 

4.10 

73  1 

•  27 

•  64 

•  46 

•  63 

.80 

1.63 

1.49 

3.73 

1.68 

5.04 

.86 

1.24 

5.D4 

74  t 

U68 

l«Q6 

2*07 

5.42 

2.77 

2.28 

2.22 

4.04 

1.37 

2.07 

1.11 

1.04 

5.42 

75  1 

1.32 

.29 

.57 

1.20 

•  68 

•  76 

1.87 

3.83 

2.28 

2.95 

3.52 

.79 

3.83 

76  1 

4.  33 

2.61 

1  .22 

1.15 

22.60 

•  87 

2.84 

3.93 

42.62 

2.32 

1.80 

3.99 

22.60 

77  1 

•  85 

.72 

.74 

•  34 

1.18 

3«66 

1.15 

1.24 

2.73 

2.23 

2.55 

.27 

3.66 

NOTE  6 

(BASED 

ON  less 

Than  full 

MONTHS! 

CONTINUED  ON  NEXT  PAGE.... 


I 


GLOBAL  CLlMAfOLOGY  BRANCH 
USArCTAC 

AIR  WLATHCR  SCRvlCC/HAC 


eXTRCHL  YALULS  OF  RR£C IRIT A1 ION 
(FRON  OAtLY  OBSCRVATIONS) 


r 


STATION  NUHBFRi  912IB0  STATION  NAHC  :  ANOFRStN  AFB  GUAM 


PERIOD  OF  RECORD:  A8>87 


2H  HOUR  AMOUNTS  IN  INCHES 


1 

YEAR  1 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

HAY 

JUN 

•N«T-M-S- 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

EEC 

ALL 

MONTHS 

78  1 

•  68 

2.21 

.25 

1.31 

•  87 

1.97 

U95 

8.82 

1.66 

1.56 

8.65 

1.59 

8.85 

79  1 

2.G8 

•  21 

1.08 

.28 

•  71 

•  S9 

1*62 

3.92 

1.05 

5.38 

1.32 

1.17 

5.38 

80  1 

•  72 

10.89 

•  36 

2.  12 

2^98 

2.08 

2.29 

3.85 

5.83 

1.66 

1.65 

1.30 

10.89 

61  1 

1.77 

.83 

.54 

8.26 

1.68 

.90 

2.03 

2.56 

.96 

2.U 

8.85 

1 .68 

4.85 

a?  1 

1.61 

1  .75 

.20 

16 

•  82 

8.99 

3.82 

1.72 

5.27 

3.88 

1.71 

.99 

5.27 

83  1 

.31 

•  34 

1.38 

32 

•  31 

•  18 

1.18 

1.60 

2.13 

•  85 

3.30 

1.05 

3.30 

8H  t 

1.31 

2,07 

1.89 

•  31 

1.53 

1.73 

1.62 

3.71 

2.60 

1.86 

3.96 

2.01 

3.  98 

8S  1 

8*26 

1.39 

1.85 

1.80 

1.98 

S*S8 

1.87 

3.97 

2.79 

1.26 

1.12 

1  .59 

8.2b 

86  1 

•  29 

3.02 

2.63 

s.ot 

3.10 

2.29 

J.3» 

2.82 

6.36 

1.22 

3.05 

6.36 

87  f 

•  87 

3.02 

.37 

.27 

.29 

•  38 

2.38 

1.11 

2.98 

3.69 

1.37 

1.22 

5.69 

MEAN  t 

U8U 

1.722 

•  953 

1  .279 

2.166 

1.817 

2.081 

2.888 

2.7  36 

3.295 

2.103 

1.660 

5  .505 

S,0*  1 

1.268 

2.08$ 

.786 

1.779 

3.926 

1.027 

1  *066 

1.397 

1.333 

3.106 

1.162 

1.199 

3.263 

TOTAL  OBS  \ 

1208 

llQl 

1209 

IITO 

1280 

1200 

1239 

1280 

1196 

1280 

1190 

1280 

l.tTS 

NOTE  P  4BASCO  ON  LESS  THAN  FULL  MONTHS) 


GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH 
USAFETAC 

AIR  HEATHER  SERVICE/HAC 


MONTHLY  precipitation 
IFROH  daily  OBSERVATIONS) 


STATION  number:  9I21B0  STATION  NAME:  ANDERSEN  AFB  GUAM 


PERIOD  OF  RECORD:  A8-B7 


TOTAL  MONTHLY  PRECIPITATION  IN  INCHES 


1 

YEAR  1 

UAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

•H-0 

JUN 

-N-T-H- 

JUL 

S- 

AU6 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

all 

MONTHS 

A8  1 

7.60' 

7.73 

7.60 

11.93 

15.27 

10.61 

17.83 

6.98 

A9  1 

6.80 

6.39 

2*36 

.97 

1.21 

3.10 

•a.oa 

9.95 

61D.9S 

8.77 

62.90 

2. IS 

659.6S 

SO  1 

P1.53 

1 .16 

2.70 

.63 

8.03 

9.38 

9,30 

13.21 

15.66 

17.51 

8.32 

7.17 

696.76 

SI  1 

7.96 

6*60 

6*93 

6.90 

1.03 

1.53 

9,26 

16.28 

5.66 

9.90 

6.96 

8.09 

62.66 

52  t 

1.51 

1.51 

1  .69 

1.27 

6.20 

2.51 

7,05 

6.36 

i2.n 

12.62 

12.96 

S.83 

7  1.62 

53  ) 

1.66 

12.37 

2.31 

1.17 

2.66 

1.62 

5.92 

26.28 

8.S5 

37.09 

9.33 

8.22 

116.96 

SA  1 

A.U 

3.12 

2.56 

2.67 

2.07 

3.63 

3.61 

10.62 

23.27 

11.53 

7. SI 

2.67 

76.95 

55  1 

6 .60 

3.28 

3.12 

3.69 

1.63 

6,96 

9.99 

6.36 

16.69 

B.95 

6.26 

6.26 

73.59 

56  1 

2*6% 

3.66 

1.67 

1.16 

3.09 

2.56 

9. IS 

$.68 

13.03 

b.  10 

7.26 

6.39 

62.55 

57  1 

3.69 

2.17 

1.66 

2.50 

1*67 

3.12 

3.00 

10.67 

6.71 

17.71 

66.57 

2.10 

66  1.55 

56  \ 

5*36 

.66 

•  69 

1.12 

2*31 

7.70 

tl.BO 

5.59 

16.6) 

7.36 

3.11 

6.72 

65.03 

59  1 

2. IS 

1  .26 

1.62 

1.77 

1*17 

1.55 

6.13 

10.02 

20.70 

8.56 

6.80 

6.96 

68.65 

60  \ 

3.M 

*66 

1.59 

•  37 

5*81 

5.08 

8.13 

15.97 

8.93 

16.16 

11.91 

5  .99 

63.99 

61  1 

6.79 

3.73 

S.Q3 

3.20 

6*37 

6.09 

6.65 

16.88 

13.58 

17.88 

5.96 

6  .60 

68.36 

62  t 

1.69 

6.76 

1.62 

6.66 

S.32 

7.96 

12.80 

11.53 

13.76 

19.63 

66.02 

13.28 

6110.65 

63  1 

10.66 

11.06 

3.35 

26.00 

13.97 

6.93 

13.10 

ID.TT 

11.56 

20.26 

6.70 

16.90 

169.66 

6A  1 

2.67 

3.69 

3.37 

8.56 

26.79 

5.90 

6.36 

13.01 

10.62 

13.27 

5.30 

6.98 

106.30 

65  1 

9.66 

•  98 

•  30 

.66 

1.35 

6.S9 

15.85 

6.61 

18.61 

5.36 

8.69 

3.62 

75.86 

66  1 

2.23 

1.36 

1.59 

•  78 

2.09 

5.66 

8.18 

13.68 

20.17 

9.95 

6.2S 

3.69 

75.63 

67  1 

5.<S 

6.56 

9.33 

8.70 

3.38 

1.2* 

15.23 

19.93 

22.31 

16.26 

66.39 

2.16 

6116.79 

66  1 

5.16 

6.35 

3.15 

2.79 

2.69 

6.96 

12.18 

12.95 

11.56 

15.23 

10.39 

3.07 

90.30 

69  1 

2*35 

1 .39 

1.36 

•  93 

2.01 

2.56 

9.69 

8.09 

8.09 

27.75 

6.52 

6.78 

77.52 

70  1 

17.28 

6.16 

2.27 

1.3? 

1.29 

6.57 

7.25 

6.25 

10.63 

9.98 

7.76 

6  .97 

79.71 

71  » 

5.67 

5.50 

16.66 

3.95 

17.56 

5.63 

15.39 

15.31 

12.95 

8.17 

10.28 

2.99 

117.86 

72  1 

3.79 

6.37 

12.59 

3.20 

3.36 

8,1S 

13.99 

15.30 

16.09 

6.05 

6.26 

6.00 

95.15 

73  1 

1.51 

2.66 

2.16 

1.67 

3.10 

6,06 

9.99 

23.66 

10.90 

20.88 

2.66 

6.9S 

60.16 

76  ) 

5.66 

2*98 

11.76 

16.55 

9.89 

6.96 

9.29 

22.26 

3.95 

12.17 

6.88 

6,83 

111.16 

75  t 

7.96 

•  71 

2.67 

2.91 

2.07 

2.92 

11.03 

23.68 

10.03 

11.70 

16.75 

3.93 

96.36 

76  f 

16.26 

12*67 

7.36 

6.68 

35.18 

5.20 

10.61 

19.57 

612.36 

7.86 

9.66 

11.02 

6151.61 

77  1 

3.56 

3.06 

6.33 

2.26 

3.30 

7.63 

6.62 

5.00 

15.56 

16.23 

10.80 

1  .IS 

77.68 

NOTE  6 

(BASED 

ON  LESS 

than  FULL 

MONTHS) 

CONTINUED  ON  NEXT  PAGE 


GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRAUKTH 
USAFLTAC 

AIR  MCATHtR  SCRVICC/HAC 


monthly  PRCC1P1TA1TON 
(FROM  OAlLY  OBSeRVATIONSi 


r 


STATION  NUMBER:  912180  STATION  NAME:  ANDERSEN  AFB  GUAM 


PERIOD  OF  RECORD;  98-S7 


total  MONTHLY  PRECIPITATION  IN  INCHES 

-M-O-N-T-H-S-  all 


TE«R  1 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

MONTHS 

78  1 

1.99 

5.23 

.86 

3.60 

2.63 

9.72 

9.92 

17.72 

10.52 

8.19 

16.96 

5.25 

91.99 

79  1 

S.25 

1.19 

9.90 

1.35 

2.98 

1.76 

10.39 

13.61 

7.69 

25.17 

7.38 

9.78 

85.95 

80  1 

1.99 

17. 9S 

2.03 

9.28 

11.56 

10.51 

11.81 

9.59 

25.71 

11.30 

8.00 

6.55 

120.23 

81  1 

6.99 

1.96 

2.S1 

7.79 

9.89 

6.35 

12.93 

15.29 

6.13 

10.00 

19.20 

7.55 

100*99 

82  1 

3.39 

10.08 

1.57 

*69 

9.92 

10.06 

19.33 

7.57 

26*06 

11.91 

8.33 

5.36 

103.72 

83  1 

1.08 

1.90 

3.69 

2.02 

1*12 

.99 

5.50 

9*51 

7.31 

7.77 

11.07 

5.86 

56.82 

89  1 

9.75 

9.93 

9. OS 

1.06 

3.72 

5.58 

8.26 

19.03 

12.15 

8.78 

11.27 

7.56 

91.29 

85  1 

10.  76 

3.92 

9.63 

6,22 

11.53 

17.88 

11.81 

19.09 

20.10 

5.87 

9*91 

9.10 

119.77 

86  1 

1.77 

7.81 

9.89 

10.87 

1D.37 

8.06 

12.92 

23.39 

8.72 

18.63 

5.87 

9.72 

123.02 

87  1 

2.98 

6.28 

2.29 

1.17 

.76 

I.S9 

12.06 

7.70 

10*56 

12.98 

8.21 

6.98 

72.56 

MEAN  1 

9.999 

9.677 

s.ni 

3.9S8 

5.831 

5.589 

9.827 

13.008 

13.259 

13.099 

8.759 

5.962 

90.519 

S.O*  1 

3.802 

3.690 

3.257 

9.S97 

7.096 

3.331 

5.958 

5*582 

6.619 

9.019 

3.C61 

20.921 

TOTAL  OBS  1 

1208 

1101 

1209 

1170 

1290 

1200 

l?J9 

1290 

1198 

1290 

1190 

1290 

1  99  75 

NOTE 


(BASED  ON  LESS  THAN  FULL  MONTHS) 


GLOBAL  CLiHATOLOGt  BRANCH  PCRCENTA6C  rRCQUENCV  OF  OCCURRENCE  OF  SNOWFALL 

USAFETAC  FROM  SUHHARY  OF  DAY  DATA 

AIR  HEATHER  SERVICE/MAC 


STATION  NUHBER  : 

912U0 

STATION 

NANE 

:  ANOERSEN  AFB 

GUAM 

PERIOD 

OF 

RECORD 

48-87 

AMOUNTS 

IN  INCHES 

1 

1 

1 

0.1 

1 

O.S  1 

l.Sl 

2.S  1 

3.SI  4.5 

1  6.5  1 

10. S 

1 

15.5  t 

25. 5 

OVER 

1 

«  DAYS) 

TOT*l 1 

MONTHLY  AMOUNTS 

1 

1 

1 

TO 

1 

TOI 

T0| 

TO  1 

TOl  TO 

1  TO  1 

TO 

1 

TO  I 

TO 

1 

with  1 

HONTH 

1  NONE 

ITRACEI 

0.«t 

1 

l.A  1 

2«A| 

3.H  1 

4.4|  6.4 

\  10.41 

15.4 

1 

25.4  1 

50.4 

50.4 

1 

HE  AS  I 

oes  1 

1 

1 

1 

1 

I 

i 

1 

1 

1  1 

1 

1 

1 

AHTS  1 

1 

MEAN 

GREATEST 

LEAST 

JAN 

1 

1 100.0 
i 

1 

1 

1 

**I 

1 

I 

1 

1 

1 

t 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

i  1 

1  1 

f  1 

I 

1 

1 

1 

1 

I 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

12091 

1 

.0 

.0 

•  0 

FEB 

1 

1 100.0 

1 

t 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

t 

1 

1 

1 

1 

1 

1  1 

1  1 

1  1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1101  1 

1 

•  0 

.0 

•  0 

NAR 

1 

t IQO.Q 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

i 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1  1 

I  1 

1  1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

I 

1209  1 

1 

.0 

.0 

.0 

APR 

1 

1  100.0 

1 

1 

1 

1 

1 

i 

1 

t 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1  1 

1  1 

1  1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

11701 

.0 

•  0 

•  0 

HAY 

1 

1  100.0 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

t 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1  1 

1  1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

124CI 

1 

.0 

•  0 

.0 

JUN 

1100. 0 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

I  1 

1  1 

1  1 

t 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

12001 

•  0 

.0 

•  0 

JUL 

1 

1 100.0 
i 

1 

1 

1 

1 

1 

I 

1 

1 

( 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1  1 

1  1 

1  1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1240  1 

1 

.0 

•  0 

•  0 

AUG 

1 

1 100.0 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

I 

1 

1 

1 

t 

1 

1 

t 

1 

1  1 

1  1 

1  1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

12401 

1 

.0 

.0 

.0 

SEP 

1 

1  100.0 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

( 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

I  1 

1  1 

1  1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1199  1 

1 

.0 

.0 

.0 

OCT 

1 

1  100.0 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

I 

1 

1  1 

1  1 

1  1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1240  1 

1 

•  0 

.0 

.0 

NOV 

1 

1 100*0 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1  1 

1  1 

1  1 

t 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

I200I 

1 

.0 

.0 

.0 

DEC 

1 

1 100.0 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1  1 

t  1 

1  1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1240  1 

1 

.0 

.0 

.0 

ANN 

1 100.0 

1 

’*I 

I 

1 

1 

1 

1 

I  I 

i 

1 

i 

1 

1 

l«lt88  1 

.0 

1 


U  ILJlULJul 


GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH 
USAFETAC 

AIR  yCATHER  SERVlCE/MAC 


CXTRCHC  values  of  SNOWFALL 
(FROM  daily  OfiSERVATIONSi 


STATION  NUMBER : 

912180 

STATION 

NAME  : 

ANDERSEN 

AFB  GUAM 

PERIOD  OF 

RECORD: 

48*87 

YEAR 

1 

1 

UAN 

FEB 

MAR 

APR 

24  HOUR  AMOUNTS  IN 
-M-O-N-T-H-S- 
HAY  JUN  JUL 

INCHES 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

CEC 

ALL 

MONTHS 

40 

1 

•  0 

.0 

.0 

.0 

.0 

•  0 

•  0 

•  0 

49 

1 

.0 

.0 

.0 

•  0 

•  0 

.0 

*0 

.0 

.0 

.0 

.0 

•  0 

.0 

5Q 

1 

•  Q 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

•  0 

.0 

.0 

•  0 

.0 

.0 

SI 

1 

.0 

.0 

.0 

.0 

•  0 

•  0 

.0 

.0 

•  0 

.0 

.0 

•  0 

.0 

52 

1 

.0 

.0 

•  0 

•  Q 

.0 

•  0 

•  0 

.0 

.0 

•  0 

.0 

.0 

.0 

53 

1 

.0 

.0 

•  0 

.0 

•  0 

•  0 

•  0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

54 

1 

•  0 

.0 

.0 

.0 

.0 

•  0 

•  0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

55 

1 

.0 

.0 

.0 

.0 

•  0 

•  0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

56 

1 

.0 

.0 

.0 

.□ 

•  Q 

.0 

•  0 

.0 

.0 

.0 

•  0 

.0 

.0 

57 

1 

.0 

.0 

.0 

•  0 

.0 

•  0 

*0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

58 

1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

•  0 

.0 

.0 

.D 

.0 

.0 

.0 

.0 

59 

1 

.0 

.0 

.0 

.0 

•  0 

•  0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

60 

1 

.0 

•  0 

.0 

.0 

.0 

•  0 

.0 

.0 

.0 

.0 

•  0 

•  0 

•  0 

6] 

1 

•  0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

.0 

.0 

62 

1 

.0 

.0 

.0 

.0 

«Q 

.0 

.0 

•  0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

63 

1 

.0 

.0 

*0 

•  0 

.0 

.0 

.0 

•  0 

•  0 

.0 

.0 

*0 

.0 

64 

1 

.0 

.0 

.0 

.0 

•  0 

.0 

•  0 

.0 

.0 

.0 

.0 

*0 

>0 

65 

1 

.0 

•  0 

.0 

.0 

•  0 

.0 

.0 

*0 

*0 

.0 

.0 

.0 

.0 

66 

1 

«Q 

.0 

.0 

.0 

•  0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

•  0 

67 

1 

•0 

•  0 

•  0 

•  0 

*0 

.0 

.0 

.0 

*0 

.0 

.0 

.0 

*0 

68 

1 

.0 

*0 

.0 

•0 

.0 

*0 

*0 

.0 

•  0 

.0 

.0 

.0 

•  0 

69 

1 

•  0 

•  0 

.0 

•  0 

.0 

*0 

«D 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

70 

1 

•  0 

.0 

.0 

•  0 

.0 

*0 

•  0 

*0 

*0 

.0 

.0 

.0 

.0 

71 

1 

.0 

.0 

•  0 

•  Q 

.0 

•  0 

.0 

.0 

.0 

•  0 

.0 

.0 

•  0 

72 

1 

•  0 

•  0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.D 

.0 

.0 

73 

1 

*0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

*0 

.0 

.0 

•  0 

•  0 

•  c 

74 

1 

.0 

.0 

.0 

•  0 

.0 

•  0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

75 

1 

.0 

.0 

•  a 

•  0 

.0 

.0 

•  0 

•  0 

.0 

•  0 

.0 

•  0 

•  0 

76 

1 

•  0 

.0 

•  0 

.0 

.0 

.0 

.0 

•  0 

*.0 

•  0 

•  0 

•  Q 

77 

1 

•  0 

.0 

.0 

•  0 

.0 

.0 

.0 

•  0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

NOTE  *  (BASED  ON  LESS  THAN  FULL  MONTHS) 

CONTINUED  ON  NEXT  PAGE...* 


#  GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH  eXTREMt  VALUtS  OF  SNOWFALL 

USAFCTAC  (FROM  OAllV  OBStRVA ? ION S ) 

AIR  HCATHCR  SCRVICC/MAC 

STATION  NUMBER:  912160  STATION  NAME:  ANDERSEN  AF8  GUAM  PERIOD  OF  RECORD;  m8>B7 


2A  HOUR  AMOUNTS  IN  INCHES 


I 

YEAR  1 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

-M-0 

JUN 

-N“T-H-S» 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ALL 

MONTHS 

78  1 

•  0 

.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

.0 

.0 

79  I 

•  0 

•  Q 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

.0 

.0 

•  0 

.0 

80  1 

•  Q 

.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

.0 

•  0 

•  0 

SI  ) 

.0 

.0 

•  0 

.0 

.0 

•  0 

•  0 

.0 

•  0 

•  0 

•  0 

.0 

.0 

62  1 

•  Q 

.0 

•  0 

.0 

•  0 

•  0 

•  0 

.0 

•  0 

.0 

•  0 

.0 

•  0 

83  1 

•  0 

.0 

.0 

•  0 

.0 

•  0 

•  D 

•  0 

.0 

.0 

•  0 

.0 

.0 

8M  1 

.0 

.0 

.0 

•  0 

.0 

•  0 

•  0 

•  0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

85  1 

•  Q 

.0 

«Q 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

86  1 

•  0 

.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

.0 

.0 

•  0 

.0 

.0 

87  1 

.0 

.0 

•  0 

.0 

•  0 

•  0 

•  0 

.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

MEAN  1 

•  00 

•  DO 

•  00 

•  00 

•  00 

•  00 

•  00 

.00 

.00 

•  00 

•  00 

.00 

.00 

S.O.  1 

•  DOQ 

•  ODD 

.000 

•  000 

•  000 

•  000 

•  000 

•  000 

•  000 

.000 

•  ODD 

•  coo 

•  000 

V. 

TOTAL  OSS  1 

1209 

1101 

1209 

11  70 

1240 

1200 

1240 

1240 

1199 

1240 

1200 

1240 

1  4488 

NOTE  «  CBASED  ON  LESS  THAN  FULL  MONTHS) 


#  6L06AC  CLXH4r0L06V  BRANCH  MONTHLY  SNOWFALL 

USAFLTAC  (FROM  OAlLV  OBSCRVA 1 ION S) 

AIR  ytATHER  SERVICC/HAC 


STATION  NUMBER  : 

912180 

STATION 

NAME  : 

ANDERSEN 

AFB  GUAM 

PERIOD  OF 

RECORD: 

98-87 

YEAR 

1 

1 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

lOTAL  HONTMLY 
-N“0“ 

NAY  JUN 

SNOUF  ALL 
t«.T-H«S- 
JUL 

IN  INCHES 

AUG  SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ALL 

MONTHS 

H9 

i' 

•  0 

•  0 

•  0 

.0 

.0 

.0 

.0 

•  b 

A9 

1 

•  Q 

.0 

•  0 

•  0 

.0 

•  0 

•  0 

.0 

.0 

•  0 

.0 

•  0 

.0 

SO 

1 

«0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

51 

1 

•  0 

.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

.0 

52 

1 

•  0 

.0 

.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

53 

1 

.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

.0 

•  0 

•  0 

.0 

5M 

1 

•  0 

•  0 

.0 

«0 

.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  D 

.0 

•  0 

•  0 

55 

1 

.0 

•  0 

•  0 

•  Q 

•  0 

•  0 

*0 

.0 

»0 

•  D 

•  0 

.0 

•  0 

56 

1 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

.0 

.0 

•  0 

.0 

,0 

•  0 

57 

1 

•  0 

.0 

.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

.0 

•  0 

•  0 

58 

1 

•  Q 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

59 

( 

•  0 

«a 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

»0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

*0 

60 

1 

•  0 

•  Q 

«Q 

•  0 

•  0 

«0 

•  0 

*0 

»0 

•  0 

•  0 

.0 

•  0 

61 

1 

•  0 

•  Q 

«Q 

•  0 

*0 

•  0 

•  0 

*D 

•  0 

•  0 

•  0 

»D 

•  0 

62 

1 

•  0 

•  0 

•  0 

•0 

«D 

•  0 

•  0 

»0 

•  0 

•  0 

•  0 

»0 

.0 

63 

1 

•  0 

•0 

•  0 

.0 

«Q 

•  0 

•  0 

•  0 

.0 

•  D 

•  0 

•  0 

•  0 

69 

1 

•  0 

•0 

«0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

.0 

•  0 

•  0 

»0 

•  0 

*0 

65 

1 

•  0 

•0 

«0 

•  0 

«0 

•  0 

♦  0 

#0 

•  D 

*0 

•  0 

•  0 

•  0 

66 

1 

•  0 

•  0 

•  0 

•0 

«0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  D 

67 

1 

•  Q 

•  0 

•  0 

•0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

»0 

»0 

•  0 

•  0 

68 

1 

«0 

«0 

•  0 

•0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

»0 

»D 

•  0 

.0 

69 

1 

•  0 

•  0 

«0 

«0 

•  0 

«0 

•  0 

»0 

•  0 

.0 

*0 

.0 

•  0 

70 

1 

•  0 

«0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

tO 

*0 

.0 

*0 

•  D 

•  0 

71 

1 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

*0 

♦  0 

•  0 

•  0 

*0 

»0 

•  0 

»D 

•  D 

72 

1 

•  0 

«0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

.0 

•  0 

*0 

•  0 

»0 

73 

1 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  Q 

*0 

•  D 

•  0 

•  0 

.0 

•  0 

•  0 

•  0 

79 

I 

•  0 

•  0 

.0 

.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

.0 

*0 

•  0 

•  0 

75 

1 

.0 

.0 

•  0 

«0 

•  Q 

•  0 

•  0 

.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

76 

1 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  Q 

•  0 

•  0 

6.0 

.0 

*0 

•  Q 

«.o 

77 

1 

.0 

.0 

•  0 

«0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

»0 

.0 

•  0 

•  0 

NOTE  «  {BASED  ON  LESS  THAN  FULL  HONThSI 


CONTINUED  ON  NEXT  PAGE 


GLOBAL  climatology  BRANCH 

usafctac 

AIR  HCAThER  SERVIC^/MAC 


MONTHLY  SNOWFALL 
IFRON  DAILY  OBSERVATIONS) 


r 


STATION  NUMBER  : 

912UO 
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name  : 

ANDERSEN 

AFS  Guam 

PERIOD 

OF  RECORD; 

98*87 
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MONTHLY 

SNOWFALL 

In  INCHES 
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NOTE  «  (BASED  ON  LESS  THAN  FULL  MONTHS) 


GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH  CXTRCMC  VALUES  or  SMOU  DEPTH 

USAFETAC  tFROH  DAILY  OBSERVATIONS! 

AIR  HEATHER  SERVICE/HAC 

STATION  NUMBER:  912160  STATION  NAME:  ANDERSEN  AFB  GUAM  PERIOD  OF  RECORD:  VB-67 


YEAR 


DAILY  SNOW  DEPTH  IN  INCHES 
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NOTE  •  IBASeO  ON  LESS  THAN  FULL  MONTHS! 


CONTINUED  ON  NEXT  PAGE 


global  CLIHATOLOCr  BRANCH  eXTR€N£  VALUES  Of  SNOW  DEPTH 

USAFETAC  IFROH  OAtLV  OBSERVATIONS! 

AIN  heather  SERVICE/MAC 


station  number : 

912180 

STATION  NAME : 

ANDERSEN  APB  GUAM 

PERIOD  OF  RECORD 
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tXTREHC  VALUES  OF  PEAK  VINOS: 

DATA  OERIVEO  FROH  SUNHARY  OF  DAY  DATA. 

VALUES  PRESENTED  BY  INDIVIDUAL  MONTH  AND  YEAR  UlTH  ALL  YEARS  COMBINED. 

SPEEDS  PRESENTED  iN  KNOTS. 

DIRECTIONS  PRESENTED  IN  16  COMPASS  POINTS  FROM  BEGlNNlNS  OF  PERIOD  OF  RECORD  THROUGH  JUNE  1R68. 

COMMENCING  JULY  1968  DIRECTIONS  PRESENTED  IN  TENS  OF  DEGREES. 

AN  ASTERISK  **6**  IN  THE  TABLES  INDICATES  THAT  THE  VALUE  IS  BASED  ON  AN  INCOMPLETE  MONTH  OF  THREE  OR  MORE 
HISSING  DAYS, 

MEANS  AND  STANDARD  DEVIATIONS  PRESENTED  00  NOT  INCLUDE  INCOMPLETE  MONTHS.  FOUR  OR  MORE  MONTHS  ARE  NEEDED  TO 
COMPUTE  these  STATISTICS  AND  INCOMPLETE  MONTHS  ARE  NOT  INCLUDED. 

TABLES  ALSO  INCLUDE  THE  OBSERVATION  COUNTS. 

BIVARIATE  PERCENTAGE  FREOUENCV  TABULATIONS  OF  SURFACE  UlNDSt 
data  OERIVEO  FROM  HOURLY  DATA. 

PRESENTED  ARC  THE  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  WIND  OTRECTION  TO  18  COMPASS  POINTS*  CALM  AND  VARIABLE 
VERSUS  VINO  SPEED  IN  KNOTS  IN  INCREMENTS  OF  BEAUFORT  CLASSIFICATIONS. 

PERCENTAGES  ARE  SHOWN  BY  BOTH  DIRECTIONS  AND  SPEED,  AND  IN  ADDITION  THE  MEAN  VINO  SPEED  IS  GIVEN 
FOR  EACH  DIRECTION. 

DATA  PRESENTED  BY  THE  STANDARD  3-HOUR  TIME  GROUPS  BY  MONTH,  MONTHLY  AND  ANNUALLY  lALL  YEARS  COMBINED). 

A  SEPARATE  ANNUAL  TABLE  PRESENTS  THE  SAIC  BIVARIATE  DISTRIBUTIONS  WITH  IMPOSED  CE ILING/VI SIBIL  I TY 

LIMITATIONS:  VHEN  VISIBILITIES  EQUAL  TO  OR  GREATER  THAN  1/2  MILES,  THE  CEILINGS  ARE  EDO  TO  1900  FEET  ANO/OR  WHEN 

THE  ceiling  is  EQUAL  TO  OR  GREATER  THAN  200  FECI,  THE  VISIBILITIES  ARE  1/2  THROUGH  2  1/2  MILES. 

A  PERCENTAGE  VALUE  OF  IN  THESE  TABLES  INDICATES  ONE  OR  MORE  OCCURRENCES  AMOUNTING  TO  LESS  THAN  .OSt. 


GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH 
USAFCTAC 

AIR  tfCATHER  SCRVICC/HAC 


extreme  values  of  surface  minds 

<FROM  DAILY  OBSERVATIONS) 


STATION  NUMBER:  9121BO  STATION  NAME:  ANDERSEN  AFB  GUAM 


RERIOD  OF  RECORD;  S9-87 
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NOTES  « 


BASED  ON  LESS 
BASED  ON  LESS 


Than  full  months) 

THAN  FULL  MONTHS  AND  *100  KNOTS) 


6L0BAL  CLIHATOLOGY  BRANCH 
USAfETAC 

air  uCATHER  scrvice/mac 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  SURFACE  UlMO  DIRECTION  VERSUS  VINO  SPEED 

fRoh  hourly  observations 


STATION  NUMBER:  912180  STATION  NAME:  ANDERSEN  AFB  GUAM 


period  of  RECORD:  T8-87 

MONTH:  JAN  HOURS(LST):  QOQO- 
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GLOBAL  CLIHATOlOGV  BBAMCH 
USAFCTAC 

AIR  UCATHCR  SERVICC/NAC 


PLRCCNTAee  FRCQUEMCY  OF  OCCURRENCE  OF  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

FROM  NOURLV  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER 

:  9121B0 
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NAME  : 
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AFB  GUAM 

PERIOD  OF  RECORDS  76-87 
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3.8 

•  5 

9.3 

8.8 

SE  1 

•  t 

l.S 

2.2 

^  t 

4.3 

T.9 

SSE  1 

•  2 

«5 

•  A 

■ 

1.6 

7.5 

S  1 

•  3 

•  1 

•  5 

•  8 

ll.» 

SStf  1 

•  t 

•  1 

2.0 

su  1 

USW  1 

•  1 

2.0 

M  1 

WNU  1 

NW  1 

NNW  1 

variable  I 

CALM  1 

/✓//////////////////////////////////////////////////////////// 

////// 

TOTALS  1 

B.O 

25.A 

A1  .1 

t9«B 

1.1 

100.0 

7,7 

Total  number  of  observations: 


927 


GLOBAL  CLIHAT0L06Y  BRANCH 
USAFCTAC 

AIR  WEATHER  SERVlCt/HAC 


RERCENTAGE  FREOUCNOY  OF  OCCURRENCE  OF  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

FRON  HOURLY  OBSERVATIONS 


r 


STATION  NUMBER:  912180 

STATION 

NAME  : 

ANDERSEN 

AFB  GUAM 

PERIOD  OF  RECORD;  78-87 

month:  JAn  HOUrs<L$t):  0600* 

•0600 

direction 

(OEGREeSI 

1-3 

9-6 

7-10 

11-16 

hino  sreeo 

17-21  22-27 

IN  KNOTS 

28-33  39-90 

91-97  98-5S  6E  S6  ToTAL 

t 

MEAN 

WIND 

N 

•t 

•  2 

•  5 

.9 

9,8 

NNE 

•  5 

1.2 

•  9 

1.1 

.3 

9.0 

9.0 

NE 

•  9 

<i.3 

7.6 

7.9 

.S 

20.3 

9.4 

ENE 

6.0 

11.8 

6.5 

.1 

26.  3 

8.2 

E 

i.» 

7.2 

19 .5 

5.9 

*9 

29.9 

B.2 

CSC 

•  2 

9.3 

3.8 

.  6 

9.0 

7.0 

$E 

•  1 

l.S 

2.2 

•  8 

9.S 

7.9 

SSC 

•  5 

•  3 

•  S 

1.9 

8.9 

S 

•  1 

«  3 

•  2 

•  6 

B.O 

SSH 

SM 

.1 

•  1 

2.0 

WSW 

•  1 

.  1 

1.0 

w 

NNH 

NH 

NNM 

*1 

.1 

1.0 

1 

VARIABLE 

r 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////// ^//////////////////////////  3.2 

//////  1 

TOTALS 

5.7 

25.7 

90.9 

23.1 

1.9 

100.0 

1 

8.1  . 

1 

total  number  of  OBSERVATIONS! 


927 


global  cI-I'^ATOLOGV  branch 

USAFETAC 

AIR  heather  SCRVICE/NAC 


percentage  FREQuENCT  of  occurrence  Of  SURFACE  HIND  DIRECTION  VERSUS  HlND  SPccD 

FROM  hourly  observations 


r 


station  NUNBERs  912U0  STATION  NAHE  s  ANDERSEN  AFB  GUAH  PERIOD  OF  RECORD:  78-67 

HONTh:  JAN  HOUrS(LSTI:  0900-1100 


DIRECTION 

IDEGREcSI 

1-3 

9-6 

7-10 

UINO  SPEED  IN  KNOTS 

n-16  17-21  22-27  26-33  39-90  91-97  96-55  6E  56 

Total 

t 

mean 

HIND 

N 

.? 

•  2 

.1 

.5 

9.6 

NNE 

•  6 

•  6 

1.0 

1.9  .2 

3.9 

9.1 

NE 

.5 

2*2 

6.9 

6.9  .1 

16. D 

9.8 

ENE 

3*2 

U.J 

10.9  .3 

27.6 

10.0 

E 

1*2 

9*6 

16*7 

10.1  .1 

32.9 

9.2 

ESE 

2*9 

6.1 

1.9 

10.5 

6.0 

SC 

1*2 

2.9 

1.2 

5.3 

S.5 

ssc 

«  1 

1.7 

•  9 

2.3 

9.) 

s 

•  1 

•  3 

.9 

7,8 

5SH 

•  1 

*1 

.2 

2.5 

SH 

HSH 

H 

HNH 

NU 

NNH 

variable 

CALN 

////////f//////////////////////////////////////////////////////F//F//f ///////// ///////// 

,5 

////// 

TOTALS 

19.9 

96.9 

31.9  .8  *1 

100.0 

9.3 

total  number  of  observations: 


929 


global  climatology  branch  PCRCCNTAGE  FRCCtCMCr  or  OCCUttkEHCe  Of  SURFACE  VIMD  DIRECTION  VERSUS  UiNo  SPEED 

USAFCTAC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

AIR  UEATHER  SERVICE/MAC 

STATION  NUMBER:  9121SO  STATION  NAME:  ANDERSEN  AFB  GUAM  PERIOD  OF  RECORD:  78-87 

month:  JAN  HOURStLSTi:  1300*1A00 


1 

DIRECTION  t 
IOEGRceSI  I 

1-3 

4-G 

7-10 

11-16 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

17-21  22-27  28-33  3A-AD  A1-A7  A8-55  GE  56 

TOTAL 

\ 

MEAN 

UiNO 

N  1 

,  1 

•  A 

•  A 

.2 

1.2 

8.0 

NNE  \ 

.4 

*  6 

1*1 

1.9 

•  3 

A. 6 

9,7 

NE  1 

«3 

2.A 

6.2 

7.5 

.1 

16.6 

10.2 

ENE  1 

2«A 

9.9 

11.1 

.5 

24. 7 

ID. 4 

E  t 

•  2 

S*<* 

16.8 

9. A 

.2 

31.9 

9,5 

ESC  1 

.a 

2«0 

7*1 

2.0 

11.9 

8.2 

SC  1 

1*3 

2.8 

.9 

5.2 

7,5 

SSE  } 

*« 

1.5 

«S 

2.5 

9,0 

S  1 

*1 

.  6 

.1 

•  9 

B.l 

SSW  1 

•  1 

.1 

4,0 

su  1 

USU  1 

U  1 

UNU  1 

NU  1 

NNW  1 

1 

•  1 

.  1 

8.0 

VARIABLE  1 

CALM  I 

.  3 

////// 

TOTALS  1 

1 

3.S 

15.2 

A6.1 

33.7 

l.I  .1 

100.0 

9,5 

total  Number  of  observations:  930 


global  climatology  branch 

USAFETAC 

AIR  WEATHER  SERVICE/MAC 

PERCENTAGE 

FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS 
from  hourly  OBSERVATIONS 

WIND  speed 

station  number  : 

912180 

STATION 

NAME: 

ERSEN 

AFB  GUAM 

period  OF  RECORD:  78-87 

month:  jAN  HO^R^aST'S  ISQO- 

1700 

DIRECTION 

lOEGREfSl 

1 

1 

1 

1-3 

4-6 

7-10  U 

-16 

wlND 

17-21 

SPEED 
22-2  7 

IN  KNOTS 

28-33  34-40  41-47  48-55  GE 

56  Total 

t 

ME  an 

WIND 

N 

1 

.1 

.2 

•  4 

.2 

1.0 

8.  1 

NNE 

1 

•  3 

1.0 

1.1 

1.3 

.1 

.2 

4.0 

9.8 

NE 

1 

1.2 

2.8 

S.6 

7.8 

.3 

17. T 

9.9 

ENE 

1 

.  3 

6*6 

14 .6 

7.1 

.2 

28.8 

8,9 

E 

1 

6  •  8 

IS  .7 

S.4 

.3 

29,9 

8.5 

ESE 

t 

1 

,6 

2.7 

4.7 

1.7 

9.8 

7.9 

S£ 

1 

.5 

1.2 

2.7 

.8 

5.2 

7.8 

SSE 

i 

•  8 

1.6 

.3 

2.7 

6.4 

S 

\ 

1 

•  S 

.5 

SSU  I 

I 

SW  I 

w$u  I 

I 

y  I 

I 

VNU  I 

! 

NU  i 

I 

NNU  t 

( 

variable  I 

I 

CALM  I ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  .4  ////// 

I 

TOTALS  I  A.8  21.9  47,0  2tt.6  1«0  *2  100. 0  B.7 


total  number  of  observations 


930 


o 


( 

( 

C 


( 


GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRAmCH  PCRCTNTAGf  FRtOUCMCT  OF  OCCURRENCE  OF  SURFACE  MIND  DIRECTION  VERSUS  UlNQ  SPEED 

USAFETAC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

AIR  WEATHER  SERVICE/HAC 


STATION  NUMBER:  9121B0  STATION  NAME:  ANDERSEN  AFB  GUAM 


period  of  RECORD:  78-87 

month:  JAn  HOURsiLST):  1800*2000 


DIRECTION 
(DEGREES  1 

1-3 

9-6 

7-10 

hIno  speed  tn  knots 

11-16  17-21  22-2?  28-33  39-90  91-97  98-55  GE  56 

Total 

X 

ME  AN 

VINO 

N 

•  A 

•  1 

.2 

.8 

5.3 

NNE 

•  3 

.2 

1  .0 

1.1  .2 

2.8 

10. 1 

NE 

1.9 

A.  A 

6.3 

5.9  .9  .1 

18.  1 

8,8 

ENE 

2. A 

8.3 

15*5 

6.5  *3 

32.9 

8.2 

E 

1.7 

7.6 

13.2 

9.6 

27,2 

7.7 

ESC 

1.3 

3.8 

2.8 

1.3 

9.1 

6.9 

SE 

•  2 

1.0 

2.6 

•  2 

9.0 

7.5 

SSE 

*9 

•  A 

1.2 

a 

2.2 

S 

.5 

.  1 

.9 

.1 

1.0 

6.3 

ssw 

sw 

WSH 

u 

• 

HNW 

NW 

NNH 

•  1 

.1 

2,0  i 

VARIABLE 

t 

CALM 

////////////////////////////////////////////////////// ////////////////////////////////// 

1.9 

f 

//////  1 

TOTALS 

8,6 

2S.9 

93.0 

19.5  .8  .3 

100.0 

7,9  j 

TOiAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS:  9)0 


IT 


global  climatology  branch  PERCCNTAGC  frequency  of  occurrence  of  surface  vino  direction  versus  HlNO  SPCEO 

USAFETAC  FROM  HOuRLV  OBSERVATIONS 

AIR  HEATHER  SERVICE/HAC 


STATION  NUMBER: 

9121B0 

STATION 

NAME  : 

ANDERSEN  AFB  GUAM 

PERIOD  OF  RECORD:  78-87 

month:  JAn  HqUrsILSTI:  2100- 

2  300 

DIRECTION 
IDEGREeS I 

1 

1 

1 

1-3 

A -A 

7-10 

UlNO  SPEED  IN  KNOTS 

11-16  17-21  22-^7  28-33  3A-A0 

A1-A7  A8-S5  6E  56  TOTAL 

8 

MEAN 

HiNO 

N 

i 

.1 

.1 

.2 

6.0 

NNE 

1 

j 

.8 

•  8 

.9 

.6 

3.0 

6.7 

NE 

1 

1.5 

A  .  1 

5,1 

6.2  .6  .3 

18.0 

9,5 

ENC 

\ 

1.6 

6.5 

13.5 

5.9  .3  *1 

31.0 

6.2 

C 

1 

2,S 

7. A 

lA  .2 

A.O 

28.1 

7.6 

ESE 

1 

1 

1.6 

2.8 

A.O 

•  9 

9.2 

8.8 

SC 

1 

1 

.3 

1.1 

2.3 

.A 

A.l 

7.6 

SSE 

1 

1 

•  3 

•  3 

1  .A 

.1 

2.2 

3.5 

S 

1 

I 

•  6 

.A 

.1 

1.2 

3.8 

SSH 

1 

su 

( 

H$H 

1 

j 

M 

1 

1 

«1 

.  1 

2.0 

HNH 

1 

NH 

1 

NNH 

1 

1 

VARIABLE 

i 

i 

CALM 

1 ////////////////////////////////////////////////////// //////////////////^///////////////  3.0 

////// 

TOTALS 

1 

1 

a.s 

26.6 

Al  .8 

18.3  1.1  .A 

100.0 

7.8  ; 

total  number 

OF 

OBSERVATIONSt 

930 

.  , 

1 


I 


i'- 


nr 


GLOBAL  CLINAT0L06V  BRANCH 
USArCTAC 

ATR  WLATHER  SERVICE/MAC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  HIND  SPEED 

FROH  HOURLY  OBSERVATIONS 


r 


STATION  NUHBER:  912180 

STATION 

NANE  : 

ANDERSEN 

AFB  GUaH 

period  OF  RECORD:  78-87 

HONTh:  jAn  hours(lst>:  all 

1 

DIRECTION  1 
tOEGReESI  1 

1-3 

A -6 

7-10 

11-16 

wind  speed' 

17-21  22-2? 

IN  knots 

28-33  3A-A0 

A1-A7  A8-SS 

GC  S6  total 

X 

MEAN 

WIND 

N  1 

•  1 

.2 

.2 

.2 

.0 

•  8 

8.0 

NNE  1 

•  6 

.9 

1.0 

1.2 

•  1  .1 

3.0 

8.8 

NE  1 

j 

1.0 

3.3 

G.S 

6.6 

.3  .1 

1  7.8 

9. A 

ENE  t 

J 

1.6 

6*1 

13.2 

7. A 

*3  .0 

28.7 

8.7 

E  1 

i 

1.0 

6*6 

lA  ,S 

6.0 

•  2 

29-  1 

8.3 

ESC  1 

1 

.9 

3.2 

A  .7 

1.2 

*0 

ID.O 

T.t 

SC  1 

.3 

1.2 

2.3 

.7 

A. 6 

T,7 

SSE  1 

1 

.1 

.5 

1.1 

•  3 

•  0 

2.0 

e.i 

S  1 

1 

.1 

.2 

.3 

•  1 

•  1 

.8 

8.8 

ssu  \ 

1 

•  0 

.0 

•  0 

.1 

3. A 

sw  1 

.0 

•  0 

2.0 

wsu  t 

1 

•  0 

.0 

1.5 

w  1 

j 

•  0 

*0 

2.0 

VNW  1 

NU  ( 

NNU  1 

1 

•  0 

.0 

.0 

3.7 

VARIABLE  1 

c*LH  1  tinininiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiititimnimimmt/nn/ntrttnitttttutniituntt 

//////  i 

TOTALS  1 

6,8 

22.3 

A3. 8 

23.7 

1.0  *2 

100.0 

8.3 

total  NUHBER  of  observations:  7A30 


GLOBAL  CLIHATOLOGY  BRANCH  PCRCeNTAGC  FRCQUCNCV  OF  OCCURRCNCC  OF  SURFACE  HIND  DIRECTION  VERSUS  HIND  SPEED 

USAFETAC  FROM  HOURL V  OBSERVATIONS 

AIR  heather  SERVICE/HAC 


STATION  NUMBER:  912100 

STATION 

NAME  : 

ANDERSEN 

AFB  GUaN 

period  of  RECORD:  78-87 

NONTh:  FEB  H0UrS(LST>S  0000 

-0  200 

direction 

iDEGREcSI 

1-3 

9-6 

7-10 

11-16 

ylNO  SPEED 
17-21  22-^7 

IN  KNOTS 

28-33  39-90 

91-97  98-55 

GE  56  Total 

t 

HE  an 

hind 

N 

•  8 

.2 

.1 

1.2 

6.8 

NNE 

•  1 

1.1 

2.2 

2.2 

.1 

5.6 

9.9 

NE 

.« 

3.0 

9.3 

7.0 

*2 

20.3 

».j 

ENE 

2.2 

T.V 

13.2 

S.8 

.2 

29.9 

T.» 

E 

2.B 

7.9 

13.0 

S.9 

28.7 

T.8 

ESE 

.5 

2.2 

2.6 

•  9 

6.5 

T.6 

SE 

•  2 

•  7 

.7 

*1 

Z.S 

6.7 

SSE 

.s 

«S 

.2 

.2 

1.9 

s.8 

S 

.S 

.2 

.7 

2.8 

SSH 

•  2 

•  2 

i.s 

SH 

•  1 

*  1 

.2 

3.0 

HSU 

H 

HNH 

NH 

•  1 

•  1 

^.0 

NNH 

VARIABLE 

CALM 

//////////////////////////////// /////////F///F////////T//T//////T/T//F//T/F////F///F////  J.5 

////// 

TOTALS 

8.0 

29.1 

91.8 

21.9 

.6 

100.0 

7,8 

•A6 


■i 

'*.t  ■ 


Total  number  of  observations) 


It. 


etOBAi.  CtIHATOLOGV  BBAnCH 
USAFETAC 

AIR  UCATHCR  SCRVICE/HAC 


STATION  NUMBER 

t  9121B0 

STATION 

NAME  i 

ANOCRSEN 

AFB  GUAM 

period  OF  RECOROt  78-87 

MONTHS  FEB  HQUrSILSTI:  Q30Q-0SD0 

1 

direction  I 
IDCSRCeSI  I 

1-3 

A-6 

7-10 

U-16 

UTNO  SPEED 
17-21  22-27 

IN  KNOTS 

28-33  3A-A0 

Al-AT  A8-S5  GE  56  ToTAu 

t 

me  an 

NIND 

N  1 

.A 

.2 

.6 

l.l 

6.1 

NNC  1 

•  1 

1.3 

2.B 

2.2 

*2 

6.7 

9,6 

NE  I 

2.1 

3.1 

9.6 

e.A 

*1 

23.3 

’.0 

ENr  1 

j 

2. A 

7-9 

12. S 

S.Q 

•  2 

28. D 

T.8 

E  1 

2.5 

S.7 

13.7 

A.B 

.1 

26. S 

8.0 

ESC  1 

1 

1<1 

l.S 

2.6 

.9 

5.6 

6,6 

se  1 

.5 

•  6 

.9 

•  A 

2.6 

6.S 

SSE  t 

•  2 

•  5 

«A 

•  1 

1.2 

6.1 

S  1 

«1 

•  A 

.1 

.  6 

6,6 

SStf  I 

«2 

•  1 

«A 

3.5 

sw  f 

.1 

«  1 

.2 

3.5 

VStf  1 

w  ) 

NU  1 

NNU  1 

t 

•  A 

•  1 

.5 

S.J 

variable  I 

CALM  f 

////////////////////// /////////F/////////// /////////////////////////////////////// //////  3, 1 

////// 

totals  I 

».T 

Z2.0 

A3. 3 

21.3 

.7 

lOQ.Q 

T.6 

VOt^L  NUNBCff  OF  OBSERVAT IONS  $  8A6 


percentage  preouency  or  occurrence  of  surface  wind  oirection  versus  wind  speed 

FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


11 


6LO0AL  GLIMATOLOCV  BRANCH 
USAFCTAC 

AIR  WtATHCR  StRVICC/NAC 


PCRCCNTAGC  FRCQUCNCV  OF  OCCURRENCE  OF  SURFACE  UIMO  DIRECTION  VERSUS  NINO  SPEED 

froh  hourly  observations 


STATION  NUHBER:  9121BO  STATION  NAME <  ANDERSEN  AF8  GUAM 


PERIOD  OF  record:  7a>87 

HONTh:  FEB  HoUr&ILST):  0600*0800 


1 

direction  I 
IOEOREESI  I 

1-3 

A -6 

7-10 

11-16 

VINO  speed  in  KNOTS 

1T-2i  22-2T  28-33  SA-AO  A 1 -A  7  A8-55  6E  S6 

TOTAL 

8 

ME  AN 

wind 

N  1 

•  ? 

.7 

.S 

l.A 

i.i 

nne  I 

•  1 

1.* 

2.2 

2.1 

.2 

6.6 

’.1 

NE  1 

1.1 

3.  1 

9.0 

8.3 

•  t 

21.5 

9.5 

ENE  1 

1 

1.9 

S.6 

13.A 

7.2 

.1 

28.1 

0,5 

E  1 

1 

2.T 

*.T 

12. S 

6.1 

27.7 

8.2 

ESC  1 

.8 

1.8 

A  .0 

.9 

*1 

7.7 

T.A 

SE  1 

•  1 

.  6 

1  .5 

2.2 

T.l 

SSE  1 

1 

.2 

.2 

•  S 

.9 

6.0 

$  1 

1 

.6 

.  7 

1.3 

3.5 

SSN  1 

1 

.1 

.1 

.2 

3.5 

SH  1 

NSW  1 

H  1 

UNH  1 

NV  1 

NNH  1 

1 

.A 

2.3 

VARIABLE  1 

CALN  1 ////////////////////////////////////////////////////// /////////////^//////// //////////// 

1.9 

tti  m 

TOTALS  1 

1 

8.3 

20.2 

A3.9 

2S.2 

*  6 

IQO.O 

8.3 

total  number  of  OBSERVATIONS!  8«fr 


GLOBAL  climatology  BRANCH 
USAfETAC 

AIR  WEATHER  SERVICE/NAC 


percentage  TRCOUENCV  Of  OCCURRCMCE  Of  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEtO 

FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


r 


STATION  NUMBER 

:  912100 

STATION 

NAME  : 

ANDERSEN 

AFB  GUAM 

PERIOD  OP  RECORD:  T8-B7 

month:  FEB  HOURs(LST):  0900- 

llOfl 

DIRECTION  1 

cdegreesi  I 

1-3 

A-G 

7-lD 

ll-U 

UiNO  SPEED 
17-21  22-2^ 

IN  KNOTS 

2«-3I  3A-A0 

A1-A7  A8-SS  GE  $G 

Total 

X 

MEAN 

WIND 

N  1 

•5 

•  9 

.1 

I.T 

7.3 

NNE  i 

•  1 

1  *2 

3.2 

2.2 

6.7 

9. A 

NE  1 

.s 

1*5 

6.S 

10.0 

•  A 

IB. 9 

1D.» 

ENE  1 

.1 

2.2 

U.9 

10. A 

■  .2 

2A.9 

10.3 

E  1 

i.j 

6  •  0 

IS.O 

10  .s 

«s 

33.7 

*•3 

ESC  ( 

.5 

1<2 

A  .A 

2.0 

a.o 

P.B 

se  1 

.s 

«A 

1*3 

.5 

2.6 

7.6 

SSE  1 

•  1 

•  6 

«G 

.1 

l.A 

6.9 

S  t 

•  A 

•  G 

.2 

1.2 

6.5 

SSH  1 

•  1 

•  1 

7.0 

SR  1 

•  1 

•  I 

2.0 

UStf  1 

w  1 

WNW  I 

•  2 

.2 

9.0 

Ntf  1 

NNH  1 

VARIABLE  1 

CALM  1 

^////// /////////////////////////////////////////////// /////F///////F//////////////////// 

.A 

////// 

TOTALS  ( 

I. 7 

1A,2 

AA  .A 

35.9 

l.A 

100.0 

9,6 

Total  number  of  observations < 


BAG 


GLOBAL  CLIHaTOLOcY  BRANCH 
USAFCTAC 

AIR  yCATHCR  SERVICC/NAC 


R£RCCNtA6£  FRCOUCNCV  OF  OCCURRENCE  OF  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  NINO  SPEEq 

froh  hourly  observations 


r 


STATION  NUMBER:  912160 

STATION 

NAME  : 

ANDERSEN 

AFB  GUAM 

period  OF  RECORD:  78-87 

month:  FEB  HOURSCLST*: 

1200- 

1900 

DIRECTION  1 
lOCGREESt  1 

1-3 

9-b 

7-10 

11-16 

ylNO  SPEED 
17-21  22-27 

IN  KNOTS 

26-33  39-90 

91-97  98-SS  GE  Sb  TOTAL 

t 

MEAN 

wind 

N  1 

1 

•  2 

.6 

1.3 

•  9 

2.7 

7.6 

NNE  1 

1 

.2 

1.5 

A.l 

2*1 

8.0 

9.1 

NE  1 

j 

•  1 

1.7 

9.0 

9*6 

*9 

20.9 

10.7 

ENE  1 

1 

.5 

1.7 

11.0 

9.3 

•  9 

22*8 

lo.s 

E  1 

1 

-« 

6*9 

13.5 

10.6 

.7 

32.2 

9.9 

ESE  1 

1 

.9 

1.9 

9.3 

1.7 

*1  *1 

7.9 

9.2 

SE  1 

1 

•  2 

1.2 

1  «S 

*1 

• 

3.  1 

6.S 

SSE  1 

1 

«A 

•  9 

•  1 

•  8 

7,9 

S  1 

1 

•  1 

•  A 

.2 

.1 

.8 

6.6 

ssu  ( 

1 

«2 

.  1 

.9 

3.0 

su  1 

j 

USM  1 

1 

1 

M  1 

1 

1 

WNU  1 

1 

•  1 

.1 

3.0 

NW  1 

j 

«  1 

.1 

5.0 

NNN  1 

variable  I 

1 

CALM  1 

1 

•  1 

999999 

1 

TOTALS  1 

1 

I.D 

15*6 

95.3 

39.9 

1*5  *1 

100.0 

9.6 

total  NUNBER  of  OBSERVATIONS:  BAb 


6L0BAL  CLIHAT0L06V  BRANCH 
USAFCTAC 

AIR  UCATHCR  SERVICE/HAC 


PCRCCNTA6C  FReouCMCT  OF  OCCURRENCE  OF  SURFACE  NINO  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  912160 

STATION 

NAME  : 

ANDERSEN 

AFB  6UAH  PERIOD  OF  RECORD:  78- 

MONTh:  FEB  HoUrSILST 

67 

I:  150D- 

1700 

DIRECTION 

IOEGREeSI 

.-3 

9-6 

7-10 

11-16 

WiNO  SPEED  IN  KNOTS 

17-21  22-27  20-33  39-90  91-97  96-5$  GC  56 

total 

% 

MEAN 

WiNO 

N 

,  7 

•  7 

•  8 

2.2 

8.9 

NNE 

•  1 

i.i 

2.7 

2.2 

.2 

6.9 

9.9 

NE 

•  1 

3.2 

10.6 

6.0 

•  2 

22.2 

9.9 

ENE 

,9 

3.8 

IS.S 

9.6 

•  2 

28.3 

9.9 

E 

1.1 

5.9 

19.2 

6.5 

.2 

29.9 

8.9 

CSC 

.5 

l.S 

2.1 

2*0 

*1 

6.3 

8,7 

sc 

.T 

«  6 

1.2 

2.5 

fc.l 

ssc 

.1 

•  9 

•  9 

1.1 

9.9 

s 

•  2 

•  9 

•  1 

.2 

.9 

7.1 

ssu 

•  2 

•  2 

9.5 

su 

•  1 

.1 

5.0 

u 

UNM 

NM 

NNH 

•  1 

.1 

•  2 

5.0 

variable 

”1 

CALN 

ttitutttnntmutiiinf  tt  Hit  mitt  ittttntf  nummt  turn  nfittti 

•  1 

////// 

TOTALS 

9.1 

17,9 

9S.6 

31.7 

•  9  *1 

100. 0 

9.2 

... 

total  number  OF  OBSERVATIONS s 


8R6 


GLOBAL  CLIMATOLOGY  BOAnCH 
USAFETAC 

AIR  HEATHER  SERVXCE/MAC 


PERCENTAGE  FREOUEHCY  OF  OCCURRENCE  OF  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  HIND  SPEED 

FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  912180  STATION  NAME:  ANDERSEN  AFB  GUAM  PERIOD  OF  RECORD:  78-87 


month:  FEB  HOUr&ILStI 

:  1800- 

2000 

1 

direction  I 
(DEGREE^)  1 

1-3 

A -6 

7-10 

11-16 

hind  SPEED  IN  knots 

17-21  22*27  2«-SS  3A-AD  A1'A7  A8-55  GE  5G 

Total 

t 

MEAN 

WIND 

N  1 

.7 

•  1 

1.2 

4.5 

NNE  1 

1.1 

2.1 

2. A 

5.9 

9.3 

NE  1 

.T 

A«S 

11  .S 

G.A 

•  1 

23.2 

’.1 

ENE  1 

2.0 

6*7 

IS. 5 

7.1 

.1 

31.A 

B.C 

E  1 

2.1 

6*6 

12.2 

5*9 

.2 

27.1 

8.2 

ESE  1 

.6 

1*1 

2.8 

.2 

A. 7 

7.2 

SE  f 

.r 

•  9 

•  G 

•  A 

2-6 

6.  1 

SSE  1 

«5 

•  1 

1.2 

3.8 

S  I 

•  t 

•  2 

.1 

.8 

5.9 

SSU  1 

•  2 

•  2 

2.0 

SH  1 

HSH  1 

U  ( 

HNtf  1 

NV  1 

NNH  t 

1 

VARIABLE  r 

CALM  1 

//////y/7///// //////////////////////////////////////// ///F///F////////////////////2///// 

1.7 

////// 

totals  t 

8.0 

22.2 

AS.O 

22.G 

•  5 

100.0 

8.2 

total  NUMBER  OF  OBSERVATIONS:  BAG 


GLOBAL  aiMATOLOey  BRANCH 
USAFETAC 

AIR  HEATHER  SERVICE/HAC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  SURFACE  HIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

froh  hourly  observations 


STATION  NUHBER:  912180 

STATION 

NAME  : 

ANDERSEN 

AFB  GUaH 

PERIOD  OF  RECORD:  76-87 

HONThc  FEB  HOUrSILST’:  2100 

-2  30D 

DIRECTION 

ioegrefsi 

1-3 

A -6 

7-lQ 

11-16 

UINO  SPEED 
17-21  22-2? 

IN  KNOTS 

28-53  3A-A0 

A1-A7  A8-55  GE  S6  TOTAL 

t 

HE  AN 

HlNO 

N 

■  A 

.A 

.8 

5. A 

NNE 

.  A 

1.7 

1.7 

A. 3 

9.2 

NE 

1.3 

3.9 

8.7 

6.7 

•  A 

21.0 

9.1 

ene 

1.9 

9,5 

15*0 

7.0 

•  1 

53.0 

8.1 

E 

2.2 

7.0 

13.2 

S.2 

.2 

27.9 

8.2 

ESE 

.5 

1.9 

2.5 

•  9 

5.8 

7.6 

SE 

.8 

.8 

.6 

*2 

2.S 

5,7 

SSE 

.6 

•  1 

•  2 

.9 

3.8 

S 

.1 

.2 

•  1 

.6 

7.0 

SSM 

•  2 

.2 

l.s 

SH 

•  1 

.1 

3.0 

HSH 

•  1 

•  1 

l.D 

U 

HNH 

NH 

NNH 

variable 

CALN 

////////////////////////////// /F ///////////////////////////////////////////////// //-/////  2.7 

///  n  t 

TOTALS 

7.9 

2A.2 

A2.6 

21.9 

.7 

100. 0 

8.0 

Total  nuhber  of  observations: 


BAG 


global  CLIHATOLOGY  branch  PCRCCNTAGC  fReoUEHCr  OF  OCCURRFMCF  OP  SURFACE  UlMO  DIRECTION  VERSUS  WINq  SPEED 

USAFETAC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

AIR  HEATHER  SERVICE/NAC 


STATION  NUMBER 

:  912160 

station 

NAME  : 

ANDERSEN 

AFB  GUAM 

PERIOD  OF  RECORD:  78-67 

month:  FEB  HOUrSILSTI:  ALL 

1 

DIRECTION  1 

(DEGREE^  >  ( 

1-3 

A -6 

7-lC 

11-16 

UINO  SPEED 
17-21  22-37 

TN  KNOTS 

28-33  3A-A0 

A1-A7  A8-55  6E  56  ToTAL 

t 

me  an 

HINO 

N  1 

.2 

•  5 

.6 

.3 

1.5 

3.3 

NNE  1 

.2 

1.2 

2.6 

2.2 

.1 

6.3 

9.  A 

NE  1 

.» 

3.Q 

9.3 

8.1 

.2 

21. A 

•>.1 

ENE  ( 

J.O 

5.T 

13.3 

7.7 

.2 

28.3 

8.8 

E  1 

2.0 

6. A 

13. A 

7.2 

*3 

29.2 

«.5 

ESE  1 

•  6 

1.6 

3.2 

1.1 

•  Q  .0 

6.6 

S.D 

se  1 

.5 

«  8 

1.0 

•  2 

2.5 

6,5 

SSE  1 

•  3 

•  A 

•  3 

•  1 

1.1 

5.8 

S  { 

1 

.3 

«A 

.1 

•  1 

.9 

5.1 

SSH  1 

•  2 

•  1 

.0 

•  3 

3.1 

SH  1 

*1 

•  0 

.1 

3.3 

HSH  1 

•  0 

•  0 

1.0 

H  t 

HNV  1 

•  0 

.0 

.0 

7.0 

NH  1 

.0 

.0 

A. 5 

NNH  1 

1 

•  1 

•  Q 

*0 

.1 

R.2 

variable  I 

CALM  1 

//////✓/////////////////////////// /////F////////////// /////'// /'^////////////<///////////  1*7 

////// 

TOTALS  1 

1 

6.6 

2Q.D 

66 .0 

26.8 

•  9  .0 

100.0 

8.6 

total  number  op  OBSERVATZONSs  6768 


global  CLIHAT0L06Y  BRANCH 
USAFCTAC 

AIR  WCATHCR  SCRVICE/HAC 


PCPCtNTAGC  PRCOUCNCV  OF  OCCURRCNCF  OF  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  UlNQ  SPEED 

FROH  hourly  observations 


STATION  NUNBERi  9)2180  STATION  NANE:  ANDERSEN  AFB  6UAH 


PERIOD  OF  RECORD:  76-87 

HONTh:  HAR  HOUpSlLSTt:  0000- 


DIRECTION 

(DEGREES) 

1-3 

9-6 

7-10 

11-16 

ylNO  SPEED  IN  KNOTS 

17-21  22-2'^  28-33  39-90  91-97  98-55  6E  56 

TcTAl 

1 

HE  AN 

NINO 

N 

.2 

.6 

•  1 

1.0 

9.3 

NNC 

.1 

•  9 

1.1 

.5 

2.2 

e.6 

HE 

.2 

3.0 

7.1 

9.5 

.1 

19.9 

9.0 

EHE 

1.* 

9.6 

20.3 

11.3 

93.0 

8.7 

1 

1.0 

1,2 

16.7 

7.8 

•  2 

32.9 

8.7 

ESC 

.2 

1.2 

2.S 

•  3 

9.2 

T.8 

SC 

1  •  1 

•  1 

1.2 

6.5 

ssc 

s 

ssu 

SH 

wsu 

w 

UNW 

NW 

NNtf 

variable 

CALM 

iiiniiiiiiininiiiiiiiiuiiiiiniiiniiiinniinininiiiiiiiniiiuiniiniiiiinnf 

.6 

////// 

TOTALS 

3,S 

23.1 

97.7 

29.6 

*3 

100.0 

6.6 

total  number  of  OBSERVATIONS: 


global  climatology  branch 
USAFETAC 

AIR  WEATHFR  SERVICE/MAC 

PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  SURFACE  NINO  DIRECTION  VERSUS 

from  hourly  OBSERVATIONS 

WIND  SPCCO 

STATION  NUMBER: 

912180  STATION 

NAME  : 

ANDERSEN 

AFB  GUAM 

PERIOD  OF  RECORD:  78-87 

month:  mar  HoURSILSTU  0300-050C 

direction 
(OEGRCfS  1 

1 

1 

1 

1-3  4 

-6 

7-10 

11-16 

UINO  SPEED 
17-21  22-27 

IN  KNOTS 

28-33  34-40  41-47  48-55  6E 

56  Total 

X 

ME  an 

WIND 

N 

1 

.1 

.2 

«  3 

.2 

,9 

7.4 

NNE 

1 

.  3 

«  6 

1  .9 

.9 

3.8 

8.1 

NE 

1 

1.1 

4  .  1 

9,5 

4 . 3 

.1 

19.0 

e.s 

ENE 

\ 

1.2 

8.7 

21.5 

9.4 

.2 

4  1.0 

8,7 

E 

1 

.9 

6.3 

15.3 

5.5 

.2  .1 

28.3 

8.5 

ESE 

I 

.5 

US 

2.6 

•  6 

5.3 

M 

SE 

1 

•  2 

.  1 

.6 

1.1 

7.1 

SSE 

1 

.1 

.  1 

•  1 

.3 

fe.O 

s  I 

I 

$sy  I 

t 

sw  I 

I 

HSU  I 

I 

u  f 

I 

UNU  I 

1 

NU  i 

I 

NNU  I  .1  .1  4,0 

I 

VARIABLE  1 
I 

CALM  I  a ! n 1 1  n ! I ! t !  t  tt n ! I n ! 1 1  tu 1 1 !  tt  tj 1 1 1  f  1 1 1 1 1 It 1 1 nt ! 1 1 u 1 1 / f  f  n ! n f  1 1 1 1 1 f  t / f  t  f  n 1 1 1 n t  f  .  j  ittt/t 

\ 

TOTALS  I  4,4  21. B  SI .6  21.0  *5  *1  100. Q  8.5 


total  number  or  observations: 


930 


I  global  CLIHAT0LO6Y  BRANCH  PCRCCNTAGE  FRCQUCNCV  Of  OCCURRENCE  OF  SURFACE  HIND  DIRECTION  VERSUS  HIND  SPEED 

USAFETAC  FROH  HOURLY  OBSERVATIONS 

AIR  HEATHER  SERVICE/MAC 

STATION  NUHBER:  912180  STATION  NAME:  ANDERSEN  AFB  GUAH  PERIOD  OF  RECORD:  76-87 

month:  NAR  HOUrSILSTI:  0600-0800 


r 


1 

DIRECTION  1 
(DEGREcSI  1 

1-3 

9-6 

7-lQ 

11-16 

uInd  speed  tn  knots 

17-21  22-2?  28-33  39-9D  91-97  98-55  GE  56 

total 

X 

mean 

HIND 

N  1 

•  9 

•  9 

.2 

.3 

1.9 

5.1 

NNE  1 

•  2 

•  9 

1.5 

.9 

2.6 

8  ,9 

NE  1 

•  6 

2.6 

7.5 

5.5 

•  3 

16.6 

9.<. 

ENE  1 

.9 

7.7 

22.2 

12.5 

•  9 

93.7 

9.3 

E  1 

.6 

5.3 

17.1 

7.3 

30.9 

8.9 

ESC  1 

•  3 

1.0 

2.0 

.9 

9.2 

7.9 

SE  1 

•  1 

.  1 

.2 

.1 

.5 

7.0 

SSE  1 

S  1 

SSU  1 

SH  1 

VSH  1 

H  i 

HNH  1 

NU  1 

•  1 

.1 

2.0 

NNU  I 

1 

•  1 

.1 

2.0 

VARIABLE  1 

CALM  f 

•  9 

////// 

TOTALS  1 

1 

3.5 

IT.S 

50.8 

27.0 

*8 

100.0 

9.0 

total  NuNSER  OF  OBSERVATIONS 


930 


global  CLIHAIOLOGV  BRAhCH  PCRCCNTAGC  FflCaUEMCV  or  OCCUORCNCC  OF  SURFACE  HIND  DIRECTION  VERSUS  NlNp  SPEED 


USAFETAC 

AIR  NEATHER 

SERVICe/HAC 

FROM 

HOURLY  observations 

STATION  NUMBCft:  912100 

station 

NAME  : 

anoerscn 

AF8  GUAM 

period  OF  RECORD:  78-87 

month:  Mar  hoursilst’:  090D-noo 

DIRECTION 

IDEGREeSI 

1 

1  1-3 

1 

9-6 

T-IO 

U'l6 

uIno  speed 
17-21  22-2  7 

IN  KNOTS 

28-33  39-90  91-9T  98-55  6E  56  ToTAL 

X 

MEAN 

MIND 

N 

1 

.5 

.2 

.8 

6.9 

HNE 

1 

.s 

1  .S 

1.3 

3.5 

9.S 

NE 

1 

•  8 

6.1 

7.6 

19.5 

10.5 

CNC 

t  *2 

2.9 

19.3 

17.8 

.S 

35.3 

10.7 

£ 

1 

2-» 

20.9 

19.9 

.1 

38.3 

Id.? 

ESC 

1 

.3 

3.7 

2.9 

7.0 

10.3 

SC 

1 

•  9 

•  2 

.6 

9,8 

SSE 

1 

S 

1 

ssw 

1 

SM 

\ 

usw 

1 

u 

1 

VNU 

t  *1 

) 

•  1 

2.0 

Ntf 

) 

NNW 

1 

1 

variable 

1 

CALM 

\ // y/ ////////////////// y //////////////////// ////////<  .1 

mm 

TOTALS 

1  .9 

1 

7.3 

96.7 

99.8 

•  6 

IQO.O 

10.3 

total  number  of  OBSCRVATTONS : 


930 


global  clihatologv  branch  percentage  frequency  of  occurrence  of  surface  hind  direction  versus  hind  speed 

USAFETAC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

AIR  HEATHER  SERVXCE/HAC 


h 

r 

I 


STATION  NUNBER:  9I21B0  STATION  NAHE :  ANDERSEN  AFB  6UAH  PERIOD  OF  RECORD:  78-87 

HONThs  NAR  HoUrSILSTIs  i?oo-iAao 


direction 

lOEGREcSI 

1 

1  i-j 

1 

A -6 

7-10 

11-16 

ylNO  SPEED  TN  KNOTS 

17-21  22-2?  28-33  3A-A0  A1-A7  A8-55  GE  56 

TcTAL 

t 

MEAN 

HIND 

N 

1 

.  1 

•  9 

1.0 

7.8 

NNE 

f  c  1 

•  4 

2.3 

1.8 

A. 6 

9,7 

NE 

1  •! 

1.2 

6.5 

9.0 

.1 

16.9 

10.3 

ENE 

1 

2.3 

11.5 

17.5 

1.0 

32.3 

11.1 

£ 

1  •! 

2.2 

20.1 

1A.9 

•  2 

37,5 

10.3 

ESE 

1 

.1 

A  .0 

2.A 

6.5 

lO.A 

SC 

1 

•  2 

.5 

•  3 

l.t 

9.3 

ssc 

1 

•  1 

.1 

10.0 

s 

1 

SSM 

1 

SU 

1 

MSU 

1 

y 

1 

UNN 

1 

NH 

1 

NNW 

1 

1 

VARIABLE 

1 

CALM 

1 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

.  1 

////// 

TOTALS 

1  .3 

1 

b  .  5 

A5.e 

Ab.O 

1.3 

100.0 

10. (> 

total  number  of  observations 


930 


global  CLINATOLOGt  BRANCH 
USAFETAC 

AIR  HEATHER  SERVICE/NAC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  SURFACE  UINO  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

FROH  hourly  observations 


STATION  NUMBERS  912160 

STATION 

NAME  : 

ANDERSEN 

AFB  GUAM 

PERIOD  OF  RECORD:  78-87 

month:  mar  H0UrS(LST>:  ISOO’ 

1700 

DIRECTION  1 
lOEGREcSl  t 

1-3 

9-6 

7-10 

11-16 

WINO  SPEED 
17-21  22-2^ 

IN  KNOTS 

28-33  3A-A0  A1-A7  A8-55  6E  56  ToTAl 

X 

MEAN 

HIND 

N  1 

1.3 

.2 

1.5 

8.7 

NNE  1 

1.2 

1  .6 

l.A 

A. 2 

NE  1 

•  1 

2.9 

7. A 

6.S 

.1 

16.5 

9.8 

ENC  1 

•  2 

3.0 

18.2 

16.3 

•  S 

38.3 

10.3 

E  t 

•  2 

3. A 

18.A 

11.0 

•  1 

33.1 

ESC  1 

•  2 

.9 

2.2 

1.7 

A. 9 

«.z 

SC  1 

•  1 

.2 

•  6 

.3 

1.3 

8. A 

SSC  1 

S  1 

* 

SSH  1 

SH  1 

USH  1 

*1 

.  1 

6.0 

H  t 

VNH  t 

NW  1 

NNH  1 

VARIABLE  1 

CALM  1 

u n nn m ! n t nn m nn n nn n ! iiiiiiimiini nn  nn m ! nm ! ifiiii iimtttiiin  t  .  i 

////// 

TOTALS  1 

.9 

11.2 

A9.7 

37. A 

•  a 

lOO.O 

9,8 

total  number  of  OSSCRVATtONS:  930 


global  CLIHAT0L06Y  BRANCH 
USAFCTAC 

AIR  UCATHCR  SERVICC/HAC 


PCfiCCNTAGC  FRCOlCNCV  OF  OCCURRENCE  OF  SURFACE  UXMO  DIRECTION  VERSUS  NINO  SPEED 

FROM  hourly  OBSERVATIONS 


) 

STATION  NUNBER:  9t2UO 

STATION 

NAHE  : 

ANOERSCN 

AFB  GUaN 

PERIOD  OF  RECORD:  78-67 

NONTh:  NaR  HOUrSILSTI:  1800* 

2000 

1 

vINO  SPEED 

IN  KNOTS 

f 

DIRECTION 

1-3 

A -6 

7-lQ 

Il-IA 

17-21  22-2T 

2»-SS  J6-60 

*1-67  *»-S5  6E  S6  To7*L 

ME  AN 

1 

IDEORrfSI 

A 

WIND 

1 

N 

•  1 

•  A 

.1 

•  6 

A, 6 

I 

NNE 

.  1 

•  A 

1  .A 

i.i 

3.0 

’.3 

1 

NE 

•  2 

3.  A 

9.7 

A. 6 

18.0 

8.9 

] 

ENE 

•  5 

6*B 

23.7 

12.7 

A5.7 

».i 

9 

e 

.» 

6.0 

17.0 

s.i 

28.8 

8.1 

ESC 

1.2 

2.0 

1.0 

A. 2 

8.S 

SE 

•  A 

.  6 

.1 

1.2 

7.3 

SSC 

•  1 

•  1 

8.0 

{' 

s 

SSH 

$H 

•  1 

.1 

^.0 

( 

NSW 

H 

UNW 

r 

NH 

NNM 

r 

VARIABLE 

-• 

CALN 

999999  \ 

r 

TOTALS 

I.T 

IS.B 

SA  .6 

2A.S 

100.0 

8.8 

total  NUNBER  of  OBSERVATIONS: 


nr 


w 


o 

# 


6L0BAL  climatology  BRA|#CH 
USAFCTAC 

AIR  UCATHCR  SCRYICC/HAC 


PCRCCNTACe  FRCOUeNCY  OF  OCCuRMtMCC  OF  SURFACE  UIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

From  hourly  observations 


r 

r 


STATION  NUMBER: 

912180 

STATION 

NAME  i 

Andersen 

AFB  GUAM 

PERIOD  OF  RECORD:  78-87 

month:  mar  HqURSIlstI:  2100- 

2300 

DIRECTION 

IDEBReeSI 

1 

t 

( 

1-3 

A -6 

7-10 

11-16 

ylNO  SPEED 
17-21  22-27 

IN  KNOTS 

28-33  3A-A0  A1-A7  A8-S5  6E  56  ToTAL 

t 

HE  an 

UiND 

M 

i’ 

1 

•  2 

.1 

.3 

6,7 

NNE 

1 

1 

1 

.1 

1*1 

1  .6 

.1 

2.9 

7.1 

NE 

1 

1 

.A 

2.2 

8. A 

5.8 

16.8 

9.3 

ENE 

1 

1 

.A 

7.5 

22.6 

12.0 

•  1 

A2,7 

9.1 

E 

1 

1 

1 

.A 

6.2 

16.8 

6.9 

30.8 

e.b 

ESE 

1 

1 

•  1 

1.7 

2.3 

1.1 

5.2 

8.2 

SC 

1 

t 

•  2 

.A 

•  6 

7.5 

SSE 

1 

1 

1 

.1 

.1 

•  2 

5.5 

s 

ssu 

SH 

usu 

M 

WNV 

NH 

NNW 


variable 

CALM 

TOTALS 


inntttttitiinittftttuiinnttmitiiifnntutintittttnf/f/tinftffttfttftffitftff  .5  ////// 

19.2  S2»3  2S.9  .1  lOO.O  8.8 


total  number  of  OBSERVATIONS: 


910 


6L08M.  CLiNATOtOGV  BRAnCH  PeRCCNTAGC  FRCQUENCV  OF  OCGURRCMCC  OF  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFETAC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

AIR  MEATHER  SERVICE/MAC 


STATION  NUMBER 

:  9121BO 

STATION 

NAME  : 

ANDERSEN 

AFB  GUAM  PERIOD  OF  RECORD:  78-67 

month:  mar  hours (LSTl:  ALL 

1 

DIRECTION  1 

IOEGRee^I  I 

1-3 

A -6 

7-10 

11-16 

hINO  SFCEO  IN  KNOTS 

17-21  22-2^  20-33  3A-A0  A1-A7  A0-55  6E  56  TqTAL 

% 

mean 

UXND 

N  1 

.  1 

.  3 

.A 

.1 

.9 

6,7 

NNE  1 

.  1 

•  6 

1  *6 

•  9 

3.3 

8.8 

NE  1 

.S 

2. A 

7.0 

6.0 

.1  16.6 

9.5 

ENE  1 

6.0 

19.3 

13.7 

.3  AO.O 

9.5 

E  1 

.6 

A. 9 

17.7 

9.2 

.1  .0  32.5 

’.2 

ESC  1 

.2 

1.0 

2.6 

l.A 

5.2 

8.9 

SC  I 

•  3 

.5 

.1 

1.0 

7.8 

SSE  1 

•  a 

*0 

.0 

•  0 

.  1 

6.7 

S  1 

SSV  { 

SW  1 

•  0 

•  0 

A.O 

ysw  1 

•  0 

.0 

6.0 

y  1 

yNH  1 

•  a 

.0 

2.0 

NM  1 

•  Q 

•  D 

2.0 

NNM  1 

1 

.0 

.0 

.0 

3,0 

VARIABLE  1 

CALM  1 ////////////////////////////// ///////////////////////F //////////////////// //////////////  ,3 

////// 

TOTALS  1 

1 

2.1 

15.7 

A9.9 

31. A 

.6  .0  100.0 

9.3 

total  number  of  OBSERVATIONS:  7RA0 


1 1 


6L0BAL  CtlHATOLOGV  BRANCH 
USAFCTAC 

AIR  ttCATHCR  SCRVICC/HAC 


PCRCCNTABC  PREOlCNCV  OF  OCCURRENCE  OF  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  HIND  SPEED 

froh  hourly  observations 


r 


station  number.: 

912180 

STATION  NANE : 

ANDERSEN 

AFB  GUAM 

PERIOD  OF  RECORD:  78-87 

month:  APR  HoURSCLSTt:  0000-0200 

direction  ! 
(OEORteS*  ( 

1-3 

9-6  7-10 

11-16 

UlNO  SPEED 
17-21  22-2? 

IN  KNOTS 

28-33  39-90 

91-97  98-SS  6E  56  TqTAl  MEAN 

t  WIND 

N 

•  1 

•  2 

•  3 

.7 

8.8 

NNE 

•  1 

•  3 

.2 

.7 

NE 

•  3 

1.2 

2.7 

.9 

5*1 

7.9 

ENE 

1.7 

8*6 

16-8 

S.O 

32.0 

8.0 

E 

1.’ 

12-9 

22-6 

8.1  .1 

95.6 

8.0 

ESC 

!•! 

2-6 

9.0 

•  9 

8.6 

6.9 

SE 

•  2 

•  a 

•  8 

1.8 

8.2 

$$E 

«: 

.1 

.9 

«1 

.8 

7.9 

S 

•  1 

•  3 

.1 

.  6 

5,9 

SSW 

•  1 

«l 

•  2 

6.0 

Stf 

•  2 

•  1 

*3 

5.3 

NSW 

•  2 

*2 

2.S 

M 

•  2 

.2 

•  2 

.7 

5.0 

VNW 

•  1 

.  1 

.2 

a.q 

Ntf 

*2 

.1 

.3 

5.1 

NNN 

.9 

•  2 

.7 

3.5 

variable 

CALM 

//////////////////////////////// ///////////'///F////// /////'/////'////'/// /////////////' 

1.7 

////// 

TOTALS 

6.8 

27-8 

98.1 

15.6  .1 

100.0 

7.6 

total  number  of  observations:  900 


j 


etOBAL  CLINAT0L06V  BRANCH 
USAFETAC 

AIR  WEATHER  $ERVIC£/NAC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OP  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER 

:  912ia0 

STATION 

NAME  t 

ANDERSEN 

AFB  GUAM 

period  of  RECORD:  78-87 

month:  APR  HOURSiLSTlS  0300 

-0  500 

1 

tflNO  SPEED 

IN  KNOTS 

DIRECTION  1 

1-3 

4-6 

T-IO 

11-16 

17-21  22-27 

2B-53  34-40 

41-47  48-5S  6E  56  TqTAL 

mean 

ioegreesi  f 

t 

WIND 

N  1 

.1 

.  1 

•  1 

.3 

.7 

9,5 

NNE  I 

.1 

.2 

.3 

.2 

.9 

8.5 

NE  1 

•  ? 

2.7 

3.1 

1.4 

7.4 

B.O 

ENE  1 

2,2 

9.6 

16*6 

4.3 

32.7 

7.6 

E  } 

1.6 

n  «B 

20.S 

8.0 

.1 

42.2 

8.0 

ESE  1 

1.1 

3*2 

2.6 

.7 

7,6 

6,5 

S£  1 

1.0 

•  6 

•  1 

1.9 

6.4 

SSE  1 

•  1 

•  3 

*2 

.7 

6.J 

S  1 

.6 

*3 

*1 

*2 

1.2 

5.7 

SSW  1 

•  1 

.1 

7.0 

SU  1 

•  Z 

•  2 

1.5 

wsw  1 

•  1 

.1 

3.0 

w  1 

•  I 

.  3 

.4 

4.5 

WNW  1 

•  1 

.3 

•  4 

6,6 

NW  1 

•  1 

.2 

.3 

5.0 

NNU  1 

1 

•  z 

.4 

•  2 

.1 

1.0 

5.9 

VARIABLE  f 

CALM  r 

^i'//////////////////////////////////////////////////// ///////////////////////// /////////  2.1 

////// 

TOTALS  I 

6.7 

30*4 

45*2 

15.4 

•  1 

100.0 

7,4 

total  number  of  observations 


900 


global  CLIHATOLOGY  branch  P(RC£NTA6C  FRCOUCNCY  of  OCCURRCNCC  of  surface  hind  direction  versus  wind  SFecO 

USAFETAC  FROH  HOURLY  OBSERVATIONS 

AIR  weather  SERVICE/NAC 


STATION  NUMBER 

:  912180 

STATION 

NAME  2 

ANDERSEN 

AFB  GUAM 

PERIOD  OF  RECORD:  78-87 

month:  APR  HOUrSILST*:  0600 

-0800 

1 

DIRECTION  1 
IDEGRceS)  I 

1-3 

9-6 

T-IO 

11-16 

UINO  SPEED 
17-21  22-27 

IN  knots 

28-33  39-90 

91-97  98-55  6E  56  TOTAL 

% 

mean 

WIND 

N  1 

1 

•  9 

•  9 

al 

1.0 

7.8 

NNE  1 

1 

•  2 

.  3 

1  -0 

a9 

2.0 

8.1 

NE  1 

j 

.9 

1.9 

3.1 

1.1 

6.6 

7.5 

ENE  t 

1 

.9 

7-A 

16.9 

7.9 

•  1 

32*9 

8.6 

E  1 

1 

1.^ 

10. 1 

20.7 

lOaO 

92.2 

8.9 

ESE  1 

1 

•  9 

2.8 

9  .2 

aS 

8.2 

7.3 

SE  ) 

j 

«e 

.7 

al 

1.6 

7,4 

SSE  1 

1 

»2 

•  9 

•  2 

.9 

5.9 

s  1 

j 

.3 

.2 

a  6 

lal 

5,9 

SSW  1 

1 

al 

•  1 

8.0 

$tf  I 

1 

•  1 

•  1 

•  2 

3.5 

vsw  1 

1 

al 

•  1 

7.0 

w  1 

1 

•  2 

.2 

.9 

9,0 

WNW  i 

1 

•  3 

•  3 

.7 

5.5 

Nw  r 

I 

•  2 

.2 

al 

a  6 

5,0 

NNU  1 

1 

•  1 

.  1 

a2 

•  2 

.7 

8,3 

variable  I 

1 

CALM  1 

1 

////////////////////////////////////////////////////// /////^// ///////////////// //F//////  1-2 

////// 

1 

TOTALS  1 

1 

*.b 

2S.2 

96.2 

20.7 

at 

100.0 

8.1 

total  NuHSER  of  OBSERVATJONSs  900 


GLOBAL  CL1HAT0L06Y  BRANCH 
USArCTAC 

AIR  UCATHER  SCRVICE/HAC 


PERCENTAGE  FREQUENCV  OF  OCCURRENCE  Of  SURFACE  HIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

fron  hourly  observations 


station  NUHBER 

:  912130 

STATION 

NAME  : 

ANDERSEN 

AFB  GUAH 

PERIOD  OF  RECORD:  78-87 

HONTh:  APR  HOURSlLSTl:  0900- 

1100 

OIRECTION  1 
lOEGREESt  1 

1-3 

A -6 

7-10 

11-16 

ulNO  SPEED 
17-21  22-27 

IN  KNOfs 

28-33  3A-40 

A1-A7  A8-5S  6E  S6  TOTAL 

X 

mean 

WIND 

N  1 

•  6 

■  6 

.2 

1.3 

7.7 

NNE  I 

•  A 

•  7 

.  6 

1.7 

».5 

NE  1 

.  1 

•  3 

2.7 

3.3 

6.9 

10.2 

ENE  1 

•  2 

2«6 

12.0 

9.9 

2A.7 

9.8 

E  1 

•  1 

5. A 

26.1 

16.9 

.  *1 

A8.7 

9.7 

ESE  1 

-9  , 

S.9 

2.8 

9,6 

9.2 

sr  t 

•  2 

.  7 

1  .6 

.6 

3.0 

8.0 

SSE  1 

«3 

.3 

•  1 

.8 

7.0 

S  1 

«1 

.  8 

.1 

1.0 

T.9 

ssy  1 

•  1 

*1 

.1 

.3 

S.7 

SM  1 

•  1 

.1 

.2 

5.0 

-  usw  1 

.1 

.1 

8.0 

u  i 

•  1 

*1 

.1 

.3 

6.0 

NNV  I 

•  2 

.2 

.A 

7.5 

NU  1 

.1 

»  1 

ID.O 

NNU  1 

.3 

•  2 

.6 

1  l.A 

VARIABLE  1 

CALH  1 

////// 

TOTALS  1 

!•! 

12.x 

51.7 

3A.7 

.1 

100.0 

9,5 

total  NUHBER  of  observations: 


900 


global  climatology  branch  PCRCCNTAGC  FRCOUCNCY  or  OCCURRENCE  OF  SURFACE  UIND  DIRECTION  VERSUS  UIND  SPEED 

usAFCTAC  From  hourly  observations 

AIR  HEATHER  SERVICE/HAC 


STATION  NUMBER:  912160 

STATION 

NAME  : 

ANDERSEN 

AFB  GUAM 

PERIOD  OF  RECORD:  78-87 

month:  APR  hoUrSCLSTI: 

1200- 

1900 

DIRECTION 

(DEGREES! 

1-3 

9-6 

7-10 

11-16 

WINO  SPEED 
17-21  22-27 

IN  KNOTS 

28-33  39-90 

91-97  98-55 

GE  56  TOTAL 

X 

ME  AN 

HIND 

N 

.2 

.8 

.9 

1.9 

9.5 

NNE 

.  3 

1  .0 

•  9 

.1 

2.3 

10.0 

NE 

•  1 

,9 

3.8 

2.6 

•  1 

7.9 

9.6 

ENE 

•  2 

2.3 

9.9 

10.1 

22.6 

10.1 

E 

.9 

5.7 

29.9 

16.9 

•  2 

97.2 

».T 

ESE 

•  1 

1.3 

7.7 

2.7 

11.8 

’.1 

SC 

.  3 

2.3 

.3 

3.0 

8,1 

SSE 

•  3 

•  9 

•  3 

1.1 

8.9 

S 

•  1 

.2 

•  3 

.7 

8.2 

SSH 

«  1 

.1 

.2 

6.5 

su 

•  3 

•  2 

.  6 

6,6 

HSH 

•  1 

•  1 

.2 

6.5 

H 

•  1 

.1 

lo.o 

HNH 

•  1 

.3 

•  9 

8.3 

NH 

.  1 

•  1 

6,0 

NNV 

.6 

.1 

.7 

9.3 

variable 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////// //////^// ///////////// t 

.  1 

////// 

TOTALS 

1.1 

12. 3 

52.1 

33.9 

*9 

100. 0 

9.6 

total  number  of  OBSERVATIONS: 


900 


GLOBAL  CLIHATOLOGV  BRANCH 
USAFETAC 

AIR  heather  SERVICE/HAC 

percentage  FREOUENCr  OF  OCCURRENCE  OF  SURFACE  VINO  DIRECTION  ¥ERiU5  VINO  SPEED 

FROM  hourly  observations 

STATION  number:  912180 

station 

NAME  : 

ANDERSEN 

AFB  GUAM 

period  of  record:  78-87 

MONTH;  APR  HOURSlLSTlt  1500- 

1  700 

DIRECTION 
(DEGREES  1 

1-3 

A, 6 

7-10 

11-16 

uikO  Speed 
17-21  22-27 

IN  KNOTS 

28-33  3A-Aq  A1-A7  A8-55  GE  56  TOTAL 

8 

MEAN 

VINO 

N 

.1 

.6 

•  A 

1.3 

5.8 

NNE 

.2 

1  .0 

.9 

.1  .1 

2.3 

1  1.1 

NE 

1.8 

A  «  1 

2.2 

8.1 

8.9 

CNE 

.7 

5.0 

lA.l 

11. A 

31.2 

7.3 

E 

,9 

6*6 

2A  .7 

9.9 

A2.2 

8.B 

ESE 

•  2 

1  .  3 

S.O 

1.7 

8.2 

e.s 

SE 

•  1 

.9 

l.l 

•  1 

2.2 

7.2 

SSE 

•  1 

•  2 

•  3 

.3 

1.0 

8.6 

S 

•  ] 

•  I 

•  2 

6.5 

ssv 

•  1 

*2 

.] 

•  A 

5.5 

sw 

•  1 

.  1 

2.0 

HSU 

U 

.  1 

•  1 

.3 

•  1 

.7 

7.5 

WNU 

.  1 

.2 

.2 

•  6 

7.2 

NU 

.2 

.2 

•  A 

6.S 

NNU 

•  1 

•  H 

.2 

.8 

8.  A 

variable 

CALM 

////////////////////////////////// ///////////////F/////^/// /////////////// //////////////  .  1 

///  /// 

totals 

7.6 

17.  e 

52.2 

27.1 

•  I  .1 

100.0 

8.9 

roTAL  Number  of  observations 


900 


I  L 


GLOBAL  climatology  BRANCH  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEeO 

USAFETAC  from  hourly  OBSERVATIONS 

AIK  WEATHER  SERVICE/MAC 


STATION  NUMBER:  912160  STATION  NAME:  ANDERSEN  AFB  GUAM  PERIOD  OF  RECORD:  78*87 

month:  APR  HOUrs*LST»:  1000-2000 


1 

DIRECTION  1 
IDEGREtSI  1 

1-3 

it -6 

7-10 

11-16 

WIND 

17-21 

SPEEO 

22-2? 

IN  KNOTS 

20-33  34-40 

4  1-47 

48-55 

GE  56 

Total 

% 

HE  An 

WlNO 

N  1 

.  j 

.2 

.  1 

.  7 

0.2 

NNE  1 

•  1 

.  1 

.,7 

.  3 

.2 

1.4 

10,5 

NE  1 

.  1 

2.0 

4  .0 

1.4 

7,6 

8.2 

ENE  t 

1.5 

9 . 0 

17.6 

7.3 

36.0 

8.  1 

C  1 

.6 

11  .2 

23.1 

6.1 

41.0 

8.1 

ESE  1 

2  2 

2.9 

.6 

6.1 

-l.l 

SE  1 

*9 

•  6 

1  .  4 

6.7 

SSE  1 

•  t 

•  8 

•  3 

1.2 

5,4 

S  i 

.  1 

.  3 

.  3 

•  s 

6.4 

ssu  1 

•  2 

.2 

7,5 

su  1 

.  1 

•  1 

5.0 

USU  1 

.  1 

•  1 

5.D 

w  1 

«  1 

.  1 

.2 

7.8 

WNW  ( 

•  1 

•  d 

.1 

,  7 

5.0 

NW  1 

1 

.  1 

t  d 

.6 

3,8 

NNW  1 

1 

•  3 

•  4 

.2 

.2 

1.2 

5.B 

variable  I 

CALM  1 

</////////////////////////////////////// ///F///////////////////////////////////////F//// 

,  7 

tit  tt i 

TOTALS  1 

1 

•<.2 

20  •  4 

SO. 3 

16.0 

•  2 

•  1 

100. D 

7.9 

total  number  of  OBSERVATIONS: 


900 


GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRAnCH  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  SURFACE  NINE)  DIRECTION  VERSUS  UiND  SPEED 

USAFETAC  From  hourly  OBSERVATIONS 

AIR  heather  SERVICE/MAC 


STATION  NUMBERS  912180  STATION  NAME:  ANDERSEN  AFB  GUAM  PERIOD  OF  RECORD:  78'8T 

month:  APR  HQURSILST):  2100*2300 


t 

DIRECTION  1 
IDEGREeSI  I 

1-3 

9-b 

7-10  n-16 

uINO  SPEED  IN  KNOTS 

17-21  22-27  28-33  39-90 

9  1-97 

98-55 

6E  56 

total 

t 

mean 

hind 

H  t 

•  9 

•  1 

•  t 

,  7 

6.  7 

NNE  1 

•  8 

.8 

’.1 

NE  1 

1.0 

3.0  .6 

9.6 

8.1 

ENE  1 

1.1 

9«9 

18.2  6.2 

35.9 

8.1 

E  1 

11.6 

23.7  7.9 

•  1 

93.7 

8.1 

ESE  1 

•  *» 

3.  1 

2.7  1.0 

7.2 

7.1 

SC  1 

•  8 

•  8 

2,0 

6.1 

SSC  1 

•  2 

.2 

^.0 

S  1 

•  1 

•  2 

•  3 

.7 

5.7 

SSV  1 

.2 

•  1 

.2 

•  6 

5.1 

SH  1 

HSU  1 

.  1 

.2 

.  3 

7.7 

H  1 

.2 

.2 

•  9 

3.5 

HNU  1 

.2 

.2 

2.5 

NH  1 

.2 

.  1 

.1 

•  9 

1.3 

NNH  1 

1 

.2 

•  9 

,  3 

1.0 

5,6 

variable  t 

CALM  1 

tt  tm i / tn  tit  t  n n  nt  1 1 ! nm  1 1 tt ! tt t mtm  1 1 n / 1 n  t  n ! t !  n t  II t  n  t  n t !  n  n t ti  1 1 m 9  n  t 

1.8 

///  /// 

totals  I 

1 

1.6 

27.6 

50.6  15.3 

.2 

100,0 

7.7 

total  number  OF  OBSERVATIONS 


900 


global  clihatology  branch 
USAFETAC 

AIR  heather  SERVICE/NAC 

STATION  NUMBER:  912160  STATION 

PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  HIND  SPEED 

From  hourly  observations 

NAME:  ANDERSEN  AFB  GUAM  PERIOD  OF  RECORD:  78-67 

month:  APR  HOURS(LST):  ALL 

1 

DIRECTION  1 
IDC6R£eS>  ( 

1-3 

•i-fc 

7-10 

ylNO  SPEED  IN  KNOTS 

11-16  17-21  22-2?  2«-33  34-40 

41-47  48-55  6E  56 

total 

i 

ME  AN 

HIND 

N  1 

.1 

.  3 

.3 

.2  .0  .0 

1.0 

7.7 

KNE  1 

•  1 

.2 

.7 

•4  .1  .0 

1.5 

9.7 

NE  1 

•  2 

t.S 

3.3 

1.7  .0 

6.7 

8,6 

ENE  1 

1-1 

6«  8 

IS. 2 

7.8  .0 

30.9 

8.6 

£  1 

1.0 

9,11 

23.2 

10.4  .1 

44.1 

8.6 

ESE  1 

.5 

2.2 

4  .A 

1.4 

6.4 

T.9 

SE  i 

«  1 

•  e 

2.1 

.2 

2.  1 

7.2 

SSE  1 

.  1 

•  3 

.3 

•  6 

7.0 

S  1 

.2 

.2 

.3 

.0 

.8 

t.2 

SSH  t 

.1 

.1 

•  3 

6.1 

SW  1 

«1 

•  1 

.0 

•  2 

4.8 

WSH  t 

•  0 

•  0 

•  1 

.2 

S.8 

u  \ 

.« 

•  2 

.1 

.0 

.4 

5.5 

UNH  1 

•  1 

•  1 

*2 

.0 

•  5 

6. A 

NU  1 

1 

.  1 

•  2 

.1 

•  4 

5.2 

NNH  1 

1 

•  z 

.2 

.3 

.1 

.8 

6.9 

VARIABLE  1 

CALM  \  tt  tt  n  t !  n  1 1  it  f !  t  n  n  !  !  1 1 !  it  It  n  tf  1 1  m  t  n  t  n  n  Hi  m  t  It  m  n  u  n  t  n  ft  $  1 1 !  1 1 1  n  nt  $  tt  t !  9 

l.D 

////// 

TOTALS  1 

3.’ 

22.7 

49.6 

22.3  .2  .0 

IDO.O 

8.3 

Total  nuhbcr  of  observations 


72Q0 


IT 


6L08AL  aiMATOLOGV  aftANCH 
USAFCT AC 

AIR  UCATHCR  SCRVICC/MAC 


PERCEMIAGC  frequency  of  occurrence  or  SURFACE  WIND  direction  versus  wind  speed 

FROH  hourly  OBSFRVATIOiNS 


r 


station  number 

:  912160 

STATION 

NANE  : 

ANDERSEN 

AFB  GUAM 

PERIOD  OF  RECORD:  78-67 

month:  may  HoURSasT):  0000-0200 

1 

direction  I 
(DEGR^e^l  1 

1-3 

9-6 

7-10 

11-16 

uIND  speed  in  knots 

17-21  22-27  26-33  39-90 

91-97  98-55  GE  56  TOTAL 

X 

HE  AN 

WIND 

N  1 

.2 

• 

.2 

1.5 

NNE  t 

.3 

•  2 

.1 

.6 

3.3 

NE  I 

1 

.2 

•  6 

1  .6 

•  9 

3.1 

8.1 

ENE  1 

1 

2.» 

5.9 

9.9 

1  .6 

19.8 

6.6 

E  ) 

9.0 

13.8 

22.9 

9.6 

95.5 

T.9 

ESE  1 

5.3 

6.0 

l.t 

19.0 

6.7 

SE  1 

.5 

t.B 

1.3 

.6 

9  •  9 

T.l 

SSE  1 

( 

,9 

•  a 

.6 

2.0 

6,0 

S  1 

1 

•  3 

.2 

.1 

.6 

9.5 

SSU  1 

•  1 

.2 

.3 

3.7 

SW  1 

«  3 

.3 

l.T 

usw  f 

1 

.  1 

«  3 

.9 

9.3 

w  1 

1 

.1 

.1 

1.0 

HNU  1 

•  1 

.  1 

l-O 

NU  1 

•  1 

.  1 

.2 

3.0 

NNW  t 

1 

.2 

•  1 

.  3 

3.0 

VARIABLE  1 

CALM  t 

////////////////////// /////////////////F////////^/////  tn ti t n t nt n  t n n t n 1 1 ! nt ! n n  !  t.s  ////// 

TOTALS  1 

1 

11. B 

28.  e 

92 .9 

6.B 

100.0 

6,9 

tot*l  Number  of  observations 


930 


global  CLIHATOLOGV  branch 
usafetac 

AIR  HEATHER  SERVICE/NAC 

STATION  NUMBER:  912160  STATION  NAME:  AnOCRSEN  AFB  GUaH  PERIOD  OF  RECORD:  78-87 

month:  may  HoUrSILSTI:  03QQ-0S00 


1 

DIRECTION  1 

ioegree^i  I 

1-3 

9-6 

7-lQ 

hIno  speed  in  knots 

11-16  17-21  22-a7  20-33  39-90  91-97  98-S5  6E  56 

total 

t 

mean 

HINO 

N  1 

,9 

.9 

1.8 

NNE  1 

•  1 

.3 

1.1 

9.9 

NE  1 

.R 

.  3 

2.3 

•  6 

9.6 

7.5 

ENE  ) 

1 

i." 

9*9 

9*1 

1.7 

17.2 

T.3 

E  1 

",8 

13*5 

22.6 

9.2 

95.2 

T.l 

ESE  1 

1 

1.8 

6.n 

3.7 

1.1 

12.6 

6.9 

SE  1 

1 

,9 

2.2 

2.3 

.1 

5.9 

8.2 

SSE  1 

i 

.8 

1.0 

•  5 

.1  *1 

2.2 

6.6 

s  1 

j 

•  3 

•  1 

.9 

3.5 

SSH  f 

j 

,9 

.2 

*6 

R.O 

SH  1 

( 

.6 

*2 

.9 

5.1 

HSU  1 

1 

•  2 

.2 

•  9 

9.0 

u  1 

HNU  I 

1 

.1 

.1 

t.d 

NH  1 

j 

.2 

.2 

•  1 

•  S 

9.2 

NNH  1 

1 

.  1 

.1 

z.o 

variable  I 

C»Ltt  1  ////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ////////////// 

8.3 

////// 

TOTALS  1 

1 

|2.8 

29*7 

91.3 

7.6  .1 

100. Q 

8.2 

total  number  of  OBSERVATIONS;  930 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  SURFACE  HIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

FROM  hourly  OBSERVATIONS 


r- 

r 


global  CLIHATOLOGV  branch  percentage  FREOUENCV  Of  OCCURRENCE  Of  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  HIND  SfEEO 

USAfETAC  fROH  HOURLY  OBSERVATIONS 

AIR  HEATHER  SERVICE/NAC 


STATION  NUMBER:  9121B0  STATION  NAHE :  ANDERSEN  AfB  6UAN  PERIOD  Of  RECORD:  78-87 

HONTh:  hay  HoUrSILSTI:  0600-0800 


1 

DIRECTION  1 
(DCGRceSI  I 

1-3 

9-6 

7-10 

UIND  SPEED  IN  KNOTS 

11-16  17-21  22-2?  28-33  39-40  41-47  48-55  GE  56 

total 

X 

mean 

HIND 

N  I 

.2 

.2 

2.0 

NNE  1 

.  J 

.  1 

.4 

2.8 

NE  1 

.5 

•  6 

2.9 

1  .0 

5.1 

8.2 

ENE  ( 

1*2 

9.2 

10.9 

3.9 

19.7 

8.2 

e  1 

J.2 

11.8 

29,1 

5.6 

45.2 

y.b 

CSE  1 

I.Q 

9.3 

6.3 

1.3 

12.9 

2.1 

SE  1 

.9 

l.l 

3.1 

•  9  .1 

5.2 

7.6 

SSC  1 

•  5 

.  6 

.1 

1.9 

«>.i 

S  1 

.1 

1.1 

.  6 

2.0 

5.7 

SSH  1 

,9 

*2 

1 . 1 

2.5 

SH  1 

«2 

.2 

2.5 

HSH  1 

.2 

.2 

5.5 

H  } 

WNH  1 

.1 

•  2 

.  3 

6.0 

NH  1 

.1 

•  1 

.2 

3.5 

NNH  1 

\ 

•  2 

•  1 

.3 

2.T 

VARIABLE  1 

CALM  1 

5.1  ////// 

TOTALS  1 

1 

9.8 

24.9 

98.9 

12.3  .1 

100.0 

7.1 

total  number  Of  OBSERVATIONS 


930 


global  CLIHAT0L06Y  BRANCH  PCrCCNTAGC  FREQUCNCV  OF  OCCURRCNCC  OF  SURFACE  UINO  DIRECTION  VERSUS  UINO  SPEED 

USAFETAC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

AIR  heather  SERVICE/HAC 


STATION  NUHBER:  912U0  STATION  NAME:  ANDERSEN  AFB  6UAH  PERIOD  OF  RECORD:  78-87 

month:  may  HOUrSILST’:  0900-1100 


I  mINO  speed  in  knots 

OIRECTTON  I  1-3  9-6  7-10  11-16  17-21  22-2^  2B-S5  39-90  91-97  98-55  6E  56  ToTAl  MEAN 

IDEGREtSI  t  t  HjND 


N 

.2 

9 

.6 

9.2 

NNE 

8 

.1 

.9 

s.s 

NC 

•  2 

.5 

1.7 

1.6 

9.1 

9.9 

ENE 

.2 

1.5 

7.0 

6.0 

19.7 

9.7 

E 

1.^ 

9  1 

25.7 

19.0 

#2 

95.7 

V.4 

ESE 

1.3 

3.  1 

12.5 

3.0 

.1 

20.0 

6.9 

SC 

.j 

1.5 

3.8 

1.3 

*1 

7.0 

6-2 

SSE 

•  2 

1.1 

1.3 

.9 

*1 

3.1 

7.6 

$ 

.9 

•  8 

.9 

1.6 

B.9 

SSH 

«? 

3 

.1 

.6 

«.8 

Stf 

•  1 

«1 

.2 

3.5 

vsu 

•  1 

1 

.2 

3.0 

V 

HNH 

.1 

.1 

8.0 

NM 

3 

.3 

5.7 

NNH 

.1 

.1 

.2 

8.0 

VARIABLE 

CALM 

//////////////////< 

'//////////////////////////////////  tt  1 1 1  n  f  t  n  r  1 1  ft  t/ m  i  t  $!  an  It  II  r 

.5 

mill 

TOTALS 

o.<> 

19.9 

53.1 

26.8 

.5 

100.0 

8.9 

total  number  OF  OBSERVATIONS: 


930 


global  aiHATOLOGV  BRAmCH  PLRCEMTAGf  fftCOUeMCr  Of  OCCURRENCE  OF  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  UlNQ  SPEED 

USAFETAC  FROn  HOURLY  OBSERVATIONS 

AIR  WEATHER  SERVICE/HAC 


h 

r 


STATION  NUMBER:  912100  STATION  NAME:  ANDERSEN  AFB  GUAM  PERIOD  OF  RECORD:  7S-S7 

month:  mat  HqUrSILSTIs  l200'U0O 


1 

DIRECTION  1 
IDEGREeSI  t 

1-3 

A -6 

7-10 

IliNO  SPEED 

11-16  17-21  22-2? 

IN  KNOTS 

2B-33  3A-A0 

A1-A7 

AB-SS 

GE  56 

Total 

A 

ME  AN 

WIND 

N  1 

.3 

,5 

.1 

1.0 

A. 2 

NNE  1 

•  3 

*2 

.1 

.1 

.B 

5.0 

NE  1 

•  1 

3 

1.1 

l.l 

2.6 

9.6 

ENE  1 

•  G 

*9 

7.3 

A. 9 

13.8 

9.6 

E  1 

1*2 

A. 3 

2A.1 

lA.S 

AA  .  1 

9.5 

ESC  1 

.« 

2.« 

lA.l 

A.B 

22.6 

8.7 

SE  1 

.} 

.9 

S.A 

1.5 

•  2 

8.5 

8.7 

SSE  1 

•  3 

•  S 

2.0 

•  3 

3.2 

T.A 

S  t 

•  2 

•  2 

«A 

.1 

l.O 

6,7 

ssv  1 

*1 

1 

•  3 

•  1 

•  6 

7.S 

SW  1 

USU  1 

•  1 

•  1 

2.0 

N  1 

•  1 

1 

•  1 

.3 

5.3 

WNW  t 

NW  1 

.1 

.1 

6,0 

NNW  1 

1 

3 

.A 

.8 

7, A 

VARIABLE  1 

1 

CALM  1 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

1 

totals  I  A, 6  11.3  SS.S  ZT.S  .Z 

1 

.9  ////// 

100.0  8.9 

total  number  of  OBSERVATIONS: 


930 


GtOftAt  CLINATOLOGV  BRA||CH 
USAFCTAC 

AIR  heather  SERVICE/HAC 


PtRCENTACe  fREOUCNCT  Of  OCCURREMCt  OF  SURFACE  UIMO  DIRECTION  VERSUS  UIHo  GFEEO 

FROM  hourly  observations 


r 


STATION  NUNBER:  912160  STATION  NAME:  ANOERSEN  AFB  BUaN 


PERIOD  OF  RECORDS  78-67 
HONTh:  may  HOUrS(LsT*:  ISOO-ll 


1 

DIRECTION  1 
(DEGREES  1  1 

1-3 

9-6 

7-10 

11-16 

hTno  speed 
17-21  22-27 

IN  MNOTS 

2®-33  39-90 

91-97 

98-55 

GE  56 

total 

6 

ME  an 

WIND 

N  1 

•  9 

•  8 

1.2 

3.6 

NNE  I 

•  2 

•  1 

.3 

1.7 

NE  1 

.» 

.9 

1*7 

•  6 

9,1 

7.2 

ENE  1 

•  3 

1*6 

10,0 

3.S 

15.5 

8,6 

E  1 

I.G 

6.1 

25*7 

9.7 

93.3 

8.7 

ESE  1 

1*0 

9«? 

19,2 

1.9 

21.3 

7.8 

SE  1 

l.o 

1.9 

2.8 

1.6 

•  1 

7.6 

7,7 

SSE  1 

*3 

•  9 

1.0 

.5 

2.7 

6.9 

S  t 

1 

•  2 

•  9 

•  6 

1.3 

6,9 

SSH  1 

*2 

•  2 

•  9 

6.3 

SU  f 

HSH  1 

i 

•  1 

•  1 

2.0 

H  1 

•  1 

•  1 

9.0 

HNH  1 

NU  1 

NNH  1 

1 

•  6 

.1 

. 

.8 

6.0 

variable  I 

CALM  1 

/////////////////////////////////////////////////'//// /////////^////// ////// //////////// 

1.1  mill 

TOTALS  1 

1 

6,0 

16. 1 

56.3 

16.2 

.1 

100.0 

0.1 

T0t*L  number  OF  OBSERVATIONS 


930 


6LO0At  climatology  SRAmCH 
USAFETAC 

AIR  WEATHER  SERVICE/HAC 


PERCEMTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  SURFACE  WIMO  DIRECTION  VERSUS  UINq  SPECO 

FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


r 


STATION  NUMBER:  912180  STATION  NAME:  ANDERSEN  AFB  GUAM  PERIOD  OF  RECORD:  70*87 


month: 

MAY 

HoUrSCLSTC  1800' 

2000 

1 

DIRECTION  1 
COEGREtSI  f 

1-3 

A-b 

T-IO 

11-lb 

ylNO  SPEED  IN  KNOTS 

17-21  22-2?  28-33  34-40 

41-47 

48-55 

6E  Sb  total 

t 

mean 

WjNO 

N  1 

1.2 

•  1 

1.3 

2.1 

NNE  1 

.5 

.  1 

.6 

2.2 

NE  1 

i.O 

1.8 

1  .2 

•  4 

4.4 

8.1 

ENE  1 

I.** 

A.A 

9.6 

1.9 

17.3 

7.5 

E  1 

1.5 

14.1 

2b. 3 

7.0 

48.9 

2.9 

ESE  1 

2.J 

4.6 

S  .1 

•  4 

12.4 

8.  1 

SE  1 

«6 

1.9 

2.2 

.6 

5.4 

6.9 

sse  1 

•  3 

.  6 

I.O 

•  S 

2.5 

9.e 

S  1 

•  8 

.1 

1.7 

1.2 

SSW  1 

.5 

*4 

2.3 

SM  1 

NSW  1 

W  1 

.2 

•  2 

S.5 

WNU  i 

.  1 

•  I 

5.0 

NW  t 

1 

•  1 

.  1 

2.0 

NNW  1 

1 

.  I 

.  2 

•  1 

•  3 

9.7 

VARIABLE  1 

e*L<i  1  /////////////// /////////////y////////////////^//////// //////////////// //////////////////  ^.7 

mm 

rOT*LS  1 

1 

9,9 

28.9 

4S.5 

11.0 

100. Q 

b.9 

total  number  OF 

OBSERVATIONS: 

930 

GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRAmCH  PERCrNTAGC  FRE0U6NCV  OF  OCCURRENCE  OF  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFETAC  from  hourly  OBSERVATIONS 

AIR  WEATHER  SCRVICE/MAC 


STATION  NUMBER:  912UQ  STATION  NAME:  ANDERSEN  AFB  GUAM  PERIOD  OF  RECORD?  TB-BT 

month:  may  HOUrSILST’:  2100*2300 


DIRECTION  1 
IDEGREcSI  ( 

1-3 

9-G 

T-IO 

11-16 

IflNO  SPEED  IN  KNOTS 

17-21  22-2^  2»*S3  39-90  91-97  9B-5S  GE  56 

Total 

X 

mean 

WIND 

N  t 

.3 

- 1 

.9 

2.3 

NNE  t 

.2 

.6 

5.2 

ne  I 

l.s 

t.  1 

1.2 

.2 

9.0 

5.2 

ENE  1 

2.0 

S.5 

10.3 

1.7 

19.9 

2.0 

E  1 

2.» 

13.1 

2T>a 

5.6 

*1 

99.S 

2.6 

ESC  1 

1.2 

3.B 

1  .9 

.9 

10.3 

a.  3 

SE  1 

2.0 

1.] 

•  6 

•  2 

9*6 

2.6 

SSE  1 

.t 

.9 

1  .0 

•  9 

2.7 

6.8 

S  1 

.J 

«  3 

.2 

*1 

1.0 

5.2 

SSW  1 

.« 

•  1 

.5 

2.t> 

SU  1 

WSV  1 

•  1 

.2 

•  3 

3,7 

N  ( 

•  1 

.1 

6.0 

WNW  1 

NV  1 

NNW  1 

.2 

.2 

1.0 

VARIABLE  1 

CALM  1 

////////////// ///////////////////////F///// ///////////////////////////// //////////////// 

5.8 

////// 

TOTALS  t 

n.i 

2T-A 

90*2 

9*1 

.3 

100.0 

6.6 

total  number  of  observations 


930 


global  CLINAT0L06Y  BRANCH 
USAFETAC 

AIR  UEATHtR  SCRVICC/HAC 


PERCENTAGE  FREQUENCV  OF  OCCURRENCE  OF  SURFACE  WIND  OTRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

From  hourly  observations 


r 


STATION  number 

:  912I8Q 

STATION 

NAME  : 

ANOERSEN 

AF6  GUAM 

PERIOD  OF  RECORD:  78-87 

month:  hay  H0URS(LST>:  ALL 

1 

DIRECTION  1 
lOEGREcS)  1 

1-3 

4-6 

7-10 

11-16 

ylNO  SPEED 
17-21  22-2  7 

IN  KNOTS 

28-33  34-40 

41-47  48-SS  BE  5b  ToTAL 

S 

ME  AN 

UlND 

N  1 

.9 

•  2 

.0 

.7 

3.0 

NNE  1 

•  3 

•  2 

.1 

.0 

.7 

3.» 

NE  1 

1 

•  6 

.9 

1  .7 

.8 

4.0 

7.b 

ENE  1 

1*3 

3.S 

9.2 

3.2 

17.2 

8.0 

E  1 

2.7 

10*1 

24.9 

8.2 

.0 

45.9 

8.1 

ESE  1 

1 

1.9 

4*3 

8.3 

1.8 

•  0 

15.8 

7.<1 

SE  1 

•  6 

1.7 

2  .8 

•  9 

•  1 

b.O 

T.b 

SSE  f 

•  4 

.8 

1.0 

.3 

.0 

2.5 

7.0 

S  1 

j 

.3 

•  4 

•  4 

.1 

1.2 

b.O 

SStf  f 

*3 

.  1 

*1 

•  0 

.  b 

4.1 

SU  1 

.2 

•  0 

.2 

2.9 

HSH  } 

1 

.1 

*  1 

•  2 

3.9 

N  1 

.0 

.  1 

•  0 

•  1 

4.8 

NNH  1 

•  0 

.0 

•  1 

.1 

5.9 

NH  ( 

j 

.1 

.  I 

.0 

.2 

4.2 

NNH  1 

1 

.1 

.2 

.1 

•  4 

5.2 

variable  I 

CALM  f. 

^/ //////////////////// //////////////////////////// /////////////////^// //////////////////  9.3  ////// 

TOTALS  1 

22. » 

48.7 

15.2 

.2 

100.0 

7.4 

I 

1 

I 


total  number  of  observations 


7AAO 


global  CLINATOLOGY  branch  PCRCCNTAGE  fRCOUENCr  OF  OCCURRENCE  OF  SURFACE  VINO  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFETAC  FROH  HOURLY  OBSERVATIONS 

AIR  WEATHER  SERVICE/HAC 

STATION  HUMBERT  9121B0  STATION  NAME:  ANDERSEN  AFB  GUAM  PERIOD  OF  RECORD:  TB-BT 

month:  JUN  HoDRSILST*:  0000*0200 


DIRECTION  1 
IOEGRceSI  t 

1-3 

«l-6 

7-10 

IllNO  SPEED  IN  KNOTS 

U-16  17-21  22-27  28-33  34-40  41-47  48-55  6E  56 

Total 

% 

HE  AN 

WIND 

N  1 

NNE  t 

ME  1 

•  2 

.3 

.1 

.7 

'*.2 

ENE  1 

5.  1 

6.2 

.3 

12.9 

6.4 

E  ( 

3.0 

15-7 

2A  .0 

2.3 

45.0 

Y.O 

esE  ( 

2.Y 

s.» 

10.1 

1.1 

19.6 

B.T 

SE  1 

1*2 

i.a 

1.9 

.3 

S.2 

*».2 

SSE  1 

.8 

2.0 

•  A 

•  9  .2 

4.3 

7.1 

S  1 

.8 

,9 

.  6 

•  4 

2.7 

$SU  1 

1.3 

•  2 

•  2 

i.a 

2.6 

su  1 

.« 

•  1 

•  6 

^.0 

wsu  1 

•  2 

.2 

l.s 

u  1 

WNU  1 

•  1 

•  1 

l.O 

NU  1 

NNU  1 

VARIABLE  I 

CALN  ( 

7.0 

z/z/zz 

TOTALS  1 

IX. s 

31 

A3-7 

5.4  .2 

100.0 

6,2 

Total  number  of  observations:  voo 


global  clinatologv  branch  percentage  frequency  op  occurrence  of  surface  wind  direction  versus  hind  speed 

USAFETAC  FROH  HOURLY  OBSERVATIONS 

AIR  weather  SERVICE/HAC 

STATION  NUH6ER:  912180  STATION  NAME:  ANDERSEN  AFB  GUAN  PERIOD  OF  RECORD;  7S-87 

HONTh:  JUN  HQUrSILST):  Q30D-OSOO 


1 

DIRECTION  1 
IOEGREeGI  I 

1-3 

A  *6 

UlNO  SPEED  IN  KNOTS 

7-10  11-16  17-21  22-27  28-33  34-40  41-47  48-55  6E  56 

TOTAL 

X 

MEAN 

HIND 

N  1 

NNE  t 

.2 

.2 

4.0 

NE  1 

.T 

•  2 

.3 

1*2 

4.1 

ENE  1 

2.5 

&•  1 

7.1  1.0 

IS. 6 

6.5 

E  I 

3.i 

14  •  8 

19.3  3.0 

40.7 

8,9 

ESE  1 

5.0 

7*6 

7.2  1.1 

18.9 

8.2 

SE  1 

i.a 

1.9 

2.8  .7 

7.1 

8.8 

SSE  1 

.1 

1.7 

.8  .1 

3.2 

5.1 

S  1 

.6 

.8 

.6  .1  .2 

2.2 

2.2 

SSW  1 

,7 

•  6 

.1 

1.3 

3.6 

SW  1 

.y 

•  2 

.9 

3,6 

HSU  I 

•  1 

.1 

2.0 

W  1 

HNH  f 

.2 

.2 

1.0 

NW  1 

.1 

•  1 

1.0 

NNW  ( 

\ 

VARIABLE  1 

CALM  1 

8.2  mill 

totals  I 

I 

32. 8 

3».<l  5.9  .5  .2 

lOO.D 

5.9 

total  NuHBER  OF  OBSERVATIONS:  9Q0 


global  cLIHATOLOGV  branch 
USAFETAC 

AIR  HEATHER  SERVICE/HAC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  SURFACE  HIND  DIRECTION  VERSUS  HIND  SPEED 

froh  hourly  observations 


STATION  NUMBER:  912160 

STATION 

NAHF  : 

ANDERSEN 

AFB  GUAM 

PERIOD  OF  RECORD:  78-87 

MONTh:  jUn  HOUrs(LST»i  0600-06Q0 

DIRECTION 
(OEGREtS  ) 

1-3 

4-6 

7-10 

11-16 

UiND  speed' 
17-21  22-2? 

IN  KNOTS 

28-33  34-4D  41-47  48-55  6E  56  TOTAL 

X 

ME  AN 

WIND 

N 

.1 

.  1 

.  2 

3,5 

NNE 

.  1 

.  3 

.  4 

“.3 

NE 

.  ? 

1  .  2 

.7 

2.  1 

5.5 

ENE 

,7 

3.6 

8.0 

.9 

13.1 

7.4 

E 

3.  1 

13.3 

25.7 

4.6 

46.7 

7.5 

ESE 

1.3 

5.6 

9 .4 

1.4 

18.1 

3.0 

SE 

,9 

2.  1 

2.0 

•  6 

5.6 

b.S 

SSE 

.  3 

1  *  1 

1.8 

»  6 

3.8 

3.e 

S 

,9 

•  4 

.6 

.2  .1 

2.4 

3.1 

SSW 

.0 

.  3 

.2 

1  .  3 

3.9 

SH 

•  <> 

.6 

2.** 

USH 

.  1 

.  1 

»  1 

.  3 

?.o 

U 

.  1 

.  1 

3.0 

WNH 

•  1 

.  1 

1.0 

NV 

NNH 

•  2 

.  1 

.  3 

3,0 

VARIABLE  1 

TOTALS 


9,9  28  ,  2  ^8 . 7 


•  ?  .1 


100«0  6.8 


total  nuhber  of  observations 


900 


# 


f 


f 


global  climatology  branch  percentage  frequency  of  occurrence  of  surface  wind  direction  versus  wind  speed 
USAFETAC  From  hourly  observations 

AIR  WEATHER  SERVlCE/HAC 

STATION  NUMBER:  912160  STATION  NAME:  ANDERSEN  AF8  GUAM  PERIOD  OF  RECORD:  78>67 

month:  jUn  hourstlst):  0900-ii00 


HE  AN 
WIND 

7.0 

‘t.C 

b.  b 

8,9 

9.1 

8.4 

B.5 

7,8 

7.2 

7.5 

7.2 
5,7 

2,0 

5.0 

H,D 


I  n  n  t 

B.b 


total  Number  of  observations: 


900 


GLOBAL  climatology  BRAnCH 
U^AFETAC 

AIR  yEATHCR  SCRVICE/HAC 


PERCEMTAGC  FRCOUEMCV  OF  OCCURRENCE  OF  SURFACE  NIMD  DIRECTION  VERSUS  NINO  SPEED 

From  hourly  observations 


STATION  NUMBER:  9I2U0  STATION  NAME:  ANDERSEN  AF&  GUAM  PERIOD  OF  RECORD;  7S-87 

month:  jUN  HOUrSTLST):  WOO'lHOD 


DIRECTION  1 
(DEGREE^*  1 

1-3 

4-6 

7-10 

n-ib 

hIND  speed  in  knots 

17-21  22-2?  28-33  34-40  4 ! -4 7  48-55  GE  56 

Total 

A 

ME  an 

WIND 

N  1 

NNE  I 

•  1 

.  3 

•  4 

4.5 

NE  1 

.  2 

.1 

.1 

.  4 

6.8 

ENE  1 

•  S 

1.2 

3.0 

1.7 

6.4 

8.4 

E  1 

.  3 

5.3 

27.6 

12.4 

45.7 

9.3 

ESE  * 

.1 

3.1 

13*6 

4.9 

.2 

22.9 

9.6 

SC  1 

.3 

2  •  8 

7.4 

2.3 

.1 

13.0 

8.5 

SSE  1 

•  8 

2.7 

1  .6 

5.4 

8,4 

S  1 

.3 

l.l 

2  .4 

•  3 

4.2 

M 

SSU  1 

•  6 

.2 

.1  .2 

1  .  1 

1D.» 

su  1 

NSU  1 

y  f 

UNU  < 

NU  ( 

.2 

.2 

4,5 

NNW  1 

variable  I 

CALM  ) 

.  1 

////// 

TOTALS  1 

3.0 

15.7 

57  -2 

23.3 

.3  .3 

lOQ.O 

8.9 

total  number  of  observations:  rod 


global  CLIHATOLOGY  BRANCH  PERCtNTAGL  TREQUCNCY  OF  OCCURRtNCE  OF  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  UlNO  SPEED 

USAFETAC  FROH  HOURLY  OBSERVATIONS 

AIR  HEATHER  SERVICE/MAC 

STATION  NUMBER:  912180  STATION  NAME:  ANDERSEN  AFB  GUAM  PERIOD  OF  RECORD:  78>87 

month:  jUN  HOUrS(LST):  1S00-1700 


1 

DIRECTION  1 
(DEGREES  1  t 

1  -3 

4-6 

7-10 

wIno  speed  in  knots 

11-16  17-21  22-27  28-33  34-40  41-47  48-55  6E  56 

Total 

X 

mean 

Hi  NO 

N  1 

•  2 

.2 

2.0 

NNE  1 

.2 

.  1 

.3 

3.3 

NE  1 

•  9 

•  4 

.2 

1.1 

4.1 

ENE  1 

.6 

1.0 

4  .9 

1.0 

7.4 

8.2 

E  1 

2.1 

8.1 

27.7 

8.4 

46.3 

6.4 

ESC  1 

1*2 

5.3 

14 .0 

2.1  .1 

22.8 

T.7 

SE  t 

,7 

3.3 

4  .2 

2.0 

10.2 

7.8 

SSE  f 

«  1 

1 . 3 

1  .9 

.9 

4.2 

8.4 

S  1 

.3 

l.s 

1.6 

.3 

4.0 

6.6 

SSW  1 

«  1 

.4 

.2 

.2  .2 

1.2 

9.7 

SH  t 

HSH  i 

•  2 

.  1 

.  3 

3.3 

H  1 

*  3 

.2 

.6 

4.6 

WNH  1 

.1 

.2 

»  3 

3,7 

NU  1 

NNH  f 

1 

•  1 

.2 

2.5 

VARIABLE  1 

CALM  1 

t !  n  it  1 1  m  t  it  m  n  n  t  m  t  it !  t  tt  tm  t  m  It  i  m  1 1 1  / 1  n  t  tt  1  / 1  ft  t  n  u  1 1 !  t  n  1 1 1 !  t  n  !  m  n  n  t 

.T  mm 

TOTALS  1 

1 

6.8 

22. 3 

54 .9 

15.0  .3 

100.0 

7.9 

total  number  of  OBSERVATIONS:  900 


global  climatology  branch  PLrCCNTAGL  FReOUCNCT  OF  OCCUfiRCNCE  OF  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFETAC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

AIR  UEAThER  SERVICE/MAC 

STATION  NUMBER:  9121BO  STATION  NAME:  ANOCRSEN  AFB  GUAM  PERIOD  OF  RECORD:  78>a7 

month:  jUN  H0URSILST>:  1BOQ>20QO 


DIRECTION 

IOEGR^eSI 

1-3 

‘l'6 

7-10 

nINO  speed  in  KNuTS 

11-16  17-21  22-2?  28-33  34-40  41-47  48-55  6E  56 

Total 

ME  an 

WjNO 

N 

.  1 

.  1 

.2 

3.5 

NNE 

.3 

.  1 

•  4 

2.8 

NE 

.  8 

.2 

•  1 

1.6 

4.9 

ENE 

1.6 

3.9 

<1.2 

•  9 

10.6 

6.4 

E 

2.1 

15. 3 

29 .6 

4.3 

46.5 

T.3 

ESC 

2.1 

7.8 

9.6 

1.8 

21.2 

6.9 

SE 

1.1 

3.2 

2.9 

1.0 

8.2 

6.6 

SSE 

1.0 

2.0 

1  .4 

.7 

5.1 

6,0 

S 

.T 

1  .  1 

.4 

.2 

2.4 

5,5 

SSN 

.2 

.  1 

.1 

•  1  .1 

,  7 

8.8 

SU 

.2 

.2 

2.0 

W$W 

.2 

.  1 

.3 

2.7 

u 

.  1 

.  1 

3,0 

VNW 

.2 

.2 

1.5 

NU 

NNU 

.  1 

.1 

1.0 

VARIABLE 

CALM 

////////////////////////////// /F////F//F/// /////// TF// /////// ///////////////////// //^/// 

////// 

TOTALS 

10. « 

39.6 

43,9 

9.1  .1 

100.0 

6,7 

total  Number  of  observations:  900 


LL 


GLOBAL  CLIHATOLOGV  BRANCH  PERCEt^TAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  SURFACE  UIND  DIRECTION  VERSUS  UINq  SPEED 

USAFCTAC  FROH  HOURLY  OBSERVATIONS 

AIR  WEATHER  SERVICE/MAC 


I 

r 

r 


STATION  NUHBER 

:  912U0 

STAT ION 

NAME  : 

ANDERSEN  AFB  GUAM 

PERIOD  OF  RECORD:  76-87 

HONTh:  JUN  HoURStLSTls  2100-2500 

t 

DIRECTION  t 
lOEGRC^S)  ) 

1-3 

9-6 

7-10 

ylKD  SPEED 

U-16  17-21  22-27 

IN  KNOTS 

28-53  39-90 

91-97  98-$S  GE  56  TcTAl 

t 

ME  AN 

WIND 

N  I 

1 

.2 

.2 

2.0 

NNE  1 

NE  1 

1 

.  7 

.  3 

.3 

1  .  3 

9.5 

ENE  1 

I 

•  6 

9.  3 

6.8 

.6 

12.2 

6.9 

E  1 

2.3 

19.1 

29  .0 

2.3 

92.8 

7.1 

ESE  1 

I 

1.2 

8.2 

11.1 

2.3 

22.9 

7.0 

SE  1 

.6 

3.1 

2.3 

l.Q  .2 

7,2 

7.9 

SSE  1 

I 

.8 

1.1 

.7 

•  2  .1 

2.9 

t>.2 

S  i 

•  6 

1.2 

.9 

•  1 

2.3 

5.3 

SStf  f 

1 

1.3 

.  3 

.1 

1.8 

3.0 

sv  1 

.2 

.2 

.  9 

6.8 

NSW  1 

1 

.2 

.  1 

•  3 

2.7 

N  1 

1 

•  2 

.  1 

1.0 

UNV  } 

NW  1 

NNW  1 

1 

variable  I 

CALK  1 

u i nn Hf  1 1 n  t  n n  tn n n it  tn t  It t n n nt9 n n  ff  nn $  n r n t n n n t n t ! 1 1 1  n n t  n mi  n  s.a 

mm 

TOTALS  I 

f 

8«S 

32.9 

95  .B 

6.6  .3 

100. 0 

6.5 

TOT^L  NuHBER  OF  OBSERVATIONS: 


900 


global  clihaiologv  branch  plrccntagc  freouehcv  of  occurrence  of  surface  wind  direction  versus  bind  speed 
USAFETAC  FrOH  hourly  OBSERVATIONS 

AIR  HEATHER  SERVICE/MAC 


r 

r 


STATION  NUMBER 

:  912U0 

STATION 

NAME  : 

ANDERSEN 

AFB  GUAM 

PERIOD  OF  RECORD:  78-87 

month:  jUN  HoURS(LST): 

all 

1 

DIRECTION  1 
IOEORceSI  I 

1-3 

A -6 

7-10 

U-lb 

yiNO  SPEED  TN  KNOTS 

17-21  22-2  7  28-33  3A-A0 

A1-A7  A8-55  GE  56  TOTAL 

X 

ME  AN 

WIND 

N  t 

.  1 

.  0 

•  0 

1 

3,6 

NNC  1 

•  1 

•  2 

•  0 

.3 

3.8 

NE  i 

•  3 

.5 

.3 

.0 

1.2 

S.o 

ENE  1 

l.D 

3.2 

5  .S 

1.1 

10.8 

T.2 

£  1 

i.2 

11  -A 

2S.5 

6.1 

AS.  1 

7.9 

ESE  1 

1.2 

6.0 

10.9 

2.3 

.1 

21 . 1 

7, A 

SE  1 

.0 

2.6 

3.6 

1.3 

Q 

O 

6.  A 

7.5 

SSE  1 

,5 

l.A 

1  .A 

.7 

.0 

A.l 

7.1 

S  1 

.G 

.  1 

1.0 

.2 

.1  .1 

3.0 

6.6 

$$U  1 

.6 

•  3 

.2 

.1 

.1  *0 

1.3 

S.6 

Su  i 

•  3 

.0 

.  1 

.0 

.A 

“.j 

NSW  ( 

.2 

.  t 

.0 

.0 

.2 

A.Q 

W  1 

.  1 

.0 

1 

3.8 

VNW  1 

.1 

•  0 

.1 

Z.D 

NW  1 

•  0 

,0 

1 

3.3 

NNM  1 

1 

•  1 

-0 

1 

2.7 

variable  1 

CALM  1 

liiiinuninitiniiiitintnmiiiftinnttfitntttinnfffttftftftttt/ffttttttutfitf 

3.  7 

/// /// 

TOTALS  1 

8.G 

Z6.’ 

AS. 5 

11.9 

•  2  .1 

100.0 

t.2 

rOT*t  NUHSeft  OF  OBSeOVATZONS 


7200 


global  climatology  branch  PLRCENTAGE  FREOUCNCY  of  occurrence  or  SURFACE  NINO  DIRECTION  VERSUS  UTNd  SFEED 

USAFETAC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

AIR  HEATHER  SERVICE/MAC 

STATION  NUMBER:  912180  STATION  NAME:  ANDERSEN  AF8  GUAM  PERIOD  OF  RECURD;  78-87 

month:  JUl  HoUrS(LSTIs  0000-0200 


1 

direction  I 
lOeGRE^SI  1 

1'5 

A -6 

7-10 

wlMO  SPCCD 

11-16  17-21  22.27 

IN  KNOTS 

28-33  3A-A0 

A  1-4  7 

48-55 

GC  S6 

Total 

X 

hcan 

VXNO 

N  1 

,5 

.  2 

.  1 

.1 

1.0 

4.8 

NNC  I 

1-1 

•  1 

1.2 

2.5 

NC  1 

1.3 

1*2 

1  .A 

3.9 

5.1 

CMC  r 

3.0 

S-5 

2,3 

.  1 

10.9 

A.e 

c  1 

S.l 

7.8 

7.5 

l.A 

21,8 

6.0 

CSC  1 

2.*' 

5-  1 

A. 3 

.8 

12.5 

G.l 

sc  f 

1.0 

2.0 

1  .9 

.9 

6.2 

b.S 

SSC  1 

,  9 

•  8 

.8  *2 

3.4 

7.G 

s  1 

•  G 

1.0 

•  8 

.8  -1 

3.2 

7.4 

SSW  1 

2.2 

1.2 

.  8 

.1  .1 

A. 3 

4.7 

su  1 

2-S 

.  T 

1  .6 

.3 

6.1 

5.1 

ysy  1 

1.0 

«A 

.« 

•  2 

3.0 

4,9 

y  1 

.8 

.  1 

.8 

1.6 

5.3 

yNy  1 

1 

1-1 

•  A 

.  1 

1.6 

A. 3 

Ny  1 

.5 

.5 

2.0 

NNy  ! 

\ 

•  1 

1 

.1 

•  3 

6.7 

VARTASLC  1 

CALM  t 

18.  A 

////// 

TOTALS  1 

2V.3 

28.  I 

23,0 

5.6  .A 

100.0 

A  ,6 

total  number  of  OBSERVATIONS;  9S0 


global  climatology  branch 
USAFETAC 

AIR  WEATHER  SERVICE/MAC 

PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

FROM  hourly  observations 

STATION  NUMBER 

:  912180 

STATION 

NAME  : 

ANDERSEN  AFB  GUAM 

PERIOD  OF  RECORD:  78-87 

month:  jUl  HqUrsILSTI:  0300* 

0500 

1 

DIRECTION  1 
(OEGREeSI  I 

1-3 

4-6 

7-10 

WIND  SPEED 

11-16  17-21  22-27 

IN  KNOTS 

28-33  34-40 

41-47  48-55  6E  56  TOTAL 

X 

mean 

WIND 

N  t 

.8 

•  3 

.3 

1.4 

5.1 

NNE  1 

.5 

•  6 

.3 

1.5 

4.3 

NE  I 

.5 

1.8 

1  .1 

3.4 

5.4 

ene  I 

1.3 

4.S 

1.8 

10.6 

1.3 

E  1 

3,T 

7,5 

10.1 

1.3 

22.6 

6.4 

ESE  1 

i.» 

3.0 

3.9 

.5 

9.4 

6.3 

SC  ( 

l«2 

2.5 

1.8 

.4  .1 

6.0 

8.2 

SSE  ( 

•  4 

.9 

•  8 

•  4  .1 

2.6 

3.1 

S  f 

1.1 

.  5 

1.1 

.3  .2  .1 

3.3 

1.8 

SSW  t 

2.2 

•  8 

1.0 

.2  .1 

4.2 

4,8 

SH  1 

1.8 

1.2 

2.0 

.4 

5.5 

5.3 

WSH  1 

1.2 

•  8 

•  6 

2.6 

1.3 

H  1 

l.S 

«  3 

.6 

.3 

2.8 

5.1 

WNH  1 

.8 

.2 

•  4 

1.4 

6.5 

NW  1 

.3 

.  3 

2.0 

NNW  1 

1 

.2 

«  6 

2.5 

variable  t 

CALM  \ 

999999 

TOTALS  1 

22,6 

24-9 

25.4 

4.7  *4  .2 

100.0 

4.5 

total  number  of  observations 


930 


6L0BAL  climatology  BRAnCH 
USAFCTAC 

AIR  W£ATHCR  SCRVICE/MAC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  SURFACE  UiNO  DIRECTION  VERSUS  NINO  SPEED 

FROM  hourly  observations 


r 


STATION  NUMBER 

:  9121B0 

STATION 

NAME  : 

ANDERSEN 

AFB  GUAM 

PERIOD  OF  RECORD:  78-87 

month:  jUl  HOURS(LST):  0600- 

0800 

1 

ulNO  SPEED 

IN  KNOTS 

DIRECTION  1 

1-3 

A -6 

7-10 

11-16 

17-21  22-27 

28-33  3A-A0 

41-A7  48-55  6E  56  ToTAL 

HE  *N 

(OEGRecSI  I 

X 

UiNO 

N  1 

.9 

.9 

.A 

.3 

2.5 

5.6 

NNE  1 

.t 

1.1 

.2 

1.9 

A, 3 

NE  1 

I.** 

1  .  I 

1.7 

.1 

4.5 

5.5 

ENE  1 

i.a 

A  •  0 

A  .2 

.3 

11.2 

5,9 

E  f 

3.A 

7.0 

IQ.A 

2. A 

.2 

23.4 

7,0 

ESE  t 

2,0 

4.6 

2.6 

.  6 

10.1 

5.9 

SC  1 

1.3 

2.3 

1  .6 

.8 

5.9 

6.6 

SSE  1 

Ul 

l.S 

1  .1 

.s 

4.2 

5,8 

S  I 

1*3 

.  6 

1.2 

•  S 

3.7 

6.3 

SSV  I 

1.5 

.9 

1.0 

•  A 

•  2 

4.0 

6,6 

su  1 

1.9 

I.A 

1  .S 

«  6 

•  1 

5.6 

6.1 

NSW  t 

1.5 

.0 

.  6 

•  1 

3.0 

4.6 

u  1 

.5 

.S 

•  A 

.3 

1.8 

6.4 

UNW  1 

.  1 

.2 

.A 

1.2 

7.7 

NW  1 

•  T 

.  1 

2.0 

NNW  i 

1 

.A 

.2 

.1 

.8 

3.9 

variable  I 

CAIH  1 

titiiiiiimntitn/ttutittmitittiifftttftttftiif/i  tn  / 1  ft  t/t  n  /  nt  tut  1 1  i  n  it  n  1 1  n  t  i6.  i 

tutu 

TOTALS  1 

1 

20.3 

ZB,2 

27.3 

7.5 

•  $ 

100.0 

5.2 

total  number  of  OBSERVATIONS; 


V30 


global  climatology  branch  PCRCtNTAGC  FRLQUtNCV  OF  OCCURRENCE  OF  SURFACE  UINO  DIRECTION  VERSUS  UINq  SFEED 

USAFETAC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

AIR  WEATHER  SERVICE/MAC 


station  number 

:  912180 

STATION 

NAME  : 

ANDERSEN 

AFB  Guam 

PERIOD  OF  RECORD:  78-87 

month?  J^L  HoUffSCLST>:  0900- 

1 100 

wind  speed 

IN  KNOTS 

DIRECTION  1 

1-3 

9-6 

7-10 

11-16 

17-21  22-?7 

28-33  39-90 

«r-*7  <18-55  GE  56  ToI«L 

mean 

IDEGREeSI  I 

X 

UlNO 

N  1 

•  9 

•  3 

.6 

•  1 

2.9 

5.9 

NNE  1 

1*1 

•  8 

1.3 

.2 

4.9 

5.9 

N£  1 

.« 

3>  1 

2.3 

.9 

6.6 

8.2 

ENE  1 

.6 

2.3 

2.S 

1.1 

6.5 

7.* 

E  1 

8.6 

13.1 

9.7 

28.3 

7.8 

ESE  1 

2. 1 

9.7 

S.6 

1  .9 

•  1 

19.2 

6.6 

SE  ( 

•  9 

2*6 

3.7 

1.2 

•  1 

8.0 

a.  1 

SSE  1 

.5 

2.0 

2*2 

.8 

5.5 

7.2 

S  1 

J.5 

•  7 

1  .9 

.2 

•  1 

9.7 

5.B 

SSH  1 

,9 

•  8 

t.l 

.9 

•  3 

3.9 

8.6 

SH  1 

.I 

•  8 

1.1 

.9 

2.7 

7.« 

HSW  1 

•  2 

1 . 3 

1.9 

.9 

3.3 

7.9 

W  1 

1*1 

•  1 

.8 

1.0 

3.9 

7.0 

VNH  1 

.6 

•  1 

.1 

.3 

1.2 

5.8 

NH  I 

.2 

«  1 

.3 

6.7 

NNH  1 

.2 

.2 

8.5 

VARIABLE  1 

CALM  1 

//////////////////////////////////////////////////////'//////////////////'//////////////  3<5 

////// 

TOTALS  1 

13.0 

32.6 

37.1 

13.1 

•  6 

100.0 

6.9 

total  number  of  OBSERVATIONS 


930 


global  climatology  branch  PLRCEnTAGL  FREOUCNCY  of  OCCURRCNCe  OF  SURFACt  yiND  OIRtCTlON  VERSUS  ylNQ  SPEED 

USAPETAC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

AIR  yEATHER  SERVICE/HAC 


1 

» 


STATION  NUMBER 

:  912180 

STATION 

NAME  : 

ANDERSEN 

AFB  GUAM 

PERIOD  OF  RECORD:  78-87 

month:  JUl  HoURSlLsrl:  1200- 

1400 

1 

DIRECTION  ) 
iDEGREtSI  f 

1-3 

9-6 

7-10 

11-16 

nInd 

17-21 

SPEED 

22-27 

IN  KNOTS 

28-33  39-90 

91-47  48-55 

ge  56  Total 

X 

mean 

yiNo 

N  1 

j.i 

<  S 

l.l 

3.7 

5.1 

NNE  1 

.5 

2*2 

•  6 

3.3 

5.3 

NE  1 

•  2 

.  7 

1  .5 

1  .0 

9 . 4 

1.8 

ENE  1 

•  6 

1.9 

3.3 

•  8 

6.7 

7,4 

E  1 

1<1 

8,1 

12.6 

9.9 

•  2 

CM 

T.9 

ESC  1 

1.1 

S.5 

6.3 

1.6 

14.5 

7.4 

$E  \ 

•  8 

2.9 

6.1 

1.6 

*1 

11.5 

8.0 

sse  1 

.*» 

2.  7 

2.7 

.8 

6.6 

l.D 

s  l 

1-1 

.  7 

2*6 

.5 

5.9 

8.9 

ssy  ( 

.2 

1.1 

.  6 

1.0 

•  t 

3.0 

B.t 

SH  1 

•  S 

.9 

.8 

•  2 

2.4 

10.5 

Hsy  1 

«  1 

l.S 

1.0 

.3 

•  9 

3.3 

».? 

y  1 

•  0 

•  s 

1  .9 

1.0 

.1 

.1 

3.6 

9.1 

yNH  1 

«s 

•  s 

.6 

.1 

1.8 

S.4 

Ny  1 

.1 

.1 

12.0 

NNy  1 

f 

.s 

.2 

.1 

.9 

3.9 

variable  f 

CALM  1 ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  1,9 

/////y 

touts  1 

1 

8.0 

32. 6 

91.9 

19.0 

.  6 

.5 

IDO.D 

7,4 

total  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 


930 


GLOBAL  CLIHATOLOGY  BRAnCH  PERCENTAGE  FREQUENCT  OF  OCCURRENCE  OF  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFETAC  From  HOURLY  OBSERVATIONS 

AIR  WEATHER  SERVICE/MAC 


I 

I 


n 

r 


STATION  NUMBER 

:  912180 

STATION 

NAME  : 

ANDERSEN 

AFB  GUAM 

PERIOD  OF  RECORD:  78-87 

month?  jUl  HOURSlLSTl:  ISOO- 

1700 

DIRECTION  1 
I0E6REESI  ( 

1-3 

4-6 

7-10 

11-16 

UINO  SPEED 
17-21  22-27 

IN  KNOTS 

28-33  34-40 

41-47  48-55  GE  56  ToTAL 

X 

mean 

Wind 

N  1 

1.4 

2.8 

.5 

4.7 

4.2 

NNE  1 

.4 

2.7 

1.0 

4.3 

5.2 

NE  1 

.6 

1.9 

1.4 

.3 

4.3 

6.0 

ENE  ( 

,9 

4.4 

3.B 

.5 

9.6 

4,3 

E  1 

1.? 

6.0 

12.2 

2.7 

.2 

22.8 

7.8 

ESC  1 

i.a 

s.s 

5  .2 

•  a 

.1 

12.5 

4.9 

SE  1 

.« 

3.3 

4.7 

1.7 

10.6 

7,5 

SSE  { 

l.o 

1.9 

I.a 

l.o 

5.7 

7.1 

S  ( 

«9 

2.9 

1  .a 

.a 

6.3 

b.i 

SSW  1 

.1 

•  8 

1.4 

.5 

«i  .1 

3.3 

8.5 

SU  1 

•  1 

•  3 

i.i 

*3 

.2 

2.0 

10.7 

WSW  f 

.« 

•  6 

•  6 

1.3 

•  2 

3.7 

9.0 

w  1 

,9 

•  0 

1.9 

«  4 

4.2 

6,8 

WNW  1 

•  2 

•  6 

.2 

.2 

1  •  3 

8,2 

Ntf  1 

•  5 

•  6 

.2 

1.2 

9.7 

NNW  1 

1 

.2 

.  3 

.3 

.  9 

5.9 

VARIABLE  1 

CALM  1 

ft  n  tm  ttttn  t  f  !  t!  m  1 1 !  t  mt  t  nt  i  ii  1 1  fit  f  ini  $t  t  i  ftJ  n  1 1 1  n  t  tn  t  n  tm  tn  n  1 !  II  t !  1 1 ! !  f  2.6 

mill 

TOTALS  1 

1 

n.» 

35.9 

38.2 

10.5 

.6  .3 

100.0 

6.8 

total  number  of  observations 


930 


w 


1 

r~ 

r 


N 

2,3 

•  8 

.2 

3.2 

3.1 

- 

NNE 

1.3 

l.Q 

.2 

.1 

2.6 

9.0 

NE 

1.5 

2.9 

1.8 

6.2 

5.2 

ENE 

2.2 

6.5 

3.9 

.2 

12.7 

5.  7 

E 

2.3 

7.9 

8.0 

2.0 

19.7 

6.9 

ESE 

3.2 

S.2 

3.9 

1.2 

13.9 

5.9 

SE 

1.2 

2.9 

1  .9 

1.1  .1 

6.7 

6.8 

SSE 

.I 

1.9 

.8 

.  6 

3.8 

6.9 

c 

S 

i.« 

1*8 

•  9 

.3 

9.9 

■1.5 

c 

ssu 

1.1 

1.7 

1  .6 

.1  *1 

9.6 

6.0 

SH 

1.1 

•  8 

.3  .1 

3.1 

6.8 

c 

HSU 

,9 

1  .  1 

•  9 

•  3  *1 

2.9 

7.0 

( 

H 

1.6 

1  •  1 

1  .0 

.9 

9.5 

6,3 

HNW 

1.2 

.2 

.2 

2.2 

3.0 

r 

NU 

.5 

.1 

.6 

3.3 

'■ 

NNH 

.5 

.5 

1.1 

3.9 

VARIABLE 

r 

CALM 

1  //////////////////////////////////////////////////////////////////// ///////^//////////// 

8.8 

////// 

TOTALS 

1  22.9 

35.5 

25.2 

7.2  .2  .2 

100.0 

5.9 

total  number  of  OBURVATIONS:  930 


^  • 

# 


global  climatology  branch 
USAFCTAC 

AIR  heather  SERVICE/HAC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  SURFACE  UINO  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

From  hourly  observations 


station  NUMBER:  9121B0  STATION  NAME:  ANDERSEN  AFB  GUAM 


period  of  RECORD:  78^87 

month:  jUl  HqURSCLST’:  IBQO'ZOQO 


DIRECTION 

(OEGRecSI 


1-3 


7-10 


liiNO  SPEED  IN  KNOTS 
11-16  17-21  22-2^  28-33  3M-A0 


41-97  98-SS  GE  56 


Total  mean 

X  WIND 


GLOBAL  CLINATOLOGY  BRANCH 
USAFCTAC 

AIR  VCATHCR  SCRVICC/HAC 


PCRCCNTAGE  FREOICNCV  OF  OCCURRCNCC  OF  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  UIND  SPEED 

FRON  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER}  912100 

STATION 

NAME  : 

ANDERSEN 

AFB  GUAM 

PERIOD  OF  RECORD:  70-07 

month}  jUl  HOURSCLSTI:  ALL 

1 

DIRECTION  1 
IDEGREfSl  1 

1-3 

9-6 

7-10 

11-16 

111  NO 
17-21 

SPEED  IN  KNOTS 
^2-27  20-33  39-90 

91-97  90-55  6E  56  ToTAL 

t 

ME  AN 

VINO 

N  ) 

1.1 

1.0 

•  9 

.1 

2.7 

9.6 

NNE  1 

.a 

1.2 

•  5 

.0 

2.6 

1.7 

NE  1 

1.0 

1.9 

1  .6 

.2 

9.7 

S.0 

ENE  1 

2.2 

9 .9 

3.2 

•  9 

10.1 

5.7 

E  1 

2.« 

7.5 

10.3 

2.6 

•1 

23.9 

7.0 

ESE  1 

2.0 

9.7 

9*5 

l.Q 

•  0 

12.2 

a. 5 

SC  1 

1.0 

2.9 

3.1 

l.Q 

•  1 

•  0 

7.7 

7.3 

ssE  r 

.2 

1.7 

1.3 

.7 

.0 

9.9 

7.0 

s  1 

1.2 

1.5 

1.2 

•  5 

•  1 

•  0 

9.5 

6.2 

SSW  .  1 

1.2 

i.l 

1.0 

.9 

.1 

•  0 

9.0 

a. 5 

sw  1 

1.0 

1.1 

1.3 

.9 

.0 

•  0 

3.9 

a. 7 

WSW  1 

«s 

I.O 

.7 

•  9 

*0 

•  1 

5.0 

6.5 

N  i 

2«1 

•  6 

1  *0 

•  5 

•  0 

.0 

3.2 

6.6 

WNW  1 

.0 

•  2 

•  3 

.2 

1.5 

5.1 

NW  1 

•  3 

.  1 

•  I 

.0 

.5 

3.8 

NNU  1 

1 

.3 

.2 

.1 

.0 

.7 

3.9 

VARIABLE  1 

CALM  1 

///////////////////F/////////////F ///////// ///////////  i  i.o 

999999 

TOTALS  1 

1 

IS.A 

30.7 

30.9 

0.6 

•  5 

.2 

100.0 

5.7 

total  NUMBER  OF  OBSERVATIONS!  TWO 


.P- 


o 


PCffCEMTAfiC  FREOUCMCV  Of  tICCUOOENCe  OF  SURFACE  WlliO  DIRECTION  VERSUS  UlNO  SPEED 

FROM  HOURLV  OBSERVATIONS 


global  clihatologv  branch 
USAFETAC 

AIR  heather  SERVICE/HAC 


STATION  NUMBER:  912180  STATION  NAME:  ANDERSEN  AFB  8UAH  PERIOD  OF  RECORD:  78-87 

HONTh:  AU6  HOURS(Lsr>:  0000-0200 


•- 

direction  I 
lOEGRecSI  1 

1-3 

9-6 

7-lQ 

hInd  speed  In  knots 

11-16  17-21  22-2?  28-33  S9-9D  91-9?  98-55  BE  56 

Total 

X 

mean' 

HIND 

N  1 

.<> 

•  8 

.8 

*1 

2.3 

S.t 

NNE  1 

1.0 

•  S 

.1 

1.6 

3.9 

NE  t 

1.0 

1  «  6 

•  8 

.1  *1 

3.S 

5.2 

ENE  1 

1.’ 

2*2 

1*1 

.1 

5.3 

9*7 

E  1 

A. 3 

5*6 

3*3 

•  5 

19.0 

5.2 

r 

ESC  f 

i.« 

9*3 

2.9 

.9 

9.5 

5.7 

SE  1 

1.1 

1*8 

1*5 

.8 

5.2 

r 

SSE  f 

i.‘ 

2.S 

1  .9 

•  3 

5.8 

5.3 

r 

S  1 

2«0 

2*S 

•  5 

*9 

6*5 

5.2 

SSH  1 

i.* 

2.0 

1  .6 

1.2 

6.2 

6.7 

r 

SU  1 

1.2 

2*3 

2.0 

1*6 

7.1 

^2 

r 

HSH  1 

.» 

1*9 

1.1 

1.2  .2 

9*7 

e.3 

H  1 

l.» 

1*1 

•  2 

*8  *5 

5*5 

7.5 

r . 

NNM  1 

1«1 

1*6 

•  5 

•  1 

3*3 

9.7 

r 

NH  1 

.6 

*  3 

•  1 

1.1 

S.l 

NNH  1 

.5 

*8 

1.3 

3.8 

r 

variable  I 

CALM  1 

////////////////////////////////////////////////// /////////////////////////////F/F////// 

17.2 

///F// 

- 

TOTALS  1 

23. S 

31*9 

18.8 

8*2  *9 

100.0 

«.« 

total  NUMBER  Of  OBSERVATIONS:  930 


GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH 
USAFETAC 

AIR  heather  SERVICE/HAC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  SURFACE  HINO  DIRECTION  VERSUS  HIND  SPEED 

from  hourly  OBSERVATIONS 


r 


STATION  NUMBER:  9I21B0 

STATION 

NAME  : 

ANDERSEN 

AFB  GUAM 

PERIOD  OF  RECORD:  78-87 

NONTh:  AUG  HoURS<Lsrl:  0300 

-0500 

DIRECTION  1 
lOEGREcS}  1 

1-3 

A -6 

7-lQ 

11-16 

RlNO 

IWl 

SPEED 

22-27 

IN  KNOTS 

28-33  3A-A0 

A1-A7  A8-5S  GC  S6  TOTAL 

8 

MEAN 

HIND 

N  1 

.» 

1-1 

•  A 

1.9 

5.1 

NNE  1 

1*1 

•  3 

.2 

.1 

1.7 

A.O 

NE  1 

.» 

.  3 

•  A 

.2 

2.8 

5.1 

ENE  1 

1.* 

2.0 

1.7 

5.6 

5.1 

E  1 

A. 2 

A  .2 

2.A 

1.0 

11.7 

5.1 

ESC  1 

S«2 

3.0 

1.1 

8.7 

6.5 

SE  1 

1*2 

2.5 

1.1 

.5 

5.3 

5.7 

SSE  1 

1*2 

1.3 

•  A 

.5 

•  1 

A. 5 

6,7 

S  1 

2.t 

1«8 

2.8 

•  A 

•  1 

7.8 

5.7 

SSH  ( 

2.0 

1*4 

1*0 

•  S 

5.2 

5.5 

SH  1 

1«0 

1«5 

2.5 

2.2 

•  1 

6.2 

7.7 

V5V  1 

2.1 

1.9 

1.3 

1.5 

•  1 

7.1 

6.7 

M  1 

1.5 

1  •  b 

l.S 

•  9 

•  A 

•  1 

6.0 

7.8 

HNH  t 

1*0 

.5 

.9 

•  A 

•  1 

2.9 

6.5 

NH  1 

.« 

•  8 

.2 

1.7 

A. 2 

NNH  1 

.A 

.  b 

1.1 

A.O 

VARIABLE  1 

CALM  1 

/////y///////// /////////// //////////////////////////////////////////////////////////////  19.7 

////// 

TOTALS  1 

71,9 

26.3 

20.8 

8. A 

.9 

•  2 

100.0 

6.8  j 

i 


total  number  OF  OBSERVATIONS: 


030 


global  clihatologv  branch 

USAPCTAC 

AIR  HCATHCR  SCRVICC/HAC 


PCRCENTAGC  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

FROH  HOURLY  OBSERVATIONS 


r 


STATION  number 

:  912180 

STATION 

NAME  : 

anoersen 

AFB  GUAM 

PERIOD  OF  RECORD:  78-87 

month:  AUG  HOUrSILSTI:  0600-0800 

1 

DIRECTION  1 
IOEGRce^*  1 

1-3 

A -6 

7-10 

11-16 

UINO  SPEED 
17-21  22-2? 

IN  KNOTS 

28-33  39-90 

•1-97  98-53 

GE  56  Total 

A 

HE  an 
hind 

N  1 

.3 

1.3 

.2 

1.8 

*.8 

NNE  1 

.6 

•  8 

.2 

1.6 

3.8 

NE  1 

.6 

1.3 

1.0 

.5 

3.4 

6.6 

ENE  1 

3 

3.1 

.9 

5.3 

5.0 

E  1 

3.0 

A.a 

3.A 

•  S 

•  1 

11.9 

5.8 

ESE  1 

1.5 

3.7 

3.1 

.9 

9.1 

6.# 

SC  1 

1.5 

2.7 

2.9 

.9 

•  3 

8.3 

7.1 

S$C  1 

1*3 

2.2 

1.1 

.3 

•  2 

5.1 

5.D 

S  t 

1*1 

2.7 

1.7 

.6 

.3 

6.S 

T.O 

ssw  1 

.8 

1*6 

l.S 

1.0 

9.8 

7.2 

su  1 

l«2 

2.7 

2.3 

1.9 

8.1 

T.8 

wsu  1 

Ul 

1.3 

1.9 

1.9 

*2 

6.5 

8.3 

u  1 

l«2 

2.2 

l.l 

1.3 

.3 

6.0 

7.* 

WNH  1 

.8 

1.0 

.A 

.1 

2.3 

5*0 

NU  1 

1 

,A 

.  8 

.5 

.1 

1.8 

5.6 

NNW  j 

1 

•  1 

l.l 

.  8 

.1 

2.0 

6.7 

VARIABLE  1 

CALM  1 

///////////F// //////// /////////F////////////////FF///'/'///F//////F/ ////////////////////  15. S 

////// 

TOTALS  1 

l6.8 

33.0 

23.0 

10.2 

1.5 

lOD.O 

5.6 

total  NUMBER  OF  OBSERVATIONS < 


930 


6L0BAL  CLIHATOLO&y  BRANCH 

usafctac 

AIR  HCATHCR  SCRVICC/HAC 


PCRCENtABF  FReouCNCV  Of  OCCURRENCE  OF  SURFACE  NINO  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

FROM  hourly  observations 


station  NUMBER:  9I216Q 

STATION 

NAME  : 

ANDERSEN 

AFB  GUaH 

PERIOO  OF  RECORD:  78-87 

months  AU6  HOURSILSTI: 

0900- 

1 100 

1 

DIRECTION  1 
IDEGRrESI  \ 

1-3 

A -6 

7-10 

n-16 

UIND  SPEED 
17-21  22-2? 

IN  KNOTS 

28-33  SA-AO 

A1-A7  A8-S5  BE  56  TOTAL 

A 

ME  AN 

HIND 

H  1 

l.fl 

.5 

2.8 

5,0 

NNE  1 

I  .  7 

.5 

.1 

2.7 

5.2 

NE  I 

•  B 

1  .6 

•  A 

3.0 

7.7 

ENE  1 

1.5 

2. A 

.2 

A. 7 

6.6 

E  1 

!•’ 

S.  1 

A. 7 

1.3 

12.8 

6,6 

ESC  1 

1*5 

A.  1 

S.« 

«  8 

12-2 

6,9 

SE  1 

l.A 

3.7 

A.6 

1  .A 

•  1 

11.2 

T.l 

SSE  1 

1 .9 

2  .8 

1.1 

•  1 

6.7 

7.8 

S  f 

2*2 

3. A 

l.A 

7.1 

8,2 

SSW  1 

.A 

J  «  7 

2. A 

1.5 

6.0 

8.1 

SW  I 

\*2 

1.6 

3.3 

•  1 

7.1 

9, a 

NSU  1 

1.6 

1.2 

3.0 

6.6 

lo.* 

V  1 

1*2 

2.3 

2. A 

2.0 

.1 

8.0 

7.6 

UNW  j 

•  2 

1  •  3 

1.0 

2.5 

5.5 

NW  1 

•  A 

.2 

.2 

1.3 

6.0 

NNU  1 

1 

.5 

1.0 

«S 

•  A 

2.5 

6.3 

VARIABLE  t 

CALM  1 

3.0 

////// 

TOTALS  1 

1 

T|.l 

32.2 

35.7 

IT. 2 

100.0 

1.2 

Total  number  of  observations: 


V30 


lL 


o 


GLOBtL  CLIMtlOLOGT  BRtNCH  PeRCENTABC  fRCOUEMCt  OF  OCCURRENCE  OF  SURFtCE  RIND  OIRECIION  VERSUS  RINO  SPEED 

USRFETRC  FROH  HOURLY  OBSERVtTlONS 

SIR  REATHER  SERVICE/NSC 


n 

r 


STATION  NUMBER 

912180 

STATION 

NAHt  : 

ANDERSEN 

AF8  GUAM 

PERIOD  OF  RECORD;  76-87 

month:  AUG  HqUrsILSTI:  1200- 

1900 

1 

OIRECTION  } 
lOEGREc^l  1 

1-3 

9-6 

7-10 

11-16 

nino  speed 

17-21  22-27 

TN  KNOTS 

28-33  39-90 

91-97  96-55  GE  56  TOTAL 

t 

ME  AN 

VINO 

N  1 

.2 

2.0 

1 .5 

3.6 

6.0 

NNE  \ 

.9 

1.6 

1.1 

.1 

3.2 

6.0 

HI  1 

.  1 

•  6 

.  6 

•  9 

1.8 

7.8 

ENC  ( 

.  1 

.  3 

2.3 

«9 

9.1 

7.2 

E  { 

1*3 

9.0 

6  .6 

1.3 

1  3.  1 

7.3 

ESE  1 

,9 

9 . 6 

5*5 

1.3 

12.3 

T.O 

SE  1 

s.s 

9.6 

1.9 

*1 

11.8 

T.R 

- 

SSE  1 

.5 

2.S 

9.6 

1*9 

•  .1 

9.7 

«.3 

s  r 

.* 

3.1 

9*2 

1*6 

9.9 

7.9 

SSW  1 

.2 

*  6 

1*3 

1  .8 

9,0 

9,B 

SV  1 

•  2 

•  6 

1  *0 

2.6 

•  3 

9.7 

ll.J 

r 

wsu  1 

«  6 

1*5 

3.2 

«6  .3 

6.1 

U.9 

w  1 

.9 

1«S 

3.9 

2.6 

.3 

6.3 

9.6 

VNW  1 

•  3 

1.0 

1  *9 

•  3 

3.0 

7.6 

NU  1 

.2 

•  3 

.9 

.1 

1.1 

7.3 

NNM  1 

1 

•  2 

•  6 

1  .0 

1.8 

7.2 

variable  1 

- 

CALM  f ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  1.8 

////// 

TOTALS  t 

f 

6,0 

30.9 

91  .0 

19.0 

1.6  .1 

200.0 

6.0 

TO|AL  NuHBtR  OF  OBSERVATIONS i  930 


o 


(' 

( 


global  CL1HAT0L06T  BRANCH  PCRCCNTAGC  FRCQUCNCV  OF  OCCURRENCE  OF  SURFACE  HIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFETAC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

ATR  VEATNER  SERVtCE/NAC 


n 

r 


STATION  NUNBER  : 

912160 

STATION 

NAHE : 

ANDERSEN 

AFB  6UAH 

PERIOD  OF  RECORD:  78-87 

month:  AUG  HoUrS(LST):  ISQO- 

1  700 

1 

direction  I 

IOEGREeSI  1 

1-3 

H-6 

7-10 

11-16 

ulNO  SPEED 
17-21  22-27 

IN  KNOTS 

28-33  39-90 

91-97  98-55  GE  56  TqTAl 

X 

mean 

HIND 

N  1 

.5 

1.8 

1  .9 

.1 

9.0 

5.7 

NNE  1 

.2 

2.0 

.2 

2,5 

9.9 

NE  1 

.  3 

l.S 

1.0 

.2 

3.0 

6.2 

ENE  1 

2.2 

1.3 

.5 

9.9 

8.7 

E  1 

S-S 

6.9 

.8 

15.1 

6,6 

ESE  1 

S.  1 

H  .0 

•  9 

11.3 

6.0 

SC  1 

1.1 

A.2 

2.9 

1.2 

9.9 

6.6 

SSE  i 

.6 

2*8 

2.5 

.3 

6.2 

6,9 

S  1 

.8 

2*6 

•t.3 

•  S 

8.2 

1.2 

SSV  1 

«2 

•  9 

1.6 

.9 

3.8 

8.8 

su  1 

•  2 

.  1 

1  .9 

2.0 

. 

9.9 

10,5 

wsu  1 

.  3 

1.2 

2.2 

3.1 

l.O 

7.7 

11.1 

H  1 

•  6 

1.2 

3.3 

2.0 

.6 

8.0 

8.3 

HNU  1 

1*0 

1.5 

1.7 

.5 

9.7 

6.6 

NH  1 

.3 

1.0 

.2 

1.5 

9.9 

NNH  I 

1 

.5 

1.0 

1.1 

.2 

2.8 

6.9 

variable  I 

CALH  1 ///////////////////////////////////////////////////////////// ^/////^// ///////// ///////A/  3.1 

ttt  ttt 

TOTALS  1 

1 

11.1 

39.5 

36.7 

12.9 

1.7 

100.0 

7.1 

total,  nuhbcr  of 

OBSERVATIONS  S 

930 

CLObAL  CLIHATOLOQV  branch  PeRCENTAGC  FftCOUCNCV  Of  OCCURRCNCC  OF  SURFACE  UIND  DIRECTION  VERSUS  WINq  SPEED 

USAFETAC  FROH  HOURLY  OBSERVATIONS 

AIR  HEATHER  SERVICE/HAC 


( 


STATION  NUMBER:  912I8Q  STATION  NAME:  ANDERSEN  AFfi  6UaH  PERIOD  OF  RECORD:  78-B7 

month:  AUG  HOURS(LSTI:  1600-2000 


1 

DIRECTION  1 
IDEGREESI  t 

1-3 

4.6 

7-10 

HInO  SpECO  IN  KNOTS 

11-16  17-21  22-27  28-33  34-4o  41-47  48-55  6E  56 

TOTAL 

X 

MEAN 

HIND 

N  1 

•  9 

1.8 

.  6 

.  1 

3.4 

5.3 

NNE  1 

•  9 

•  0 

.1 

1.7 

3.5 

NE  1 

l.s 

1.0 

1.2 

.2 

3.9 

5.1 

ENE  1 

U3 

5.  3 

1.3 

.4  .1 

6.5 

5.8 

E  I 

9.1 

5.9 

4  .4 

.8 

15.2 

5.5 

ESE  1 

2.3 

3.4 

2.6 

.4 

0.7 

5.« 

SC  t 

2.3 

2.2 

1.1 

.3 

5.6 

4.9 

SSE  t 

I.S 

2.6 

1  .0 

.5 

5.6 

5.5 

S  1 

1 

l.« 

2*6 

2.4 

.8 

7.5 

5.2 

SSH  1 

1.2 

1.6 

1.6 

.5 

4.9 

5.2 

SH  t 

1.0 

1.4 

1  .9 

1.3 

5.6 

7.6 

HSU  1 

2.0 

1  .9 

l.S  .3  ,1 

7.3 

7.6 

u  1 

1.9 

2.3 

1  .2 

1.6  .3  ,1 

6.9 

8.1 

UNV  1 

1.2 

1.9 

•  8 

•  5  .1 

4.5 

6.0 

NU  1 

,9 

.  1 

.2 

1.2 

3.6 

NNH  1 

1 

,9 

.  6 

.2 

.2 

1.9 

4.8 

variable  I 

CALM  1 

////////////////////////////////////////////////////// 

9,4 

////// 

TOTALS  t 

1 

2».S 

33.5 

22.5 

9.2  .6  .2 

100.0 

5.4 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 


930 


global  clihatology  branch 
USArCTAC 

AIR  UCATHCR  SCRVICC/HAC 


PCRCtNTAGG  FRLOUCNCY  OF  OCCURRENCE  OF  SURFftCE  WIND  DIRECTION  VERSUS  UINQ  SPEED 

FROM  HOURLY  OBSERVAIIONS 


r 


ATION  NUMBER 

3  91 21  BO 

STATION 

NAME  : 

ANDERSEN 

AFB  GUAM 

PERIOD  OF  RECORD:  78-87 

month;  AUG  HOURSlLSTl: 

2100- 

2  300 

DIRECTION  1 
IDEGREcSI  t 

1-3 

9-6 

7-10 

11-16 

ulNO  SPCCO 
17-21  22-2? 

IN  KNOfS 

28-33  39-90 

91-97  98-55  GE  56  TOTAL 

t 

ME  AN 
WIND 

N  f 

1.0 

•  3 

2.0 

9.5 

NNE  t 

.5 

•  8 

.  6 

1.9 

5.0 

NE  1 

1.2 

1.7 

.  6 

3.5 

9,  7 

ENE  1 

2.? 

2.9 

i.b 

•  3 

6.5 

5.2 

E  1 

*».  1 

6.5 

3.5 

•  6 

14.8 

5,9 

ESC  1 

3.1 

3.9 

1.8 

•  6 

9.8 

5.2 

SC  1 

1.3 

2.0 

1.8 

•  1 

5.3 

S.i 

SSC  1 

1.1 

2.0 

1.2 

.  6 

.3 

5.1 

6.9 

S  1 

1.’ 

2.3 

1  .6 

•  5 

6.3 

5.5 

SSU  t 

1.3 

2.7 

1.3 

.9 

5.7 

5.7 

SU  1 

1.1 

1.8 

1.9 

l.T 

6.0 

7.5 

USU  1 

2.2 

1.5 

.9 

1.8 

.« 

6.5 

7.2 

W  I 

1.9 

.  5 

.9 

1  *2 

•  2 

9.2 

7.6 

UNH  I 

1.2 

.  0 

I  .2 

.2 

3.3 

5.7 

NU  1 

1.2 

.5 

.1 

1.8 

3.1 

NNU  1 

.8 

.  9 

1.2 

3.2 

VARIABLE  1 

CALM  1 

////////////////////////////////////////////////////// ///F/////////F///F/F////////F///F/ 

16.0 

////// 

TOTALS  1 

2S.S 

30.8 

18.9 

8.9 

.9 

100.0 

total  NUMBER  OF  OBSER VATIONS :  930 


GLOBAL  CLIHATOLOCr  BAA^CH  PCPCEATA6E  FREOlCNCV  OF  OCCURRENCE  OF  SURFACE  UlND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFETAC  FROH  HOURLY  OBSERVATIONS 

AIR  NEATHER  SERVICE/HAC 


STATION  NUMBER 

:  9121«D 

STATION 

NAME  : 

ANDERSEN 

AFB  GUAM 

PERIOD  OF  RECORD:  70-07 

month:  AUG  HOUrSILSTI:  ALL 

1 

tfiND 

SPEED  IN  KNOTS 

DIRECTION  1 

1  -3 

A -6 

7-10 

11-16 

17-21 

i2-2l  28-3J  H-HQ 

A1-A7  A0-55  GE  56  TOTAL 

ME  AN 

(DEGReESI  1 

t 

VINO 

N  t 

,5 

1-S 

.7 

.0 

2.8 

5.3 

NNE  t 

1 

.6 

1  .  1 

«A 

.1 

2.  1 

NE  ( 

) 

,7 

1.2 

.9 

.3 

.0 

3.1 

5.9 

ENE  1 

1 

1«2 

2>2 

1.6 

.3 

.0 

5.3 

5.7 

E  ( 

3.1 

5.2 

A  .6 

.9 

.0 

13.6 

6.9 

ESE  1 

1 

l.» 

A  •  0 

3.6 

.7 

10.2 

6.2 

SE  { 

1<5 

3.0 

2.6 

.0 

•  1 

7.0 

6.6 

SSE  1 

1 

1«1 

2.2 

2.0 

.7 

•1 

.0 

6.1 

6.7 

S  ( 

1 

1.* 

2.5 

2.6 

•  0 

•  1 

7. A 

6.T 

SSB  \ 

1.6 

1  .6 

l.O 

S.  1 

Ul 

SU  1 

1.5 

1.0 

2.0 

•  1 

6.2 

8,5 

WSU  1 

t 

I«l 

l.S 

1.5 

2.2 

•  s 

.0 

6.6 

8.» 

w  I 

1 

1.6 

1.9 

1.5 

•  A 

.0 

6.6 

8.2 

UNU  1 

I 

.8 

1.2 

1  .0 

.3 

•  0 

3.3 

6,0 

HU  1 

.  5 

-3 

.0 

•  0 

UA 

A. 7 

NNU  t 

( 

.5 

.  8 

•  A 

.1 

1.0 

5.6 

variable  I 

CALM  t 

<///////////// F//F////////////////////////////////////////////77///7////////////////////  10.7 

////// 

totals  I 

1 

lT.8 

31  .5 

27.2 

11.7 

1*1 

*1 

100.0 

6.0 

total  number  of  OBSERVATIONS 


taro 


GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH 
USAFCTAC 

AIR  UCATHER  SERVICC/MAC 


PCRCEMTAGE  FREOUCMCY  OF  OCCURRCMCE  OF  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  912180  STATION  NAME:  ANDERSEN  AFB  GUAM  PERIOD  OF  RECORD:  78-87 


month: 

SEP 

HOURSlLSTl 

:  0000- 

0200 

DIRECTION  t 

fOEGRct^*  ) 

1-3 

4-6 

7-lD 

11-16 

uInd  speed 
17-21  22-27 

IN  KNOTS 

28^33  34-mO 

4  1-47 

48-55 

GE  56 

Total 

i 

HE  AN 

WIND 

N  1 

.8 

1.0 

.2 

.1 

2.  1 

4.7 

NNE  1 

i.a 

.  7 

.2 

.2 

2.1 

4.9 

NE  1 

2.T 

3.  1 

.9 

6.7 

“.2 

ENE  1 

4.8 

5.4 

2.8 

•  6 

13,3 

5.0 

E  1 

4.2 

3.7 

S.3 

.6 

13.S 

5.7 

ESC  1 

.8 

.  4 

2.2 

.2 

4.8 

6.5 

SE  » 

1.3 

2 . 7 

•  9 

.  3 

5.2 

5,4 

SSE  1 

.8 

1.4 

2.4 

•  3 

5.0 

b.V 

S  1 

,9 

<  8 

1  .6 

1.3 

4.6 

8.2 

ssw  1 

1.4 

2.1 

1  .4 

.3 

•  1 

5.4 

8.2 

SW  1 

1.1 

2.1 

1*6 

1  *2 

6.0 

6,8 

usu  1 

.8 

.  3 

•  6 

*3 

3.0 

5,7 

w  1 

1*2 

.  7 

.4 

.1 

2.4 

4.6 

WNW  t 

2.0 

«  3 

•  9 

.1 

4.3 

4.4 

NU  t 

1.3 

.  3 

.3 

2.0 

3.7 

NNU  1 

.3 

•  3 

.  7 

3.2 

VARIABLE  1 

CALM  1 

1 

/////////////// //F/ //////////////////////// ////F///////////////////^ /////////////// F//// 

18.6 

////// 

TOTALS  i 

25.3 

28. « 

21.8 

5.7 

*2 

100.0 

4.6 

TO  ML  Number  of  observations: 


900 


global  CLiHATOLOGt  BRANCH 
USAFCTAC 

AIR  HEATHtR  SERVICE/HAC 


PERCENTAGE  FREQUEMCY  OF  OCCURRENCE  OF  SURFACE  UIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  912UQ  STATION  NAME:  ANDERSEN  AF6  GUAM  PERIOD  OF  RECORD:  76-87 

month:  SEP  HOUPSILST^**  0300-0500 


1 

direction  I 
IOEGRceSI  1 

1-3 

9-6 

7-10 

U-16 

uINO  speed  IN  KNOTS 

17-21  22-2?  28-33  39-90 

91-97 

98-55 

GE  56 

Total 

t 

HE  An 

WIND 

N  1 

1.7 

•  6 

•  3 

2.6 

3.  7 

nne  I 

l.l 

.  7 

.2 

.2 

2.2 

9.3 

NE  1 

2.8 

3.9 

1  .9 

.2 

8.3 

9.9 

ENE  1 

A,  3 

9 . 8 

2  .6 

.2 

11.9 

9.7 

C  1 

2.8 

5.2 

3.0 

.  6 

11.2 

5,7 

ESE  1 

1,7 

2.  I 

1  .9 

.1 

S.S 

5.8 

se  1 

,9 

•  9 

1  .0 

.1 

•  1 

3.6 

6.5 

SSE  1 

1.0 

1  «t 

.9 

.2  .1 

3.9 

8.7 

s  1 

.8 

•  1 

1.3 

.9 

9.1 

7.7 

SSW  I 

1.0 

2.9 

.9 

.7 

•  1 

5.1 

6.5 

sv  1 

1.’ 

2.3 

1  .9 

1.3 

.1 

7,6 

6.9 

usu  I 

1*1 

l.O 

.  6 

•  6 

3.2 

5,9 

w  1 

,9 

.  9 

.7 

.2 

2.2 

5.7 

NNU  1 

2.0 

l.O 

•  9 

.1 

3.6 

9,0 

Ny  1 

.8 

•  9 

•  9 

•  t 

1.8 

9.6 

NNU  1 

1 

•  8 

•  3 

.1 

1,2 

3.3 

VARIABLE  1 

CALM  1 

/////////////////////////////////' ///F/F/////// //////  /  n  1 1 1  n  !  t  ft  n  t  an  tf  t  tn  1 1 1  n  ii  tt  t 

21.8 

////// 

TOTALS  1 

1 

28,7 

28.8 

17.9 

6.2 

.9  .2 

100.0 

9.9 

total  number  OF  OBSERVATIONS:  900 


global  clihatology  branch 
USAFETAC 

AIR  tfCATHCR  SCRVICE/HAC 


P£RCtNTAG£  FRCOUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  STEED 

FRON  HOURLY  OBSERVATIONS 


r 


STATION  NUHBER:  912180  STATION  NAME:  ANDERSEN  AFB  6UAH  PERIOD  OF  RECORD:  78>87 

month:  SEP  HOURStLSTl:  0600-080Q 


DIRECTION 
IDEGREES ) 

1-3 

1-6 

7-10 

11-16 

HIND  SPEED  IN  KNOTS 

17-21  22-27  28-3  3  3*-‘l0  »l-*7  Hg-SS  6E  S6 

total 

t 

MEAN 

UlNO 

N 

.7 

.  1 

.3 

.1 

2.2 

9.8 

NNt 

1.7 

1*3 

1  *0 

•  1 

4.1 

9.9 

NE 

1.7 

2*3 

2.2 

.1 

6.3 

5.5 

ENE 

2.» 

S.6 

3.1 

.2 

11.7 

5.3 

E 

I.*' 

5.8 

9.8 

*3 

12.9 

6.2 

ESE 

2.0 

1.6 

2.2 

•  9 

6.2 

5,7 

SC 

•  3 

2.  A 

1  .6 

.9 

5.3 

7.2 

SSE 

,3 

1.6 

.7 

•  8 

*9  .1 

3.9 

9.2 

S 

1.7 

1  •  1 

1.0 

1.1 

.2 

5.1 

7.2 

SSN 

1.0 

2.0 

2.1 

1.2 

6.3 

7,5 

SH 

1." 

1  *  8 

1.1 

U9 

.1 

5.9 

7. -2 

NSW 

l.J 

1 . 7 

•  8 

*6 

9.3 

S.6 

U 

1.1 

1  .  1 

.9 

.6 

3.2 

5.B  ' 

UNW 

1.3 

1 . 8 

.2 

•  I 

3.9 

4.9 

NU 

•  2 

•  7 

.2 

.1 

1.2 

5.6 

NNV 

.7 

.  7 

.  6 

.1 

2.0 

5.9 

variable 

1 

CALM 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

16.2 

////// 

TOTALS 

19. « 

32.9 

22.3 

8.2 

•  9  .1 

100.0 

5.2  1 

...  .  j 

total  number  OF  OBSERVATIONS 


900 


GLOBAL  CLIHAT0L06Y  BRANCH  PERCENTAGE  FREOUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  SURFACE  UIND  OIRECTION  VERSUS  UiNO  SPEED 

USAFETAC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

AIR  heather  SERVICE/HAC 


STATION  NUNBER 

:  9121B0 

station 

NAME  : 

ANDERSEN 

AFB  GUAM 

PERIOD  OF  RECORD:  TB-BT 

month:  SEP  HoUftSCLSTl:  0900- 

1 100 

OIRECTION 

lOEGREtSl 

1-3 

4-6 

7-10 

11-16 

uIno  speed 
17-21  22-27 

IN  KNOTS 

28-33  34-40 

41-47  4B-5S  6E  S6  TOTAL 

t 

HE  AN 

HIND 

N 

1.1 

1  •<> 

.9 

3.6 

4.6 

NNE 

1*2 

2.1 

2  .0 

.2 

S.6 

5.8 

NE 

•  4 

2.6 

3,0 

.  6 

6.6 

6.  7 

CNC 

•  B 

2.9 

3.1 

1.1 

7.9 

2.2 

E 

•  B 

9,0 

9.1 

1.2 

20.1 

2.0 

Ese 

!•  3 

4.0 

S.D 

.8 

9.1 

6.2 

se 

.9 

2.3 

2.B 

1.0 

*2 

7.2 

2.b 

SSE 

•  7 

1.2 

2.1 

.9 

.1 

S.O 

7.9 

s 

•  8 

1.4 

1  .6 

1  .4 

.2  .1 

S.6 

8.5 

SSH 

«4 

1.2 

1.2 

2.8 

.1  .1 

5.9 

9,7 

SH 

•  4 

1.0 

1.7 

2.0 

*  6  *  2 

5.9 

l0.8 

HSM 

•  6 

1.3 

1*2 

1.0 

4.1 

7,9 

U 

•  8 

1.8 

1.1 

•  4 

4.1 

8.2 

MNW 

•  2 

1-8 

.9 

•  1 

3.0 

5.9 

NH 

•  1 

«  7 

•  8 

4.9 

NNN 

•  B 

1.7 

.7 

.3 

3.4 

5.9 

variable 

CALM 

////////////// /////////////////////F////////////////// //////////////////////////////////  2.2 

////// 

TOTALS 

1I«3 

36.6 

34*3 

13.9 

1*2  .4 

100. Q 

2.1 

total  nunber  of  observations 


000 


global  CLTNAT0L06Y  BRAnCH 
USAFCTAC 

AlO  VCATHER  SCffVlCE/MAC 


FTRCCNTAGC  FRCQUEHCY  OF  OCCUOftCMCC  OF  SURFACE  UIMD  OTBECTIOM  VERSUS  UlNO  SFEEO 

FOOn  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUHBER:  912180  STATION  NAME:  ANDERSEN  AFB  6U8H  PERIOD  OF  RECORD:  T8-87 

NONThS  SEF  HOURSfLSTi:  lEOO-lAOO 


1 

DIRECTION  1 
(OESRfESI  1 

1-3 

8-6 

7-10 

11-18 

yTNO  SPEED  IN  KNOTS 

17-21  22-2?  28-33  38-80  81-87  88-5S  GE  58 

Total 

% 

HE  an 

VINO 

N  1 

.6 

3.8 

2.7 

•  3 

7.0 

8.1 

NNE  1 

.T 

1*6 

1.8 

*1 

3.0 

5.9 

NE  I 

j 

1.7 

1  .9 

.2 

8.2 

5.5 

CNE  1 

1*2 

3.1 

8*9 

1.1 

10.3 

T.2 

E  1 

.j 

7.2 

9.2 

1.8 

18.2 

t.r 

ESC  1 

.8 

8.8 

3.6 

.9 

9.8 

T.O 

SE  1 

•  8 

3.3 

8.3 

1.0 

•  1  .1 

9.9 

T.S 

SSE  1 

.5 

1.  t 

2.8 

1.0 

8.9 

B.i. 

S  1 

«3 

*8 

3.2 

2.0 

•  2 

8.8 

’.9 

SSW  1 

«2 

•  1 

2.0 

3.1 

*8 

8.0 

11. <• 

SN  1 

•  2 

.  6 

1  .0 

1.3 

.8 

3.7 

1  1.3 

WSW  1 

•  8 

*9 

1.8 

3.3 

’.7 

u  1 

.9 

•  3 

1.8 

.8 

8.2 

7.0 

MNH  t 

.3 

1.1 

1  .8 

.  S 

3.7 

7.7 

NU  1 

•  3 

.3 

.7 

3.3 

NNW  f 

1 

•  1 

1.0 

X.l 

.3 

2.6 

7.9 

variable  i 

CALM  1 

1.7 

9ft  i/t 

TOTALS  1 

1 

T.6 

31.’ 

81.6 

IS. 7 

1.8  .1 

200.0 

7.7 

TOTAL  number  OF  OBSERVATIONS:  900 


6L0BAL  CLIHATOLOGV  BRANCH 
USAFCTAC 

AIR  WCATHtR  SERV1C£/NAC 


PCRCCNIAeC  FRCRUCNCF  OF  OCCURRFNCt  OF  SURFACE  MIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

fron  hourly  observations 


STATION  NUMBERS  9121B0 

STATION 

NAME  : 

ANDERSEN 

AFB  GUAM 

PERIOD  OF  RECORD:  78-87 

month:  SEP  hoursilst’s  isoo- 

1700 

1 

DIRECTION  1 
IOEGRceSI  I 

1-3 

<1-6 

7-10 

11-16 

mIno 

17-21 

SPEED 

22-27 

IN  KNOTS 

28*33  3A-AQ 

Al-AT  A8-55 

5E  56  Total 
t 

ME  An 

WIND 

N  1 

.T 

o.o 

1  «A 

6.  1 

5.4 

NNE  1 

•  3 

2. A 

1  .7 

A. 4 

5.8 

NE  t 

1*1 

1  •  8 

2,2 

*1 

S.2 

8.  1 

ENE  1 

.6 

3«B 

S  .6 

*6 

10.4 

T.l 

E  f 

t.' 

8*6 

S.B 

1.0 

16.8 

6.4 

ESE  1 

.« 

3.3 

•1  .0 

*6 

8.7 

S.S 

SE  1 

2.7 

2.6 

•  A 

6.  A 

6.7 

sse  1 

t.I 

1.6 

1.1 

4.2 

».* 

$  1 
j 

uo 

1*6 

3.« 

1.6 

T.9 

6.0 

ssw  1 

*] 

1.1 

2. A 

1.8 

6.4 

».o 

SU  1 

.*» 

•  7 

1*6 

1.6 

•  1 

4.5 

vsu  1 

1 

,7 

.7 

1.8 

1.2 

.3 

4.7 

».l 

«  i 

.T 

1  •* 

1  .2 

1.0 

4.3 

T.J 

WNW  i 

.1 

1.0 

2.1 

.2 

3.8 

7.S 

NH  1 

.6 

.  7 

.6 

1.8 

4.9 

NNW  \ 

\ 

,7 

1.6 

.9 

.2 

3.3 

5,9 

variable  1 

c»L«  1 II  unn  m  !  n  t  HU  m  t!  II  n  tm  iunniiii  mnn  nn  ttutm  iitmuiiniim  tmn  II !  2.i 

////// 

TOTALS  1 

10.7 

36*  3 

39.1 

11.3 

•  3 

.1 

100.0 

6.9 

TqTAL  number  of  OBSERVATIONS: 


voo 


GLOeAL  CCINAT0L06V  6RANCH  PCffCEMTAGC  FffEOlCMCV  Of  OCCUftftCMCC  OF  SURFACE  UlND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SFEEO 

usafetac  froh  hourly  observations 

AIR  WEATHER  SERVICE/HAC 


STATION  NUMBER 

:  9121B0 

station 

NAME  t 

ANDERSEN 

AFB  GUAM 

PERIOD  OF  RCCORDi  78-87 

MONTHt  SEP  HOURSILSTI: 

1800- 

2000 

DIRECTION  1 
IDEBRErSl  1 

1-3 

9-6 

7-10 

11-16 

tflNO  SFEEO 
17-21  22.^7 

IN  KNOTS 

28-33  39-90 

91-97  98-55  GE  56  TcTAL 

X 

MEAN 

WIND 

N  t 

1*0 

1.2 

*8 

3.9 

9.6 

NNE  1 

2.0 

1.9 

.9 

3.9 

3.2 

NE  1 

2.0 

2*6 

1  .9 

6.0 

9.6 

ENE  t 

3«0 

6.1 

3.6 

•  3 

13.0 

5.9 

E  1 

2.<l 

6*1 

6.2 

.7 

15.9 

6.3 

ESE  1 

U2 

2.8 

1  .6 

.7 

6.2 

6,0 

SC  1 

.« 

2.9 

1.0 

9.2 

5.2 

SSE  » 

k.i 

*  8 

1.1 

•  9 

3.9 

3 

S  1 

1.1 

1.2 

2.] 

1.8 

6.9 

7,9 

ssu  1 

•  9 

2.] 

1.6 

1.2 

6.0 

7.2 

SW  1 

.» 

1.0 

1.9 

1.1 

9.6 

8.0 

NSW  1 

•  8 

1.1 

1.3 

•  3 

.1 

3.7 

6.8 

W  1 

i." 

1.1 

1.1 

•  9 

9.1 

5.7 

WNW  1 

1.2 

1*2 

.7 

3.6 

9.3 

NM  1 

.9 

•  7 

.2 

1.8 

9.1 

NNW  t 

2.0 

1.3 

•  1 

3.9 

3.2 

VARIABLE  1 

CALM  1 

/////////////////////////////////////////////////'/////////////////'// /F//////////////// 

10.8 

////// 

totals  I 

22.9 

33.9 

2S.3 

7.0 

•  *> 

100.0 

5.2 

TOtRL  number  of  OBSERVATIONS s 


900 


global  CLIHATOLOGY  GRAnCH 
USAFCTAC 

AIR  UtATHtR  StRVlCe/HAC 


PCRCENTASe  FRLQICNCY  OF  OCCURRCMCE  OF  SURFACE  UlMD  DIRECTION  VERSUS  UINq  SPEED 

FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


r 

r 


STATION  NUMBER 

:  912180 

station 

NAME  : 

ANDERSEN 

AF8  GUAM 

PERIOD  OF  RECORDS  78-87 

month:  SEP  HOUrS(LST):  2100< 

-2  300 

1 

DIRECTION  1 
IDEGREeSI  1 

1-3 

9-6 

7-10 

11-16 

UINO 

17-21 

SPEED 
22-2  7 

IN  KNOTS 

28-33  39-90 

91-97  98-55 

6C  56  total 

X 

mean 

WIND 

N  { 

1.3 

1  .  1 

.1 

2.6 

3.6 

NNE  1 

1*2 

1.2 

•  9 

2.9 

9.0 

NE  1 

i.» 

2.9 

1.2 

.1 

6.1 

9,9 

ENE  1 

1.* 

S*9 

3.2 

.3 

12.9 

5.1 

E  1 

2.6 

5-6 

9.7 

1.3 

.1 

19.9 

6.3 

ESC  1 

1 

1*3 

3.2 

2.6 

•  3 

.1 

7.6 

4.1 

SC  1 

1.5 

2.1 

1.3 

.2 

5.0 

5.7 

SSE  1 

.  6 

.9 

*l 

2.2 

5.8 

s  1 

1 

.1 

1.9 

2.1 

.7 

9.9 

T.2 

SSU  1 

.» 

1*6 

1.9 

1.9 

5.3 

T.7 

Stf  1 

1.7 

2.1 

.9 

*1 

6.3 

5.1 

usu  I 

1.1 

1.1 

•  8 

•  3 

3.3 

5.5 

H  1 

1.^ 

1*2 

.9 

.1 

3.2 

9.9 

WNW  1 

Z.<| 

1.7 

1  .0 

5.1 

4.3 

NU  1 

Uo 

.T 

.1 

.  1 

1.9 

3,7 

NNV  1 

1 

.4 

.  3 

.9 

3.1 

VARIABLE  1 

CALM  1 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  15.3 

//////  ' 

TOTALS  1 

23.9 

32.0 

22.3 

6*1 

*2 

.1 

100. 0 

4.8 

total  number  of  observations s 


900 


GLOBAL  climatology  BRANCH  PCRCCNTAGC  fRLQUCNCY  OF  OCCURRCNCC  OF  SURFACE  MIND  DIRECTION  VERSUS  MIND  SFEEO 

USAFETAC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

AIR  heather  SERVICE/MAC 


STATION  NUMBER 

:  912160 

STATION 

NAME  t 

ANDERSEN  AFB  GUAM 

PERIOD  OF  RECORD:  78-87 

month:  SEP  H0UrS(LST>:  all 

1 

DIRECTION  1 
lOEGREESI  1 

1-3 

A-6 

T-IO 

UiNO 

11-16  17-21 

SPEED  IN  MNOTS 

22-27  28-33  3A-A0  A1-A7  A8-SS  6E  S6 

total 

X 

mean 

WIND 

N  1 

1.0 

i.» 

.6 

.1  .0 

3.7 

5.0 

NNE  1 

1.2 

l.A 

*9 

*1 

3.6 

6.0 

N£  1 

1.^ 

2.6 

I  .8 

.2 

6.2 

5.6 

ENE  1 

2.6 

A«6 

3.6 

a  6 

ll.A 

5.8 

E  1 

2.0 

6*9 

6.0 

.9 

.0 

IS. 3 

6.5 

ESE  1 

1<2 

2.9 

2.6 

.S  .0 

7.  3 

6.  3 

SE  1 

.» 

2.  A 

1  .9 

aS  al 

*0 

S.B 

6.7 

SSE  \ 

.6 

1*  i 

1.5 

•  7  al 

aO 

A.] 

7.8 

s  1 

I 

1.2 

2.1 

1.3  .1 

aO 

5*6 

A.l 

SStf  1 

.2 

1*6 

1.6 

1.6  at 

•  0 

5.7 

8.2 

SH  1 

1.0 

1  .A 

1.6 

1.6  .2 

aO 

5.5 

8.1 

HSH  1 

.» 

1.1 

1  .0 

•  7  .1 

3.7 

2.1 

H  1 

!•! 

1.1 

.9 

aA 

3.5 

6.0 

MNW  t 

i.j 

l.A 

1.0 

«2 

3.8 

5.Z 

NN  1 

.2 

•  6 

•  2 

«0 

1.5 

A. 3 

NNH  f 

1 

.2 

.9 

•  A 

•  X 

2-2 

5.1 

variable  I 

CALM  1 

////////////////////// /////////////////F////////// /////'//////////////////// //////////// 

11. 1 

////// 

totals  I 

1 

l».3 

32.5 

28.1 

9.3  *G 

.1 

100.0 

5.2 

Total  number  of  observations:  7200 


6L0B*L  CLIHtTOLOGY  BRANCH  PERCCNTR6C  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  SURFtCE  NINO  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USRFETSC  FROn  HOURLY  OBSERVUTIONS 

AIR  WEATHER  SERVICE/HAC 


I 

r 

r 


ATION  NUHBERX  912180 

STATIOM 

NAME  : 

ANDERSEN 

Afa  guah 

PERIOD  Of  RECORD:  78-87 

HONTh;  OCT  HoUffSILST>S  0000- 

0200 

1 

oioecrioN  1 
fOeORECS’  t 

1-3 

9-6 

7-10 

11-16 

UlNO  SREED  IN  KNOTS 

17-21  22*27  28-33  39-90 

91-97  98-55 

GE  56  total 

t 

ME  AN 
VINO 

H  1 

.3 

1  •  6 

.2 

.2 

.  .1 

2.5 

b.6 

HHZ  ( 

.  1 

•  9 

.2 

.2 

9.1 

5.6 

NE  1 

I 

1.1 

2*6 

1.8 

6.2 

5.1 

ENE  \ 

**.o 

6*8 

5.5 

.9 

.1 

17.2 

5.7 

E  \ 

A. I 

8.9 

6.9 

1.7 

•  1  .2 

22.6 

6.3 

ESE  1 

I.S 

2.3 

1.8 

.3 

.1  .3  .1 

6.5 

7.5 

SE  \ 

I.** 

T.B 

1.2 

1.2 

•  1 

5.7 

6.6 

SSE  1 

1b2 

1*2 

1.9 

1.3 

•  2 

5*3 

7.8 

S  1 

.» 

l.Q 

1  .9 

l.l 

•  2 

9.5 

B.3 

SSU  1 

.3 

•  8 

1  .2 

1.1 

«2 

3.5 

A.J 

sy  1 

1.3 

.9 

•  3 

2.7 

5.6 

vsu  1 

f 

•  2 

•  9 

.2 

1.7 

5.S 

y  1 

•  6 

•  6 

•  1 

.1  *2  *3 

2.9 

9,7 

VNW  1 

.2 

1.0 

?.z 

NM  1 

•  1 

.9 

1.2 

A. 8 

NNy  1 

1 

•  2 

.  3 

.1 

.6 

9.7 

VARIABLE  1 

CALN  ) 

^///f ///////////////////////////////////////////////// //////////////////////////////////  11.8 

////// 

fOTALS  1 

1 

2l.B 

30.8 

29.3 

8.8 

1*9  .9  .9 

100.0 

5.T 

rOrAL  NUNtEft  Of  OOSCffVATlONS: 


930 


GLOBAL  CtlHATOLOGr  BRAnCH 
USAFCTAC 

AIR  WEATHER  SERVICE/NAC 


PERCENTAGE  FRCOUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  SURFACE  VINO  DIRECTION  VERSUS  VINO  SPEED 

FRQN  HOURLY  OBSERVATIONS 


n 

r 

STATION  NUMBER:  9121S0  STATION  NAME:  ANDERSEN  AFB  GUAM  PERIOD  OF  RECORD:  78-S7 

month:  OCT  HOURSILST>s  OSOO*OSOO 


DIRECTION  1 
fDCGRgcSl  1 

1-3 

9-6 

7-10 

11-16 

wInO 

17-21 

SPEED  IN  knots 

22-27  28-33  39-90  91-97 

98-55 

6E  56 

total 

8 

MEAN 

Hi  NO 

N  1 

.  3 

•  8 

.  1 

2.6 

5.8 

NNE  1 

1.0 

1 .6 

.  6 

.2 

3.9 

5.2 

NE  1 

2*6 

2.S 

•  9 

.1 

.2 

7.7 

6,7 

ENE  1 

<1.4 

7.7 

9.8 

•  9 

.1  .1 

17.8 

5.6 

E  1 

J.J 

6.  3 

6.2 

1.9 

•  2 

.1 

18.0 

8.3 

ESE  1 

1.5 

1.5 

1.3 

«S 

•  1 

.1 

5.1 

6.7 

SC  1 

.» 

1.3 

.3 

.8 

*3 

.1 

3.5 

8.2 

SSE  1 

>.1 

1 .5 

1  .6 

1.0 

•  3 

5.5 

7,7 

S  1 

1.3 

1.3 

1.9 

1.1 

•  1 

5.2 

7.5 

SSW  1 

.« 

1.3 

.9 

•  5 

.2 

3.7 

7,5 

stf  r 

.» 

•  S 

.8 

•  9 

2.2 

7,5 

HSU  1 

.5 

.5 

•  9 

•  3 

2.5 

7.8 

u  1 

l.» 

•  2 

•  8 

.2 

.1 

.2 

3.2 

6.9 

UNU  1 

.9 

•  2 

.1 

1.2 

2.8  i 

NU  1 

.  I 

.  6 

.1 

.9 

5.0  j 

NNU  1 

.2 

.  3 

.1 

•  2 

.9 

1 

6.1 

variable  I 

CALM  1 

///////////////////F// ///////// /7/////F///F/////F//////F/F/////F//F/F/F//F/F///F//F///// 

16.8 

//////  1 

TOTALS  I 

20. » 

28.9 

23.1 

7.6 

l.S 

1.1  .1 

IDO.O 

5.9 

total  number  of  observations 


930 


GLOBAL  CLIHAT0L06Y  BRANCH 

usafctac 

AIR  WEATHCR  SrRVlCC/NAC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  VINO  SPEED 

FROH  hourly  OBSERVATIONS 


r 


STATION  NUMBER:  912100 

STATION 

name  & 

ANDERSEN 

AFB  6UAN 

PERIOD  OF  RECORD;  70-87 

month:  Oct  hoursilsti^  ogoo^ooo 

1 

direction  I 
COEGREeSI  I 

1'3 

A  >6 

7-10 

11-lb 

UlNO  SPEED 
17-21  22-2T 

IN  KNOTS 

28-33  39-90 

91-97  98-55 

6E  Sb  Total 

8 

ME  AN 

NINO 

N  1 

•  A 

l.l 

.5 

2.0 

5,2 

nne  I 

.9 

2.9 

1.0 

•  9 

4.2 

fc.l 

NE  1 

2.0 

3.0 

3.2 

.5 

B.8 

5.9 

ENE  1 

3.» 

6>2 

7.1 

•  9 

.1 

18.2 

8.2 

E  I 

J.o 

6*0 

7.S 

l.S 

.1  .2 

.1 

18.5 

2.0 

ESE  1 

1 

l.I 

3.3 

1  .9 

.  b 

.2  .1 

8.0 

6.5 

SE  1 

1.0 

1.3 

1.3 

1.2 

.3 

.1 

5.2 

8,7 

SSE  1 

i.O 

1*8 

1.2 

.  b 

•  3 

9.9 

7,2 

s  1 

j 

1.0 

1.0 

1.2 

1.9 

•  1 

9.b 

8.2 

ssu  1 

1.1 

.8 

1.9 

.  6 

9.0 

b.8 

SW  1 

.6 

•  s 

1.1 

*  b 

•  2 

3.1 

8.0 

tfSN  ( 

1 

•  3 

•  6 

.8 

.1 

1.8 

6.7 

w  1 

1 

.S 

'  .9 

.3 

.3 

•  1 

1.7 

7.3 

WNN  1 

.8 

•  2 

.9 

1.9 

H.J 

NW  1 

1 

•  2 

.1 

1.2 

3.1 

NNU  1 

1 

.8 

•  S 

.1 

1.9 

3.5 

variable  I 

CALN  1, 

////////////////////// ////y////////////F///////////////////////////////////F////////////  ll.o 

////// 

TOTALS  1 

1».8 

28.6 

29.1 

8.8 

l.S  .9 

.2 

100.0 

5.9 

total  number  of  OBSERVATIONS:  930 


I 

I 


GLOBAL  CLINATOLOGV  BRAwCH  PCRCCNTAGC  FRLOUtNCY  OF  OCCURRCNCC  OF  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WINq  SPEED 

usafetac  from  hourlv  observations 

AIR  WEATHER  SCRVICE/HAC 


STATION  NUMBERS  912160 

station 

NAME  : 

ANOCRSEN 

AFB  GUAM 

PERIOD  OF  RECORD:  76-87 

MONTH?  OCT  HOURSILST’S  0900- 

1100 

1 

DIRECTION  1 
(OCGRecSI  ( 

1-3 

A -6 

7-10 

11-16 

WIND  SPEED 
17-21  22-27 

IN  KNOTS 

28-33  3A-A0  A1-A7  A8-55  6E  56  TOTAL 

t 

mean 

Wind 

N  1 

».» 

1  .0 

•  A 

3.7 

4. 1 

nne  I 

.A 

2.2 

1  .6 

A. 2 

5.8 

NE  1 

.4 

2.0 

3.0 

1.1 

•  1 

6.9 

7.8 

ENE  1 

1*1 

A  •  6 

8.2 

1.9 

15.8 

7.7 

E  1 

2«A 

s.e 

1A.3 

3. A 

.1 

26.0 

7,8 

CSC  t 

l.A 

A.O 

3.1 

1.3 

.3 

10.1 

7.2 

SE  1 

.« 

2.6 

2*5 

l.A 

.2  .1 

.1  7.6 

8,5 

SSE  1 

.4 

1.6 

1.6 

.3 

•  3  .1 

•  1  5.3 

4.3 

S  ( 

•  3 

.A 

2.3 

1.6 

•  t 

A. 7 

9,7 

SSW  1 

.5 

.6 

.9 

1.0 

2.8 

8,7 

SW  1 

•  1 

.A 

1.7 

l.l 

•  1 

3. A 

10.3 

WSW  t 

.4 

.A 

.9 

•  s 

*1 

2. A 

8.7 

W  1 

•  3 

«  A 

.9 

•  1 

1.7 

6,7 

UNW  1 

.3 

•  2 

.2 

.8 

5.0 

NW  1 

•  3 

•  A 

.  8 

3.3 

NNW  1 

1 

*5 

•  A 

•  2 

1.2 

...  j 

VARIABLE  1 

; 

CALM  r 

////////////////////////// A////// F/////F ///////////// ///////  2*7 

mill  ( 

TOTALS  1 

1 

10.4 

26. 3 

A2.5 

IA.2 

1.2  *9 

•2  100,0 

7,6 

Total  nuhbeii  of  oescRVArioRSt  930 


GLOBAL  CLIHATOLOGV  BRANCH 
USAFLTAC 

AIR  HCATHCR  SCRVICE/MAC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  SURFACE  HIND  DIRECTION  VERSUS  UINO  SPEED 

FROH  HOURLY  OBSERVATIONS 


r 

r 


STATION  NUMBER:  9121S0  STATION  NAME: 

ANDERSEN 

AFB  GUAM 

PERIOD  OF  RECORD:  7S-B7 

month:  OCT  HOURSlLSrl:  1200-1400 

1 

DIRECTION  1  1-3  <1-6  7-10 

IDEGRECS)  1 

11-16 

UiNO  SPEED 
17-21  22-2T 

IN  KNOTS 

2«-33  3A-N0 

41-47  46-55  GE  56  ToTAL  MEAN 

X  UIND 

n 

.5 

2.5 

1.1 

.3 

.1 

4.5 

6.3 

NNE 

.2 

1  •  7 

2.3 

.2 

•  2 

4.6 

7.6 

NE 

•  3 

2.4 

3.8 

1.1 

.1 

7.6 

fl.l 

ENE 

1.1 

3.7 

6.8 

2.6 

14.1 

8.0 

E 

2.5 

6.8 

13.3 

4.1 

.1 

26.8 

7.8 

ESC 

.9 

3.1 

2.5 

1.4 

7,8 

7.2 

SC 

.5 

2.9 

2.0 

1.4 

.2 

7.1 

B.O 

SSE 

•  2 

2.0 

2.8 

.9 

4  6 

*3 

6.9 

9.4 

s 

.5 

•  $ 

2.2 

2.3 

*1 

5.6 

9.8 

ssu 

.  3 

1.6 

1.3 

•  2 

3.4 

10.6 

sw 

•  2 

•  6 

.3 

.9 

2.0 

9.2 

NSU 

.  4 

.9 

.6 

•  1 

2.0 

9.8 

u 

42 

1.1 

.5 

.5 

2.4 

7.0 

UNW 

.8 

4  4 

•  3 

.2 

1.7 

5.1 

NH 

.  1 

•  1 

.2 

•  4 

8*8 

NNW 

.8 

1.1 

.2 

•  1 

2.0 

4.7 

variable 

CALM 

////////////////////////////////// //////V///////// //////////// /F// ///////////// ///////// 

•  9 

////// 

TOTALS 

«.7 

29, 7 

40.5 

U.l 

l.S 

4  6 

lOD.O 

7.9 

total  number  of  OBSERVATIONS:  930 


global  climatology  branch  perccntagc  frcouency  of  occurrence  of  surface  wind  direction  versus  wind  speed 

USAFETAC  rsON  HOURLY  OBSERVATIONS 

AIR  WEATHER  SERVICE/MAC 

STATION  NUMBER:  91E1B0  STATION  NAME:  ANDERSEN  AFB  GUAM  PtRIOD  OF  RECORD:  78-87 

month:  OCT  HaURS<LST>:  1500-1700 


DIRECTION  1 
(OEGPCcSI  1 

1-3 

A -6 

7-10 

11-16 

WIND  SREEO  IN  KNOTS 

17-21  22-27  28-33  34-40  41-47  48-55  GE  56 

Total 

X 

HEAN 

UINO 

N  1 

2.6 

1  .0 

.3 

4.6 

6.0 

NNE  1 

i." 

1.9 

1  .6 

.S 

5.5 

5.9 

NE  1 

.9 

2.4 

3.3 

•  s 

.2  .1 

7.4 

7.2 

ENE  1 

1-5 

4.2 

10.8 

l.S 

.2  .1 

18,3 

7.7 

E  I 

1.8 

7,3 

10.2 

2.3 

.2 

21.8 

7,3 

ESC  t 

2.0 

4.3 

2.2 

1.0 

9.5 

5,9 

S£  t 

1.6 

2.4 

.2 

1.4 

6.6 

6,7 

SSE  1 

.5 

.9 

.2 

•  6 

.2  .1 

3.5 

8,8 

S  1 

.5 

l.S 

2.S 

1.7 

.2  .1 

6.6 

9,0 

ssu  r 

.  3 

«  6 

.8 

1.5 

4.1 

9.2 

su  1 

•  4 

.9 

.  b 

.1 

2.0 

9.7 

WSU  1 

.2 

•  1 

•  8 

•  4 

1.5 

8.S 

u  1 

•  2 

.9 

.9 

.  6 

2.6 

7.5 

UNy  1 

•  8 

•  3 

•  2 

.1  .1 

1.5 

9.8 

NV  1 

•  2 

.1 

.2 

1.0 

7.9 

NNW  f 

,5 

•  4 

.2 

1. 1 

4.0 

variable  I 

CALM  1  nn,,niiiiinniiitiiiiinuiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuuiiimnniiiiniiinniiniiiii 

2.5 

////// 

TOTALS  t 

1 

12.4 

31. 1 

38.4 

13.4 

l.S  .s 

100.0 

7.2 

total  number  of  OBSERVATIONS: 


930 


global  CLiMATOLOtV  BRANCH  PERCENTAGE  FREQUENCV  OF  OCCURRENCE  OF  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  UINO  SPeEO 

usafetac  from  hourly  observations 

AIR  yEATHER  SERVICE/HAC 

station  NUMBER:  912180  STATION  NAME:  ANDERSEN  AF8  GUA«  PERIOD  OF  RECORD:  78-87 

month:  OCT  HqUrSILStI:  1800-2000 


DIRECTION  I 
(0EGR£C$I  I 

1-3 

9-6 

7-10 

11-16  - 

yiND  SPEED  IN  KNOTS 

17-21  22-^7  28-33  39-90  91-97  98-55  GE  56 

total 

A 

ME  an 

WIND 

N  1 

».X 

1.9 

.9 

•  9 

•  1 

9.9 

6.3 

NNE  1 

.8 

,9 

•  9 

.9 

2.5 

t>.2 

NE  1 

1.7 

3.2 

2.3 

7.2 

5,3 

ENE  1 

A.l 

8 . 1 

8 . 1 

1.5 

.1  .2 

22.0 

6,5 

E  1 

**.1 

7.6 

7.9 

.6 

.5 

23.3 

t.7 

ESE  1 

1*3 

2.2 

2.5 

.5 

7,9 

7.1 

SE  f 

,9 

1.9 

.2 

.8 

*1 

9.3 

6,9 

SSC  1 

,  9 

.5 

•  3 

1.0 

*3 

3.0 

8.6 

s  1 

,S 

1.3 

.8 

1.5 

•  2  .1 

5.5 

9,9 

SSW  1 

1.1 

•  9 

•  8 

9.9 

7,9 

sw  1 

.5 

.S 

.3 

2.2 

6,0 

USU  1 

1 . 9 

.6 

2.7 

5.2 

u  1 

.8 

.  8 

.9 

.1 

*t  .2 

2.9 

7,9 

UNM  1 

.5 

.1 

•  3 

•  1 

1.1 

6.9 

NW  1 

.  3 

.2 

1.0 

7.0 

NNW  1 

.8 

.  5 

1.3 

3.1 

VARIABLE  1 

CALM  f 

7.9 

////// 

TOTALS  1 

I».8 

31 .  8 

28.7 

9.9 

1.2  1.0  .2 

100.0 

6.2 

total  number  of  observations:  930 


LL 


GLOBAL  CLIHAIOLOGV  BRANCH 
USAFETAC 

AIR  WEATHER  SERVICE/HAC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  SURFACE  HXf»D  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

FROH  hourly  OBSERVATIONS 


I _ 

r 


STATION  NUHBER:  912180 

STATION 

NAME  : 

ANDERSEN 

AF6  GUAM 

period  OF  RECORD:  78-87 

month:  OCT  HOURSILSTI: 

2100- 

2  300 

1 

DIRECTION  1 
lOEGRetSl  1 

1-3 

9-6 

7-lC 

11-16 

UINO  SPEED  IN  KNOTS 

17-21  22-27  28-33  39-90 

91-97  98-55  6E  56  TqTAL 

X 

ME  AN 

WIND 

N  1 

l.Q 

1.1 

.3 

.1  .1 

3.0 

7.7 

NNE  1 

.H 

l.Q 

.8 

•  9 

2.6 

6.9 

NE  1 

l.s 

3.? 

1  .8 

6.6 

5.2 

ENE  1 

■•.1 

S*  3 

6.8 

1.3 

17.9 

6.3 

E  r 

S.I 

8-  7 

8.0 

2.2 

.3  .2  .2 

29.6 

6.7 

ESE  1 

l.i 

3.0 

1.7 

1.0 

*1  .1 

7.5 

6.7 

SE  1 

1.5 

.9 

1.9 

.1 

5.3 

8.0 

SSE  1 

1.3 

l.Q 

•  8 

1.0 

•  2 

9.2 

7.2 

S  1 

1«2 

1.7 

1  .2 

1.3 

5.9 

7,9 

SSH  1 

.S 

1.9 

l.s 

1.1 

9,5 

7.7 

SW  1 

.6 

.3 

•  3 

•  5 

1.6 

6.9 

NSW  f 

.5 

1.1 

.9 

•  1 

• 

2.2 

5.5 

W  1 

*3 

.  3 

•  9 

.2 

•  1  .2 

1.6 

10.* 

HNH  1 

•  G 

•  3 

•  1 

.2 

1.3 

T.3 

NH  1 

-9 

.2 

.3 

.1 

1.1 

7.* 

NNU  1 

1 

.3 

.2 

.5 

3.9 

variable  I 

■ 

CALN  1 

tiimttumtummmiiimttttfittftiiintfttitittnftnitttuntumtiintfittitt 

10.9 

////// 

TOTALS  1 

1 

!»•» 

30.2 

25.9 

11.9 

. 9  .G  .6 

100.0 

6.1  ! 

I 

total  NUHBER  of  OBSERVATIONS:  930 


global  CLINATOLOGV  branch  PCRCrNTAGC  FREOUENCV  OF  OCCURRENCE  OF  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WINq  SPEED 

USAFETAC  FRON  hourly  OBSERVATIONS 

AIR  HEATHER  SERVlCE/HAC 


STATION  NUMBER 

:  912180 

STATION 

NAME  : 

ANDERSEN 

APB  GUAM 

PERIOD  OF  RECORD;  78-87 

months  OCT  hoursilstU  all 

1 

DIRECTION  1 
IDEGREeSI  1 

1-3 

9-6 

7-lQ 

11-16 

UTNO 

17-21 

SPEED 

22.?7 

IN  KNOTS 
28-33 

39-90  91-97  98-55 

GE  56  Total 

t 

me  an 

WIND 

N  1 

.S 

1.7 

.8 

.3 

.0 

.0 

3.9 

6.3 

NNE  1 

•  B 

1.6 

1.1 

.3 

.1 

3.9 

6.2 

NE  1 

I." 

2.7 

2.7 

.5 

•  1 

.0 

7.3 

6.H 

ENE  1 

( 

3.0 

5.8 

7.2 

1.9 

.1 

.1 

•  0 

17.6 

6.7 

E  1 

1 

3.<l 

7.2 

9.2 

2*3 

•  1 

.2 

•  0 

*0 

22.9 

T.O 

CSC  1 

1 

i.s 

3.0 

2.1 

1.0 

•  1 

•  1 

.0 

7.7 

6,8 

SE 

i 

l«Q 

I.’ 

1.3 

1.2 

*1 

.1 

*0 

5.7 

7.7 

SSE  1 

.« 

1.3 

1  .9 

.8 

•  3 

•  1 

•  0 

9.8 

«.2 

S  1 

.« 

1.1 

1.7 

1.5 

•  1 

•  0 

5.3 

8.7 

SSH  1 

.S 

.« 

1  .9 

1*0 

•  1 

3.8 

8.9 

SH  1 

.t 

•  6 

*8 

*6 

*0 

•  0 

2.9 

8.0 

HSU  1 

1 

•  6 

.7 

•  3 

•  0 

.0 

2.1 

7.1 

W  1 

*  6 

.  6 

•  3 

•  0 

•  1 

.1 

2.3 

7.8 

UNU  t 

«G 

.3 

•  2 

.1 

•0 

•  D 

1.2 

s.s 

NW  1 

•  3 

.1 

•  0 

.1 

>0 

•  9 

s.e 

NNU  f 

1 

.5 

•  5 

.1 

.0 

1.1 

■•.2 

VARIABLE  \ 

CALM  1 

^////// /////// //////////////////////////////////////////////////////////////////////////  7.9 

////// 

TOTALS  1 

1 

30.0 

31  .6 

11.5 

1*3 

.7 

•  2 

•  X 

100.0 

8.5 

total  number  OF  OBSERVATIONS!  TARO 


global  clihatology  branch 
US AFCTAC 

AIR  yCATneR  scrvicc/hac 


PCRCCmTAGC  FRCOueitCV  OF  OCCURRENCE  OF  SURFACE  tfiMO  OtRCCTlON  VERSUS  VINq  SPEED 

FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


r 


STATION  NUMBER 

:  912180 

STATION 

NAME: 

ANDERSEN 

AFB  GUAM 

PERIOD  OF  RECORD:  78-B7 

month:  NOV  HOURSaSTU  0000-0200 

1 

DIRECTION  1 
IOEGREeSI  I 

1-3 

9-6 

7-10 

11-16 

ylNO  SPEED  IN  KNOTS 

17-21  22«2T  28-33  39-90 

91-97  96-55 

6E  56  total 

% 

mean 

Wind 

N  1 

.8 

.7 

•  1 

1.6 

7.2 

NNC  1 

«1 

•  9 

.2 

•  9 

1.2 

T.8 

NE  1 

.9 

1.3 

S.3 

1.7 

•I 

8.9 

8.5 

ENE  1 

2.1 

6.7 

19*0 

B.B 

*1  *1  *1 

31.9 

8.7 

e  1 

2.1 

8.1 

IS. 3 

9*1 

.3  .1  .1 

30.9 

8.0 

ESE  1 

.« 

2*3 

9  .2 

1.3 

B.7 

T,5 

SE  I 

*7 

1.9 

1.8 

1*1 

*1 

5.1 

7.8 

SSE  1 

«  9 

1*3 

*  6 

•  1 

2.9 

9,9 

S  1 

•  1 

•  3 

*1 

*2 

•  1 

*9 

9.0 

SSN  1 

•  1 

•  1 

*2 

•  2 

.7 

1*.5 

Stf  1 

.  1 

•  2 

*1 

•  3 

*1  *1 

1*0 

1  1.0 

NSW  1 

1 

•  1 

.1 

•  2 

•  9 

lo.s 

W  1 

•  2 

*2 

*9 

5.3 

VNW  t 

42 

*2 

•  9 

5.0 

NV  1 

•  1 

•  1 

10.0 

NNH  1 

1 

*2 

.2 

.9 

11.8 

variable  I 

CALM  r 

^/// /////////// Z////////////////// //////////////// ////////////////////////////F/////////  5.3 

////// 

TOTALS  1 

1 

1.2 

22.3 

99.2 

19.1 

1.0  *6  .2 

, 

100.0 

7.9 

total  number  of  OBSERVATIONS 


900 


global  CLINAT0L06V  BRAnCH 
USAFETAC 

AIR  LEATHER  SCRVICE/MAC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  SURFACE  VINO  DIRECTION  VERSUS  WiNO  SPEED 

FROH  HOURLY  OBSERVATIONS 


r 


STATION  NUNBERx  9121B0 

STATl ON 

NANE  S 

anoersen 

AFB  GUaH 

PERIOD  OF  RECORDS  78-87 

month:  NOV  HOURSasT*:  0300- 

•QSOO 

DIRECTION  1 
10E6R£ESI  I 

1-3 

9-6 

7-10 

11-16 

ylNO  SPEED  IN  KNOTS 

17-21  22-27  28-33  39-90 

91-97  98-5S  6E  S6  ToTAl 

8 

MEAN 

WIND 

N  1 

.1 

•  3 

.7 

•  3 

1.9 

7.9 

NNE  t 

•  2 

•  9 

.7 

.1 

1.9 

6.2 

NE  1 

.3 

1.7 

S.O 

3.0 

10.0 

8.9 

ENE  1 

2.1 

6  «  6 

19.3 

8.8 

31.9 

8.S 

E  1 

2.1 

9.3 

U  .8 

9*9 

.1  .1 

27.9 

7.7 

ESC  1 

l.i 

2.7 

9.2 

1.3 

.1  .2 

10.1 

7.9 

SE  1 

•  3 

1.1 

1.0 

1.2 

.  1 

3,8 

8.3 

SSE  1 

.  1 

*8 

1.3 

l.Q 

.  1 

3.3 

9.9 

S  1 

•  1 

.3 

.2 

•  2 

•  9 

7.6 

SStf  1 

i 

•  1 

.2 

.1 

•  9 

11.0 

SB  t 

.1 

•  2 

•  1 

•  1 

•2  .1  .1 

1.0 

19.1 

USB  I 

1 

•  2 

.2 

•  9 

3.8 

B  1 

•  1 

.  1 

*1 

•  1 

•  9 

6.8 

BNB  j 

«1 

.1 

1*0 

NV  1 

•  I 

.1 

.3 

•  6 

9.6 

NNV  ( 

1 

.2 

•  2 

IB.O 

variable  I 

CALN  1 

^/ //////////////////////////////////////////////// //////////////////////////////////////  6.0 

lUtti 

TOTALS  1 

23.8 

39.8 

21.2 

•B  .2  .9 

100*0 

7.8 

total  NUNSER  of  OBSERVATIONS  X 


900 


global  climatology  branch  PCRCeNTAGC  FReOlCNCV  OF  OCCURRCNCC  OF  SURFACE  HINO  DIRECTION  VERSUS  UINq  SPEED 

USAFETAC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

AIR  heather  SERVICE/HAC 


n 

r 


STATION  NUMBER:  912180 

STATION 

NAME  : 

ANOERSEN 

AFB  GUAM 

PERIOD  OF  RECORD:  78-87 

month:  NOV  HOUrSCLSTI:  0600-0800 

1 

DIRECTION  1 
lOEGREcSI  1 

1-3 

A-G 

7-10 

11-16 

ylND  SPEED 
17-21  22-27 

IN  KNOTS 

28-33  3A-A0 

A1-A7  A8-5S  GE  56  TOTAL 

X 

mean 

HIND 

N  1 

•  2 

1.0 

1  .2 

.2 

2.7 

6.9 

NNE  1 

•  A 

1  .A 

.1 

2.0 

7.8 

ME  1 

-2 

1.0 

3.6 

1.7 

.3 

6.S 

9.  A 

ENE  1 

1.9 

5.7 

12.7 

9. A 

•  2 

29.9 

8.9 

E  1 

1.* 

9.0 

16.2 

5.6 

•  1 

32.7 

7,8 

ESE  1 

1*0 

2.A 

3.2 

1.6 

8.2 

SC  1 

,3 

2.2 

2.3 

1.1 

•  3 

6.3 

8.0 

SSE  t 

.2 

•  8 

.7 

1.9 

•  1 

3.7 

10.2 

S  1 

.3 

•  6 

.1 

•  1 

1.1 

5.1 

SSU  1 

•  1 

*2 

.A 

6.6 

SU  ( 

•  1 

•  1 

•  A 

l5.  J 

WSH  1 

.  1 

*1 

•  1 

ID.D 

H  1 

•  1 

•  3 

6.0 

VNH  i 

*  1 

•  2 

s.o 

NH  1 

.3 

.  3 

12.7 

NNH  1 

1 

•  1 

.  1 

12.0 

VARIABLE  i 

CALM  1 

/////////////////////////////////////////////F/F///F//F////F///////////////////////////F  3.7 

////// 

TOTALS  1 

1 

G.3 

2S.G 

A2.6 

22.2 

1.7 

100.0 

8.0 

total  number  of  OBSERVATIONS: 


900 


GLOBAL  CLtNATOLOGY  BRANCH  PCRCCNTAGt  rOCOUCNCY  OF  OCCURRCNCC  OF  SURFACE  WIMO  DIRECTION  VERSUS  UiND  SPEED 

USAFETAC  FROH  HOURLY  OBSERVATIONS 

AIR  weather  SERVICC/NAC 


STATION  number t  912180 

STATION 

NAME  : 

ANDERSEN 

Are  GUAM 

PERIOD  OF  RECORD:  78-87 

NONTNt  NOV  NoUffSlLST*:  0^00- 

1100 

direction 

(OEGRCESI 

1-3 

9-6 

7-10 

11-16 

WIND  SPEED 
17-21  22-27 

IN  KNOTS 

28-33  39-90  91-97  98-5S  6E  S6  TOTAL 

8 

MEAN 

WIND 

N 

.2 

.7 

.9 

•  6 

2.  3 

B.O 

NNC 

•  3 

•  6 

1  .8 

.6 

3.2 

8.2 

NE 

«  6 

2.6 

2.1 

*2 

5.9 

9.8 

ENE 

.» 

2.9 

11*9 

12.2 

.7 

27.7 

10.3 

E 

1*0 

6.0 

16,9 

11.3 

•  2 

35.0 

ESC 

*? 

3.6 

9  *9 

2.2 

10.9 

8.2 

SE 

1.3 

3.3 

1.8 

•  1 

7.0 

8.7 

SSC 

•  a 

1.6 

t.o 

•  9 

3.8 

10.1 

s 

.7 

•  1 

a 

•  9 

JO. 8 

ssu 

•  2 

*2 

.9 

8.8 

sw 

•  2 

.%  .1 

•  8 

I6.b 

wsw 

•  1 

.2 

•  2 

•  6 

1  0*8 

w 

•  3 

*2 

•  6 

9.8 

VNW 

•  3 

•  3 

i*.j 

NW 

NNW 

•  ! 

.1 

6.0 

variable 

CALM 

//////////////////////////F/////////////////////FF//// //////////////////////////////////  .b 

////// 

TOTALS 

j.* 

16.3 

99.3 

32.9 

2.2  .1 

100.0 

*.8 

TOTAt  NUMBER  OF  OBSERVATIONS S  VOO 


GLOBAL  CLINAT0L06V  BRANCH 
USArCTAC 

AIR  ttfATHCR  SeRVlCE/HAC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  SURFACE  UlNO  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


r 


station  numbers  912180 

STATION 

NAME  : 

ANDERSEN 

AFB  GUAM 

PERIOD  OF  RECORD:  78-87 

month:  NOV  HOUrSCLSTI: 

1200- 

2  AGO 

OIRECTION 

IOEGRec^I 

1-3 

A -6 

7-10 

11-16 

UIND  SPEED 
17-21  22-?7 

IN  KNOTS 

28-33  SA-AO 

A1-A7  A8-55  GE  56  TOTAL 

X 

ME  An 

HIND 

N 

.7 

.8 

.6 

2. A 

2.6 

NNC 

•  2 

•  8 

2.0 

•  A 

3. A 

8.2 

NE 

•  A 

1*3 

2.2 

2.1 

•  3 

6. A 

s.s 

ENE 

.» 

2-8 

9.1 

12.6 

.A  .1 

25.6 

10. S 

E 

1.2 

5.7 

18. « 

11.0 

36.8 

9.1 

ESE 

2.9 

5.7 

1.9 

10.9 

8.1 

SC 

•  3 

l.O 

2.8 

l.A 

5.6 

9.0 

SSE 

•  1 

t.o 

2.0 

1.0 

A.  1 

8.5 

$ 

•  2 

«A 

«A 

•  1  .1 

.1 

l.A 

u.? 

ssu 

•  A 

•  1 

•  2 

.8 

12.1 

$u 

•  2 

*3 

.6 

17.2 

USM 

•  2 

.2 

16.5 

w 

•  2 

.2 

«A 

.9 

9.6 

UNW 

.1 

•  2 

.1 

•  A 

12. J 

NH 

NNU 

.2 

.2 

.A 

6.8 

variable 

CALM 

////////////////////// //////////F///////////////// ////////////////////////// //////////// 

////// 

TOTALS 

AA  .8 

32.7 

l.G  .2 

•  1 

100.0 

*.6 

total  number  of  observations 


900 


6L08AL  CLIMATOLOGY  BRANCH 
USAFCTAC 

AIR  UCATHER  SERVICE/MAC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

FROM  hourly  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER 

:  912160 

STATION 

NAME  : 

ANDERSEN 

AFB  GUAM  PERIOD  OF  RECOROt  78-67 

month:  NOV  HQURSlLSTl: 

1500- 

1700 

DIRECTION  1 
lOEGREESi  1 

1-3 

9-6 

7-10 

11-16 

UIND  SPEED  IN  KNOTS 

17-21  22-27  26-33  39-90  91-97  96-55  GE  56  TOTAL 

% 

MEAN 

UiND 

N  1 

•  1 

.« 

.2 

.  6 

1.7 

8.2 

NNE  1 

•  2 

.  1 

1.3 

•  9 

.1 

3.2 

7.7 

NE  1 

•  9 

2.3 

3.9 

2.3 

•  1 

9.1 

6.5 

EMC  1 

2.0 

3.2 

12.9 

13.1 

.3 

31.1 

9.7 

1  1 

2.1 

6«6 

17.0 

5.7 

*2 

31.6 

K.l 

ESE  1 

.2 

2.7 

9  .2 

3*6 

• 

9.3 

7.7 

SE  1 

•  t 

1.6 

2*1 

1.2 

5.2 

7.9 

SSE  1 

•  3 

.» 

•  9 

1.1 

2.8 

».2 

S  1 

•  2 

«  9 

.3 

•  2 

.2  .1 

1.6 

11.1 

SSN  1 

•  3 

«  1 

•  2 

•  1 

•  2 

1.0 

».  j 

SW  1 

•  1 

.2 

.1 

*2  .1 

•  S 

li.6 

NSW  1 

.2 

•  2 

12. S 

V  1 

.  1 

.3 

.] 

•  6 

9.9 

WNW  1 

•  1 

.1 

.2 

•  9 

lo.o 

NW  1 

NNM  1 

.9 

.3 

.8 

5.9 

variable  I 

CALM  1 

.7 

000000 

TOTALS  1 

6.7 

20.8 

93.0 

27.2 

1.2  .3  .1 

100.0 

8.6 

total  number  of  observations s 


900 


rr 


o 


global  CLIHATOLOSY  branch 
USAFCTAC 

AIR  UCATHCR  SCRVICE/HAC 


PCflCCNTACe  FRCOUCMCV  OF  OCCURReNCC  OF  SURFACE  WIND  OIRCCTION  VERSUS  WIND  SPEED 

from  hourly  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  912160  STATION  NAME:  ANDERSEN  AFB  GUAM 


PERIOD  OF  RECORD:  76*67 

month:  NOV  HQURStLSTl:  1800* 


r“ 

r 


1 

DIRECTION  1 
(DEGREeSI  t 

1-3 

9-6 

7-10 

U-16 

wind  speed  IN  KNOTS 

17-21  22-27  26-33  39-90 

91-97 

98-55 

GE  56 

total 

t 

MEAN 

WIND 

N  1 

.6 

•  9 

,6 

,1 

1.7 

9.H 

NNE  1 

.6 

•  9 

1.3 

•  3 

.1 

2.6 

T.Z 

NE  1 

1.0 

2.0 

5.2 

2.1 

10.3 

7.5 

ENE  1 

1.6 

6*1 

15.9 

9.1 

,2  ,1 

32.6 

6.8 

C  \ 

2.1 

7.» 

16.1 

9.7 

,1  ,1 

31.0 

7.9 

ESC  1 

1.3 

2,0 

2.9 

1,0 

6.8 

6.9 

SE  t 

.4 

1,3 

1  ,9 

1.3 

,1 

9,8 

8,3 

SSC  f 

,6 

•  9 

,7 

2.9 

7,9 

S  1 

.3 

*7 

•  3 

,1  ,2 

1.7 

8,5 

(■ 

SSW  1 

.1 

,2 

,1 

.9 

B.B 

SW  1 

,1 

•  3 

,1  *1 

.7 

l*.7 

f 

NSW  1 

.  1 

.1 

.2 

,  1 

.6 

6.0 

W  1 

.1 

•  2 

.3 

9.0 

WNU  1 

•  1 

.3 

•  1 

,1 

.7 

7.Z 

r 

NW  1 

f 

NNU  1 

1 

•  1 

.1 

*1 

.3 

7.7 

VARIABLE  1 

- 

CALM  1 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

3.0 

////// 

- 

TOTALS  1 

1 

8.6 

22,0 

99  .0 

20,7 

1,0  ,6 

100.0 

8.0 

TOTAL  number  OF  OBSERVATIONS: 


“rr 


GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH 
USAFCTAC 

AIR  UEATHtR  SCRVICE/HAC 


PCRCCMTAGC  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  SURFACE  UlMO  DIRECTION  VERSUS  UINO  SPEED 

FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUHBEfi 

:  912180 

STATION 

NAHE  : 

ANDERSEN 

AFB  GUAM 

PERIOD  OF  RECORD:  78-87 

month:  NOV  hoursilsti: 

2100- 

2300 

DIRECTION 

lOEGRr^S} 

1-3 

9-6 

7-10 

11-16 

wInD  SPEED 
lT-2i  22-2? 

IN  KNOTS 

2B-S3  39-90 

91-97  98-55  6E  56  TOTAL 

X 

MEAN 

WIND 

N 

•  1 

•  a 

•  1 

1.1 

8.0 

NNE 

•  3 

•  7 

.3 

•  6 

.1 

2.0 

8.6 

NC 

.j 

1.6 

9.9 

1.6 

.1 

8.9 

8.5 

ENE 

i.’ 

6«  B 

13.8 

9.2 

•  3 

32.0 

8.9 

E 

S.6 

8.1 

16.2 

6.0 

•  1  .2 

39.2 

7.9 

'■ 

esc 

2.8 

1.7 

•  t 

6*9 

«.3 

SE 

.i 

.9 

l.O 

1.3 

3.S 

8.3 

r 

SSE 

.1 

.9 

.9 

.8 

2.1 

10.8 

r 

s 

«  8 

.3 

1.2 

5.5 

SSH 

.2 

.1 

•  9 

l2.« 

Stf 

•  1 

•  2 

.2 

.9 

lO.o 

WSH 

•  1 

«  1 

.3 

7.7 

w 

.2 

.3 

u.o 

r 

WNW 

.3 

.1 

*  6 

19,9 

( 

NU 

•  1 

.  1 

7.0 

NNW 

<  1 

.1 

.2 

8.0 

r 

variable 

o 

CALM 

9.8 

////// 

0 

TOTALS 

1.1 

21*9 

92.2 

22.0 

l.I  .7 

.1 

IQQ.O 

8.1 

total  NUMBER  OF  OBSERVATIONS!  900 


6L0SAL  CLIHAIOLOQX  BRAMCH  P£RC€NrA6€  FACQUCftCy  Of  OCtUffRCMCC  OF  SURFACE  WI»AO  DIRECTION  VERSUS  UINO  SPEED 

USAFETAC  FROH  HOURLY  OBSERVATIONS 

AIR  WEATHER  SERVICE/HAC 


STATION  NUMBER 

9121B0 

station 

NAME  : 

ANDERSEN 

AFB  GUAM 

PERIOD  OF  RECORD:  78-87 

month:  NOV  hoursilst): 

ALL 

1 

DIRECTION  1 

<OCeR£tS>  1 

1-3 

1-6 

7-10 

U-16 

Ml  NO 
17-21 

SPEED 
22-2  7 

IN  KNOTS 

2B-S3  SA-AD 

A1-A7  A8-S5  GE  S6  TOTAL 

t 

mean 

WIND 

N  1 

.2 

•  6 

.7 

•  A 

.0 

1.9 

7.8 

NNE  1 

•  2 

•  6 

1.1 

•  A 

*0 

•  0 

2. A 

7.8 

NE  1 

.5 

t.s 

A  .1 

2.1 

.2 

8.2 

8.8 

ENE  1 

5«0 

12.9 

10. A 

*3 

•  0 

•  D 

30.3 

9.2 

E  1 

2.0 

T.6 

16.0 

6.6 

.2 

.1 

-0 

32. A 

9.3 

ESE  1 

.» 

2.6 

A.O 

1.6 

•  0 

>0 

9.0 

7.8 

SE  1 

.1 

l.A 

2.0 

1.3 

•  1 

S.2 

8.3 

SSE  I 

•  2 

.7 

1.1 

1.0 

•  2 

3.2 

9.3 

S  1 

.2 

•  A 

.3 

•  2 

.1 

•  1 

•0 

1.2 

9.1 

SSW  1 

.  1 

«  1 

.2 

*1 

•  1 

•  1 

.6 

9.9 

SW  1 

•  1 

•  1 

.1 

.2 

.2 

•  1 

*0 

.8 

19.3 

NSW  1 

.  1 

.  I 

.1 

.1 

.0 

•  A 

9,2 

W  1 

.  1 

.1 

.2 

.2 

.5 

e.s 

HNN  1 

«  1 

.1 

«l 

•  0 

•0 

•  A 

9.7 

NW  t 

•  0 

.0 

.1 

•  t 

10.3 

NNU  f 

1 

.0 

•  1 

•  1 

.1 

.3 

8. A 

VARIABLE  1 

CALM  1 ///////////////////////////////////////////////////////F////FF/////F//FF///////F//////// 

3.0 

////// 

TOTALS  1 

t 

6.5 

20.9 

93.1 

2A.7 

1.3 

.3 

.1 

100.0 

8.9 

total  NUMBER  OF  OBSERVATIONS:  7200 


1  * 


GtOBAU  CLIMATOLOGY  BRANCH 
USAFCTAC 

AIR  yCATHCR  SCRVICC/MAC 


PCRCENTAGe  FREQUCNCV  OF  OCCURRENCE  OF  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  HIND  SPEED 

FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


r- 

r 


■- 

STATION  NUMBER 

:  9121B0 

STATION 

NAME  : 

ANDERSEN 

AF6  GUAM 

PERIOD  OF  RECORD:  78-87 

month:  dec  HoURSfLST’: 

0000-0200 

\ 

DIRECTION  1 

lOEGRce^)  1 

1-3 

<1-6 

7-lQ 

tI-16 

UINO  SPEED  IN  KNOTS 

17-21  22-27  28-33  39-90 

91-97  98-55  GE  56  TOTAL 

X 

MEAN 

HIND 

N  t 

.  1 

•  6 

,9 

1,2 

10.8 

NNE  1 

-2 

.  3 

1  .2 

•  6 

,1 

2.6 

9.5 

NE  t 

1-7 

3,0 

1.6 

.1 

6.5 

8.8 

ENE  I 

i.’ 

5.9 

11.8 

7,0 

•  3  ,1 

26.3 

e.T 

- 

E  1 

2.1 

7.« 

20,9 

7,6 

,2 

38.9 

8.9 

ESE  t 

1.2 

3.5 

5.3 

1,8 

12.9 

7.3 

SE  t 

.s 

.9 

1.5 

1,5 

*2 

9.6 

9.9 

SSE  ( 

•  S 

•  3 

•  9 

,5 

,2 

2.0 

ft.e 

r 

S  1 

1 

,5 

•  3 

•  S 

1.9 

5.5 

SSH  1 

,3 

•  2 

•  5 

6.0 

SU  1 

•  2 

«  1 

,1 

,1 

•  $ 

B.o 

'■ 

wsH  r 

j 

•  1 

,1 

.2 

12.0 

r 

H  ( 

\ 

HNV  1 

.1 

.1 

3.0 

r 

NH  1 

.1 

.1 

.2 

10. 0 

r 

NNW  1 

1 

.1 

•  1 

1  1.0 

VARIABLE  1 

r 

1 

CALM  \ 

2.9 

////// 

r 

TOTALS  \ 

».i 

20.5 

95,9 

21,0 

1,3  .2 

100,0 

8.2 

V 

1 

total  NUMBER  OF  OBSERVATIONS: 


r.-.i 


GLOBAL  CLIHATOLOGY  BRANCH 
USAFCTAC 

AIR  WEATHER  SERVICE/HAC 


PERCENTAGE- rREOuewCV  OF  OCCURRENCE  OF  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

FROH  hourly  observations 


station  number 

:  912100 

station 

NAME  : 

ANDERSEN 

AF8  GUAM 

PERIOD  Of  RECORD:  78-87 

month:  dec  HOURSaSTI:  0300-0500 

direction  I 
(OEGREESI  f 

1-3 

A 

7-10 

11-16 

Ultfi 

17-21 

SrEEO 

22-27 

IN  KNOTS 

28-33  39-40 

41-47  48-55  6E  56  TOTAL 

t 

ME  AN 

WIND 

N  1 

•  3 

.  1 

.6 

.2 

•  1 

1.3 

8.8 

NNE  1 

.1 

.  3 

2-3 

1.1 

.1 

3.9 

9.B 

NE  1 

.** 

1.9 

2.5 

1  .6 

6.5 

8-2 

ENC  1 

1.1 

S.6 

11.8 

6.0 

.2 

24,7 

8.6 

E  1 

2.» 

7.3 

22.6 

7.9 

40.  1 

S.z 

ESE  1 

1.5 

3.S 

3.7 

1.3 

10.0 

6,9 

se  t 

•  B 

1.2 

1.3 

1.2 

*2 

4.6 

0.3 

SSE  1 

•  3 

«5 

•  9 

.1 

•  3 

2.2 

8.  J 

s  t 

.5 

•  3 

•  6 

1.5 

S.o 

ssw  t 

.  1 

*3 

.2 

•  X 

•  8 

lus 

sv  1 

•  2 

•  2 

1.5 

NSW  1 

M  1 

UNU  1 

«  1 

.  1 

9.0 

NU  1 

.3 

.3 

12.7 

NNU  1 

variable  I 

CALM  1 

////////////////////////////////////////////////////// ///////////F//////////////////////  3.9 

////// 

TOTALS  1 

0.2 

2]  .0 

96. 5 

19-5 

•  9 

.2 

100. 0 

7,9 

total  Number  of  observations:  930 


global  climatology  branch  percentagl  freouencv  of  occurrence  of  surface  hind  direction  versus  UINq  speed 

USAFETAC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

AIR  UEAIHER  SERVICE/MAC 


r 


station  NUMBER:  912180 

STATION 

NAHE  : 

ANDERSEN 

AFB  GUAM 

PERIOD  OF  RECORD:  78-87 

month:  dec  HoURSlLST>f  0600- 

0800 

DIRECTION 

(DEGRtcSl 

1-3 

9-6 

7-10 

11-16 

ulHO  SPEED 
17-21  22-2? 

TN  KNOTS 

28-33  39-90 

91-97  98-55  CE  56  TOTAL 

X 

HE  an 

wind 

N 

.  I 

•  9 

.2 

1.9 

7.8 

NNE 

.8 

.  3 

1.6 

1.2 

.2 

9.1 

■>.1 

NE 

.*• 

1.9 

2.5 

2.2 

.9 

6.9 

9,3 

ENE 

1.1 

5.9 

10.9 

6.8 

.2  .1 

29.9 

9.0 

E 

!.*• 

7.1 

20. 0 

9.9 

.2  .1 

38. 7 

8.9 

ESE 

•  3 

3.S 

9.8 

2.0 

10.8 

8.1 

SE 

.5 

1.6 

1  .2 

.6 

3,9 

7.2 

SSE 

•  2 

1.0 

1.9 

.9 

•  3  .1 

3.9 

9.9 

S 

.6 

•  9 

•  3 

.1 

l.S 

5.6 

ssy 

•  1 

•  1 

•  2 

•  9 

12.3 

su 

.  1 

.1 

2.0 

vsu 

u 

UNW 

•  1 

.  1 

3.0 

NU 

.3 

.  3 

1  3.0 

NNU 

•  1 

•  1 

9.0 

variable 

CALM 

iiinnuutitnntiininttutittiiiuttnttnttfntiitninftitnnttntttitinnnnf  3.5 

////// 

TOTALS 

S.T 

21 .0 

93.7 

29.1 

1.7  .3 

100.0 

8,5 

930 


total  number  or  observations 


6L0BAL  CLlHATOLOGV  BBAmCH 
USAFCTAC 

AIR  UCATHCR  SERVICC/HAC 


PCRCENTASe  FRCOICMCY  OF  OCCURRENCE  OF  SURFACE  UIND  DIRECTION  VERSUS  UlND  SPEED 

FRON  hourly  OBSERVATIONS 


r 


STATION  NUMBER:  912180 

STATION 

NAME  t 

ANDERSEN 

AFB  GUAM 

PERIOD  OF  RECORD:  78-87 

months  dec  HOURSILSTl:  0900- 

1100 

DIRECTION  1 
(DEGREES  1 

1-3 

7-10 

11-16 

UIND  SPEED 
17-21  22-22 

IN  KNOTS 

28-33  39-90 

91-97  98-55 

6E  56  Total 

X 

ME  AN 

WIND 

N  1 

.5 

.2 

1.1 

•  3 

1.9 

S.t 

NNE 

•  2 

•  6 

1  .6 

1.2 

.1  .1 

3.9 

9.9 

ME 

•  3 

1.2 

2.5 

2.0 

.1 

6.1 

9.3 

ENE 

.  1 

1.7 

9.9 

9.7 

.9  *1 

21.9 

10.6 

E 

•  3 

<i.» 

21.3 

13. H 

•  2 

90.2 

9.7 

ESC 

.3 

2.9 

6.1 

2.6 

•  3  *1 

12.9 

8.9 

SE 

•  3 

2.0 

2.9 

1.7 

7.0 

8.9 

SSC 

1.1 

2-0 

1.0 

.2 

9.3 

9.9 

s 

.  1 

•  6 

*2 

•  2 

1.2 

10.6 

ssw 

.1 

.2 

12.5 

SB 

•  1 

.1 

6.0 

usu 

u 

WNU 

•  1 

*2 

•  3 

17.0 

NU 

NNW 

.1 

•  1 

3.0 

variable 

t 

CALM 

ft  tt  at  f  in  1 1!  !  titi  tn  $  Hi  ttn  n  tt  t/9  n  9  m  a  9t  ttnnf  tut  t  tt  f  nn  t  nt  tuf  tm  t  tm  n  tti  ,3 

////// 

TOTALS 

!  2.0 

1 

m.’ 

98.2 

32.3 

1.9  .3 

100.0 

9.6 

total  number  of  observations 


930 


I  ♦ 


SLObAL  climatology  branch  RCPCENTAGC  FPCOICMCY  OF  OCCURRENCE  OF  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  HINq  SPEED 

USAFETAC  from  HOURLY  OBSERVATIONS 

AIR  weather  SERVICE/MAC 


STATION  NUMBER:  912180  STATION  NAME:  ANDERSEN  AFB  GUAM  PERIOD  OF  RECORD:  78-^87 


„ 

month: 

DEC  HOUrsILSTI 

:  1200- 

1900 

DIRECTION 

lOEGREcSI 

1-3 

9-6 

7-10 

11-16 

WIND 

17-21 

SPEED  IN  KNOTS 

22-27  28-33  39-90 

91-97 

98-55  6E  56 

total 

X 

mean 

wind 

N 

.8 

.9 

.S 

1.7 

8.7 

NNE 

.1 

1.0 

1.9 

.9 

3.9 

8.7 

NE 

1.0 

3.3 

2.6 

.2 

.1 

7.2 

10*2 

k 

ENE 

•  2 

1.9 

10.1 

8.0 

.5 

2D-2 

10.3 

k 

E 

•  2 

9.6 

21.1 

15.8 

•  6 

92.9 

».9 

ESC 

<  1 

2.2 

6.8 

2.0 

.2 

11.3 

8.9 

k 

SE 

l.S 

3.0 

1.2 

6.1 

8.* 

SSE 

«1 

.8 

1  .6 

1.5 

9.1 

9.7 

r 

S 

.2 

.8 

.1 

•  1 

1.2 

9.3 

ssu 

.2 

•  3 

*1 

.  6 

11«2 

r 

sw 

.1 

.1 

8.0 

r 

HSU 

w 

■  r 

WNH 

.1 

•  2 

•  1 

•  9 

17,3 

' 

NU 

•  1 

•  1 

9.0 

NNU 

•  I 

.1 

*1 

•  5 

10.7 

variable 

CALM 

•  3 

999999 

TOTALS 

1.2 

19 .0 

99.2 

32.9 

2.2 

.2 

100.0 

9.7 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS: 


9S0 


6L0BAt.  CtINATOLOeV  BRANCH 
USAFtTAC 

AIR  UCATHCR  SCRVICC/NAC 


PCRCCNTACe  fRCQUENCV  OF  OCCURRENCE  OF  SURFACE  HIND  OXRCCTION  VERSUS  UINq  SPEED 

FRON  HOURLY  OBSERVATIONS 


r 


STATION  NUMBERS  912180 

STATION 

NAME  : 

ANDERSEN 

AFB  BUaM 

PERIOD  OF  RECORD:  78*87 

months  dec  HOUrSILSTIs  1500- 

1700 

1 

DIRECTION  1 

ioegree&i  I 

1-3 

9-6 

7-lQ 

11-16 

uInO 

17-21 

SPEED 

22-27 

IN  KNOTS 

28-33  39-90 

91-97  98-55  BE  56  TOTAL 

X 

MEAN 

HIND 

N  t 

.1 

.  3 

•  9 

•  6 

1.7 

8.6 

NNE  1 

•  8 

2.3 

•a 

3.8 

8.8 

NE  1 

1.5 

9.7 

2.8 

•  9 

9.5 

9.7 

ENE  1 

•  3 

3.0 

12.6 

7.0 

.$ 

23.9 

9,6 

E  1 

1.0 

7.0 

21.8 

10.0 

.3 

90.1 

9.0 

ESC  1 

.« 

2.2 

S.l 

1.9 

9.5 

7.7 

SE  1 

.<1 

1.2 

2.5 

1.3 

.2 

5.6 

8.5 

SSE  1 

•  2 

•  5 

1.9 

l.Q 

*1 

3.2 

9.0 

S  1 

.1 

.9 

•  9 

•  2 

1.2 

7.S 

SSW  1 

.  3 

*9 

.8 

9.6 

SU  ( 

•  1 

•  1 

2.0 

NSW  ( 

1 

« 1 

.  1 

1.0 

N  1 

•  3 

•  2 

•  5 

11.2 

NNH  i 

.1 

.1 

23.0 

NW  1 

NNU  1 

1 

.  1 

.2 

.3 

10.0 

VARIABLE  1 

CALM  1. 

^///////////// ////////// 

n  i$  it  it  tn  at  t  i  iH  9t  ft  tt  f  n  ft  tt  n  t  n  t  ti  ff  t  m  t  ntf/  a  t  t9ti  n  if  r  ,  i 

//////  ! 

TOTALS  1 

17.3 

51  .2 

25.  T 

1.6 

.3 

lOQ.O 

9.0  ' 

i 


I 

( 


I 


■T- 
t  ' 


total  number  of  observations s 


950 


global  clihatologv  branch 

USAFCTAC 

AIR  WCATHeR  SCRVICC/MAC 


PCRCCNTABt  fReouCMCY  OP  OCCURRENCP  OP  SURFACt  UINO  OIRCCTION  VERSUS  WIND  SPEED 

PROH  hourly  OBSERVATIONS 


r 


STATION  NUMBER:  912180 

STATION 

NANC  : 

ANDERSEN 

AFB  OUaM 

PERIOD 

OF  RECORD:  78-87 

month: 

DEC 

HOUrSILSTI:  1800- 

2000 

1 

ylNO  SPEED 

IN  KNOTS 

DIRECTION  1 

1-3 

N-b 

7-10 

11-16 

17-21  22-?7 

28-33  3A-A0 

A1-A7 

A8-55 

6E  56  ToT»L 

mean 

lOEBRecSI  1 

% 

WIND 

N  ( 

.2 

•  2 

.A 

.3 

1.2 

e.5 

NNE  1 

.1 

.  t 

.9 

1.2 

2.  3 

10.6 

N£  1 

«2 

2.0 

A  .6 

1.5 

.3 

8.7 

8,6 

ENE  1 

i.j 

b*S 

lA  .1 

6.3 

.5  .3 

29,0 

8,9 

E  1 

2*2 

9.0 

19-7 

7.5 

•  3 

58.7 

«.s 

■' 

ESC  1 

t.o 

3.7 

3.8 

.9 

.2  .1 

9.6 

1.2 

SE  1 

«2 

1.1 

2.0 

*8 

•  1 

A. 2 

8. A 

r 

\ 

SSE  1 

1 

•  3 

•  A 

•  3 

•  5 

1.6 

8.1 

r 

S  \ 

1 

•  3 

•  6 

•  S 

1.5 

3.1 

SSV  1 

.3 

•  1 

•  3 

•  1 

.9 

5.9 

r 

t 

sw  1 

( 

USU  I 

1 

•  1 

•  1 

5.0 

H  1 

•  1  .2 

•  3 

23.7 

r 

1 

UNW  1 

r 

NU  1 

nnn  ( 

.3 

.3 

12.7 

r . 

1 

/ 

VARIABLE  1 

*■ 

CALM  1 

////////////// ///////////////////////////////////////F/////////^////////////////////////  1.6 

////// 

TOTALS  t 

1 

0*1 

23.9 

Ab.T 

19.5 

l.B  .6 

100.0 

8.3 

C 


total  number  of  observations s 


9  so 


i 


GLOBAL  CLIHATOLOGV  BRANCH 
USArCTAC 

AIR  HEATHER  SERVICE/HAC 


RERCENTAGE  FREOUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  SURFACE  HIND  DIRECTION  VERSUS  HIND  SFEEO 

FROH  HOURLY  OBSERVATIONS 


C 


i 


r' 

r 


STATION  NUMBER:  9121BO  STATION  NAME:  ANDERSEN  AFB  6UAM  PERIOD  OF  RECORD:  78-87 

month:  dec  HOURS(LsT>:  210O-2SOO 


1 

DIRECTION  1 

ioebreesi  I 

1-3 

9-6 

7-10 

11-16 

l|IND 

17-21 

SPEED  IN  KNOTS 

22-27  28-33  39-90  91-97  98-55  CC  56 

Total 

% 

MEAN 

WIND 

N  1 

•  3 

.2 

.9 

1.0 

9.9 

NNE  1 

.  3 

•  8 

•  9 

.1 

2.0 

9,8 

NE  1 

1.1 

9  .0 

l.l 

«6 

6.8 

9.7 

ENE  1 

I.** 

5.8 

19.3 

6.S 

.9 

.9 

28. 8 

8. 8 

E  1 

2.6 

9.2 

20.9 

8.0 

•  2 

90.9 

«.2 

ESE  1 

•  8 

2.8 

9.5 

1.9 

10.0 

7.6 

SE  1 

.» 

1.1 

US 

.9 

•  3 

9.6 

e.i 

SSE  1 

•  9 

.2 

.9 

•  2 

•  2 

1.5 

8.S 

S  1 

.S 

«  3 

•  s 

1.9 

5.5 

SSU  1 

.3 

•  3 

•  6 

6.0 

SW  1 

•  1 

.1 

l7.0 

MSM  t 

•  1 

•  1 

•  1 

•  3 

IS.J 

U  t 

•  1 

.1 

6.0 

UNU  \ 

NW  f 

NNN  1 

1 

.1 

*2 

•  3 

11.3 

variable  I 

CALM  1 

1.9 

////// 

TOTALS  1 

1 

T.O 

21.3 

96  .6 

20.3 

2.2 

*5 

100. 0 

8.3 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS:  930 


global  CLINAT0L06V  BRAmCH 
USAFCTAC 

AIR  yCATHCR  SCRVICE/HAC 


R£RCENTA6e  FRCQUENCY  Of  OCCURRENCE  OF  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WINq  SPEED 

FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


r 


STATION  NUMBER 

:  9121B0 

STATION 

NAME  : 

ANDERSEN 

AFB  GUAM 

PERIOD  OF  RECORD:  78-87 

month:  dec  HQURSlLSTlt  ALL 

1 

DIRECTION  1 
IOEGREeSI  I 

1-5 

A-6 

7-10 

11-16 

wind  speed  in  knots 

17-21  22-27  28-33  3A-A0 

Al-AT  A8-55  GE  56  TOTAL 

X 

MEAN 

HIND 

N  1 

.  3 

•  6 

•  A 

.0 

l.A 

8.» 

NNE  1 

•  2 

.5 

1.6 

1.0 

•  1 

.0 

3.3 

9. A 

NE  1 

•  2 

1  .s 

3.A 

1.9 

•  3 

*0 

7.3 

».2 

ENE  1 

.» 

A.  3 

11  .9 

7.2 

•  A 

.2 

2A.9 

».2 

E  1 

!•* 

T.l 

21  .0 

10.0 

•  3 

•  0 

39.  9 

«.« 

ESE  1 

.8 

3.0 

5.0 

1  .7 

.1 

.0 

10.7 

7.9 

SE  1 

*5 

1.3 

2.0 

1.1 

•  1 

5.1 

8.  A 

SSE  1 

•  3 

*  6 

1.1 

.7 

•  2 

•  0 

2.8 

9.2 

S  1 

.3 

•  3 

.6 

•  1 

•  1 

l.A 

fc.b 

SSN  1 

«1 

•  1 

.1 

•  2 

•  1 

.  6 

9.0 

SU  I 

•  1 

.0 

•  0 

•  0 

.2 

b.i 

NSW  t 

•  Q 

«0 

•  0 

*0 

.1 

JD.9 

H  t 

•  0 

*0 

*0 

•1 

•  1 

1A.8 

MNU  1 

•  0 

.0 

•  0 

•  0 

•  1 

•  0 

•  1 

l3.9 

Nir  r 

*0 

*0 

.1 

.  1 

1  1*2 

NNU  1 

1 

•  Q 

.0 

.0 

.1 

.0 

•  2 

10.1 

variable  I 

CALM  1 

^////// /////////////////////////////////////////////////////////////////// //////////////  1.8 

////// 

TOTALS  1 

1 

s.l 

19.2 

A7.2 

2A.S 

l.T 

•  3 

100.0 

».7 

total  number  OF  OBSERVATIONS:  TARO 


global  clihatologv  branch 

USAFCTAC 

AIR  UCATHCR  SCRVICE/MAC 


RCRCCNTAGC  FRCOUENCT  OF  OCCURRCNCC  OF  SURFACE  HIND  DIRECTION  VERSUS  NINq  SFEEO 

FROH  HOURLY  OBSERVATIONS 


r 


STATIOM  NUMBERS  9121B0  STATION  NAME S  ANDERSEN  AFB  GUAM  PERIOD  OF  RECORD:  TS-87 

months  All  hourSclst’:  all 


direction  I 

fOEGRecS)  1 

1-3 

A -6 

7-10 

11-16 

UlMO 

17-21 

SRCEO 

22-27 

IN  KNOTS 

28-3  3  3A-AQ  A1-A7 

A8-5S  BE  56 

Total 

8 

HE  AN 

WIND 

N  1 

•  7 

•  5 

.2 

.0 

.0 

1.7 

8.  1 

NNE  1 

.1 

•  8 

l.O 

.5 

•  0 

.0 

2.8 

7.5 

NE  t 

.0 

1.9 

3.6 

2.3 

.1 

.0 

8.6 

8,5 

ENE  1 

1.* 

A  .  8 

9.7 

5.1 

•  1 

*0 

.0  .0 

21.2 
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CElLIf4G  VERSUS  VISIBILITY  hhO  SKY  COVER  SUHHAftICS 


CEILING  VERSUS  VISIBILITY  SUHHARY: 

THIS  SUHHARY  IS  A  BIVARIATE  FREQUENCY  OISTRIBUTtON  BY  CLASSES  OF  CEILING  FRON  **0**  THROUGH  EQUAL 
TO  OR  GREATER  THAN  20,000  FEET  ANO  AS  A  SEPARATE  CLASS  "NO  CEILING**,  VERSUS  VISIBILITY  IN  I6 
CLASSES  FROH  ZERO  THROUGH  EQUAL  TO  OR  GREATER  THAN  10  HUES. 

DATA  DERIVED  FROH  HOURLY  OBSERVATIONS. 

FREQUENCY  DISTRIBUTION  PRESENTED  BY  THE  STANDARD  3'HOUR  TINE  GROUPS  BY  HONTh,  MONTHLY  ANO  ANNUALLY  (ALL  YEARS 
COHBINEDI  • 

NOTES: 


beginning  in  1966,  METAR  STATIONS  REPORTED  VISIBILITIES  TO  6  MILES  AND  GREATER  THAN 
6  MILES,  THEREFORE  THE  COLUMN  FOR  VISIBILITIES  EQUAL  TO  OR  GREATER  THAN  ID  HlLES 
APPEAR  BLANK, 

AS  A  RULE,  AIRWAYS  STATIUNS  NORMALLY  REPORT  VISIBILITIES  TO  6  HlLES  AND  7  OR  GREATER,  HOWEVER 
SOME  STATIONS  REPORT  HIGHER  VALUES,  THEREFORE,  THE  10  H ILE  VISIBILITY  COLUMN  SOMETIMES  CONTAIN 
SMALL  percentage  VALUES,  HOWCVCR,  THESE  VALUES  ARC  OF  LITTLE  MEANING  ANO  SHOULD  BE 
DISRCGAROCO, 

FOR  METAR  CIVILIAN  STATIONS  REPORTING  **CAVOK«*,  ALL  CEILINGS  ABOVE  GOOD  FEET  WERE  SUPPRESSED 
TO  SOOO  FEET,  THEREFORE,  NO  PERCENT  VALUES  APPEAR  ABOVE  5000  FEET, 


SKY  cover  summary: 

PRESENTS  PERCENTAGES  OF  SKY  COVER  IN  EITHER  lOTHS  OF  COVERAGE  OR  **A1RHAV$  CLASSIFICATIONS'*. 

DATA  SUMMARIZED  BY  THE  STANDARD  3-HOUR  TIME  GROUPS  BY  MONTH,  MONTHLY  AND  ANNUALLY  I  ALL  YEARS  COHBINEDI, 
also  presented  ARE  MEAN  SKY  COVERS, 

FOR  AIRWAY  STATIONS,  THE  CONVERSION  FROM  THE  AIRWAYS  DESIGNATIONS  TO  lOTHS  FOR  PRESENTATION  ARE: 


CLEAR 

- 

0/10 

SCATTERED 

- 

3/10 

BROKEN 

- 

9/10 

OVERCAST 

- 

10/10 

OBSCURED 

. 

to/IQ 

SKY  COVER  SUHHARY  IS  UNAVAILABLE  FOR  METAR  REPORTING  STATIONS, 


GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH 
USAFETAC 

AIR  UCATHCR  SCRVICC/HAC 


STATION  NUMBER:  912180  STATION  NAME:  ANDERSEN  AFB  GUAM  PERIOD  OF  RECORD:  78*87 

month:  jAN  HoURStLSTl:  0000*0200 


CEILING 

IN  1 

FEET  1 

GE 

10 

GE 

6 

6E 

S 

GE 

9 

GE 

3 

GE 

2  1/2 

visibility  in  STAfuTE  MILES 

GE  GE  6C  GE  GE 

2  11/211/9  1  3/9 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

5/16 

GE 

1/9 

GE 

0 

NO 

ceil  I 

66.3 

66.3 

66.3 

66*3 

66.3 

66*3 

66.3 

66.3 

66  *  3 

66.3 

66*3 

66*3 

66.3 

66*3 

66.3 

6E 

200001 

7S.S 

75. S 

75-5 

75.5 

75.5 

75. 5 

75.5 

75.5 

75.5 

75.5 

75.5 

*5.5 

75.5 

75.5 

75.5 

GE 

180001 

75*9 

75.9 

75.9 

75*9 

75.9 

75*9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75*9 

75.9 

75,9 

75.* 

GE 

IGOQOI 

7642 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76*2 

76*2 

76.2 

76*2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

GE 

1*0001 

774? 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77,7 

GE 

120QQI 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79*9 

79.9 

79  .9 

79.6 

76.6 

79*6 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

GE 

IQOOQl 

83*3 

83.3 

83*3 

83*3 

83*3 

83*3 

83*3 

83.3 

83.3 

83.3 

83*3 

83*3 

83.5 

83.3 

83. 3 

GE 

90001 

83*6 

83.6 

83.6 

83.6 

8  3.6 

83*6 

83*6 

63.6 

63*6 

83.6 

83*6 

83*6 

63*6 

83.6 

63.6 

GE 

GaOQl 

SG.A 

86.5 

86*6 

86.6 

86.6 

•  6>6 

86*6 

86*6 

86*6 

86*6 

86.6 

86*6 

86.6 

B  6  •  6 

86.6 

6E 

70001 

87«1 

87.2 

87*3 

87.3 

87*3 

87*3 

87*3 

87. J 

§7*3 

67*3 

87*3 

87*3 

67*3 

67*3 

87,3 

GE 

60001 

87*8 

87.9 

88*0 

88.0 

88.0 

88*0 

88*0 

88.0 

88*0 

88*0 

88.0 

88*0 

68*0 

86*0 

88*0 

GE 

SOOOl 

IS, a 

88«] 

88.2 

88.2 

88*2 

88.2 

88*2 

88  *2 

88*2 

88*2 

88*2 

88*2 

86*2 

88.2 

88.7 

GE 

■<5001 

89*2 

89.9 

89*5 

89.5 

89.  s 

•9«S 

89*5 

89.5 

89*5 

89*5 

89*5 

89.5 

89*5 

89*S 

69.  S 

GE 

00001 

90*8 

91.0 

91*2 

91*2 

91*2 

91*2 

*1.2 

*1.2 

92*2 

92  *2 

91*2 

91*2 

91*2 

91*2 

91.2 

GE 

3S001 

92*0 

92*2 

92*3 

92*3 

92*3 

92*3 

92*3 

92.3 

92*3 

*2.5 

*2.3 

*2.3 

92*3 

92*3 

92.3 

GE 

>0001 

93.7 

99*0 

99*1 

99*1 

99*  1 

99*1 

99*1 

99.1 

99*1 

99*1 

99*1 

99*1 

*6.1 

99*1 

99.1 

GE 

zsooi 

93*9 

99.1 

99.2 

96.2 

99*2 

99.2 

99*2 

99.2 

99.2 

99.2 

99*2 

99.2 

99*2 

99*2 

99.2 

GE 

2oool 

99*1 

99.9 

99*6 

99*6 

99.6 

99.6 

*6.6 

99  .6 

99*6 

99*6 

99*6 

99*6 

9i|*6 

99*6 

99.6 

GE 

uooi 

99*3 

99.6 

99*8 

99*8 

99.8 

99  *8 

99*8 

99*8 

99.8 

*6.8 

99*8 

99*8 

99*8 

99*8 

99.8 

GE 

isool 

99*8 

95.9 

95*8 

95*8 

95.8 

95*8 

95*8 

95.8 

95*8 

95*8 

95*8 

95*8 

’5.8 

95*8 

95*8 

GE 

12001 

96.0 

»6.5 

97.0 

97*1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

»2.1 

GE 

10001 

97.0 

97.7 

98.2 

98  .5 

98.5 

98*7 

98*9 

98.9 

98*9 

98.9 

98*9 

96*9 

98.9 

98.9 

98.9 

gf 

9001 

97.0 

97.7 

98.2 

98*5 

98*5 

98*7 

98*9 

98.9 

98*9 

98*9 

98*9 

98*9 

98*9 

98*9 

98.9 

GE 

gOO| 

97.0 

97.8 

98.3 

98.6 

98.6 

98*9 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99,1 

99.1 

*9.1 

99*1 

**.i  ' 

GE 

7001 

97.1 

98.0 

98*9 

98*8 

98*8 

99*1 

99*9 

99.9 

99.9 

99*9 

99.9 

99.9 

99*9 

99.9 

99.9 

6t 

6001 

97.1 

98.0 

98.9 

98.8 

98.8 

99*1 

99*5 

99.5 

99,5 

99.5 

99*5 

99*5 

99*5 

99*5 

99.5 

GE 

sool 

97.2 

98.1 

98.7 

99,1 

99.  1 

99.5 

99.8 

99.8 

99.8 

99*6 

99.8 

99.8 

99*8 

99*8 

99.8  i 

GE 

oool 

97.2 

98.1 

98*7 

99.1 

99.1 

99*5 

99*9 

99*6 

99.8 

99*8 

99.8 

99.8 

99*8 

99.8 

99.8 

GE 

3001 

97.2 

98.1 

98.7 

99.1 

99.1 

99*5 

99*8 

99  .8 

99.8 

99,8 

99*8 

99*8 

99*8 

99*8 

99.8  I 

GE 

2001 

97.2 

98.1 

98.7 

99.2 

99.2 

99*6 

100*0 

100.0 

100.0 

100*0 

100*0 

100*0 

IQO.O 

100*0 

100.0 

GE 

loot 

»T.2 

98.1 

98*7 

99.2 

99.2 

99*6 

100*0 

lOO'O 

100.0 

100*0 

100*0 

100.0 

lOO.O 

100.0 

100.0  , 

GE 

ol 

97.2 

98.1 

98*7 

99.2 

99.2 

99*6 

100*0 

100.0 

100.0 

100. 0 

100.0 

100*0 

100.0 

100*0 

100.0  1 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS:  927 


1 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


r- 

r 


GLOBAL  CLlnATOLOCr  BRANCH  PCRCCNTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILIIY 

USAFETAC  EROH  HOURLY  OBSERVATIONS 

AIR  weather  SERVICE/HAC 

STATION  NUMBERS  912180  STATION  NAMES  ANOERSEN  AFB  GUAM  PERIOD  OF  RECORDS  T8-8T 


MONTHS  JAN  HOURSILST).  0300-0500 


CE  1LIN6 

IN  1 

FEET  1 

GC 

10 

GE 

6 

GC 

5 

GC 

9 

GC 

3 

GC 

2  1/2 

VISIBILITY 
GC  GC 

2  1  1/2 

IN  STATUTE  HILES 

GC  GC  GC 

11/6  1  3/6 

GC 

5/8 

GC 

1/2 

be 

SFlb 

GC 

1/6 

GC 

0 

NO 

CEIL  1 

bl.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61  .3 

61.3 

61*3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

6E 

200001 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

72-7 

72.7 

72.7 

GC 

180001 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

72. T 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

GC 

160001 

ri.i 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

75.1 

73.1 

73.1 

73.1 

75-1 

73.1 

73.1 

GC 

lAOOOl 

75*0 

75.0 

75.0 

75.0 

75*0 

75.0 

75.0 

TS.O 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

TS.O 

GC 

I2000l 

76.$ 

76.8 

76.8 

76.9 

76,9 

T6.9 

76*9 

76  .9 

76.9 

76.9 

76,9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

GC 

100001 

80.e 

80.8 

80.8 

80.9 

80.9 

80.9 

80.’ 

80.9 

80.’ 

80.9 

BO.R 

60.9 

80.9 

80.9 

80.9 

GC 

90001 

Bl.A 

81.9 

81.9 

81.6 

81.6 

81*6 

81.6 

61  .6 

81,6 

61.6 

81,6 

81.6 

81*6 

81.6 

81  .6 

GL 

80001 

85,2 

8S.2 

85.2 

85.3 

85*3 

85*3 

85*3 

85.3 

85.3 

85.3 

as. 3 

85.3 

85.3 

85,3 

85.3 

GC 

TOOOl 

SG*2 

86.2 

86,2 

86.3 

<6.3 

86.3 

86*3 

66.3 

86*3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

GE 

6ooai 

87.1 

87.1 

87.1 

87.2 

8  7*2 

87.2 

87.2 

»7.2 

87*2 

87.2 

87.2 

87.2 

87,2 

87.2 

67.2 

GC 

SOOQl 

87.7 

87.7 

87.7 

87.8 

8  7.8 

87.8 

87.8 

87.8 

67.8 

87,8 

87.8 

87.8 

87.8 

B7.8 

87.8 

GC 

RSOOI 

89.3 

89.9 

89.9 

89«$ 

89*5 

89.5 

89.5 

89,5 

89.5 

89.5 

89.5 

89. 5 

89,5 

89-5 

89.5 

6C 

ROOOl 

91.9 

91.5 

»l.s 

91.6 

91.6 

91*6 

91.6 

91  .6 

91.6 

91  .6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91  *6 

GC 

3Sool 

92.7 

92*6 

92.8 

92.9 

92.9 

*2.’ 

92.9 

»r.» 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

GC 

30001 

99.3 

99.5 

99.6 

99  .7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96*7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

GE 

zsool 

9<>.3 

99.5 

99*6 

99.7 

99.7 

96.7 

96*7 

96.7 

96,7 

96*7 

96.7 

96.7 

96,7 

96.7 

96.7 

GC 

20001 

99.7 

99  ,9 

95.0 

95.1 

95.1 

95*1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

’5.1 

95.1 

95*1 

95.1 

95.1 

GC 

IBOOl 

99.7 

95.0 

9S.1 

95.5 

’5.3 

9S.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

GC 

ISQOI 

95.7 

96.2 

96.9 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

’6.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

GC 

1200| 

96.5 

97.1 

97.9 

97.5 

97.5 

97.5 

97,5 

97.5 

97.6 

97.6 

97.6 

’7.6 

97.6 

97.6 

97.6 

GC 

10001 

97,5 

98.1 

98*9 

98.5 

98.5 

98.8 

98*9 

98.9 

99.0 

99*0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

GC 

9001 

97.5 

98.1 

98.9 

98.5 

’8.5 

98.8 

98*9 

98  .9 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99,0 

99.0 

GC 

800) 

97.6 

98.2 

98.6 

98.7 

98.7 

99.0 

99.1 

99.1 

99.2 

99*2 

99.2 

99.2 

99.2 

99,2 

99.2 

GC 

7001 

97.6 

98.2 

98.6 

98.7 

98,7 

99.0 

99.1 

99.1 

99.2 

”.2 

99, ^ 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

GC 

6qoI 

97-6 

98.3 

98  *7 

98.8 

98.8 

99.1 

99.2 

99.2 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99*6 

99,6 

99.6 

GC 

SDOl 

97.7 

98.5 

98.9 

99.0 

99*0 

99.6 

99.5 

99.5 

99.6 

99,6 

99.6 

99,6 

99.6 

99.6 

99.6 

GC 

wool 

97.8 

98.6 

99.0 

99.1 

99,2 

99.6 

99.7 

99.7 

99*8 

99.8 

99.8 

99.8 

99-8 

99.6 

99.6 

Sc 

3001 

97.8 

98.6 

99.0 

99.1 

99,2 

99.6 

99.7 

99  ,7 

99.8 

99,9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

BC. 

2001 

97.8 

98.6 

99.0 

99.1 

99.2 

99.6 

99.7 

99.7 

99.6 

99.9 

99,9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GC 

loot 

97.8 

98.7 

99*1 

99.2 

99.H 

99.7 

99.8 

99.8 

99.9 

100.0 

100*0 

100. D 

lOQ.Q 

100.0 

100.0 

GC 

01 

97.8 

98.7 

99.1 

99.2 

”.A 

99,7 

99.8 

99.8 

99.9 

100.0 

100. 0 

100. 0 

100.0 

100. 0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  Of  OBSERVATIONS: 


927 


GLOBAt  CLIHATOtOGV  BRANCH 

usafctac 

AIR  UCAThCR  SCRVICe/HAC 


STATION  NUN8ER:  912180  STATION  NAhC  :  ANOCRS^N  AFB  GUAM  PERIOD  OF  RECORD:  7B‘87 

HONTH:  JAN  HOURS(LST):  ObQQ-ofiOQ 


CEILINE 

IN  1 

FEET  1 

GC 

10 

GC 

6 

GE 

5 

GE 

9 

GC 

3 

GC 

2  1/2 

VISIBILITY  IN  STATUTE  NlLfS 

GE  GE  GE  GC  GE 

2  11/2  I  1/4  1  3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GC 

5/16 

GE 

1/4 

GC 

0 

NO 

CEIL  1 

61*7 

61.7 

61  .7 

61.7 

61,7 

61.7 

61.7 

61  .7 

61.7 

61  .7 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

6E 

200001 

73.7 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73,9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

6E 

laoooi 

73.7 

73,9 

73,9 

73.9 

7  3,9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73. » 

73.9 

73.9 

73.9 

6E 

uooof 

7J.7 

75.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73,9 

73,9 

73.9 

6E 

lAOQQi 

7S.3 

75. S 

T5.5 

75.5 

75,5 

75.S 

7S.S 

75.5 

75.5 

75. S 

75.5 

75.5 

75.5 

75.5 

75.5 

GE 

120001 

77.7 

77,9 

77.9 

77.9 

7  7.9 

77,9 

T7.» 

77.9 

77,9 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

77,9 

77,9 

GE 

IQOOOl 

81.8 

8  2.0 

82,1 

82.1 

82.1 

62.1 

82,1 

62.1 

82.1 

82.1 

82.1 

82.1 

82.1 

82.1 

62.2 

GE 

9000l 

82.1 

82.3 

82,9 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82  .4 

82.4 

82,4 

82.4 

62.4 

82.14 

82. q 

82.4 

GE 

80001 

89.8 

85.0 

85.1 

85.1 

8  5.  1 

85,1 

85.1 

65.1 

8S.1 

85,1 

65,1 

85,1 

85.1 

85.1 

85.1 

GE 

70001 

8S.7 

85.9 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86,0 

86,0 

86.0 

85.0 

86.0 

86.0 

86. D 

GE 

60001 

8S.6 

86.0 

86,1 

.  86.1 

86.1 

86.1 

86,1 

86.1 

86.1 

86,1 

86.1 

86.1 

86.1 

86,1 

86.1 

GE 

SOOOI 

86.5 

86.7 

86  .  8 

66.9 

86.9 

B6.9 

86,9 

86  .9 

86,9 

86,9 

66.9 

86,9 

86.9 

86.9 

86.9 

GE 

ASOQI 

87.2 

87.6 

87.5 

87.6 

8  7.6 

87.6 

87,6 

87.6 

67,6 

87,6 

87,6 

87,6 

87.6 

87.6 

87.6 

GE 

<>0001 

89.0 

89.2 

89,9 

89,5 

89.5 

89.5 

89,5 

89.5 

69.5 

89,5 

89.5 

89.5 

B9.$ 

89.5 

89.5 

GE 

ISOOI 

90*6 

90.8 

91,0 

91,2 

91.2 

91,2 

♦l*2 

91,2 

9U2 

91  •? 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

GE 

30001 

92.8 

93.0 

93,2 

93.4 

93.6 

93.4 

93,4 

93.4 

93.4 

»3.« 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

6E 

25001 

92.8 

93.0 

93.2 

93.4 

93.4 

95.4 

93,4 

93.4 

95.4 

93,4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

GE 

20001 

93.3 

93.S 

93.7 

941,0 

94.0 

94.0 

94,0 

94,0 

94.0 

94,1 

94.1 

94.1 

94.1 

94,1 

94.1 

GE 

1800l 

93.9 

93.6 

93.9 

94,1 

94.1 

94  ^ 

94.1 

94.1 

94.1 

94,2 

94,2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

GE 

15001 

99.9 

99,7 

95.0 

95,4 

95.5 

95.5 

95,5 

95.5 

95.5 

95,6 

95,6 

95.6 

95.6 

95.6 

9&.6 

GE 

12001 

96.0 

96,3 

96.7 

97.0 

9  7.1 

97.1 

97,1 

97. 1 

97,1 

97.2 

97,2 

97.2 

77.2 

97.2 

97.2 

GE 

10001 

97.5 

97.8 

96.2 

98  «6 

98,8 

98.8 

98,8 

98.8 

98*8 

98,9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

GE 

9001 

97.5 

9T,8 

98.2 

98.7 

98,9 

98.9 

98«9 

96.9 

98.9 

99,0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

GC 

8001 

97.6 

98.9 

96.8 

99,4 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.7 

99,7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

GE 

700| 

97.6 

98,9 

98.8 

99,4 

99.6 

99.6 

99,6 

99.6 

99,6 

99,7 

99,7 

99. T 

99.7 

99.7 

99.7 

GE 

6001 

»7.6 

98.9 

98.8 

99,4 

99.6 

99.6 

99,6 

99,6 

99,6 

99,7 

99,7 

99.7 

99.7 

99,7 

99.7  i 

GC 

5001 

97.7 

98.5 

98.9 

99.5 

99.7 

99.7 

99,7 

99.7 

99.7 

99,8 

99,8 

99.8 

99. B 

99,8 

99.8 

GE 

6001 

97.7 

98.6 

99.0 

99,6 

99.8 

99.8 

99.8 

99,8 

99.6 

99.9 

99,9 

99,9 

99,9 

99.9 

99.9 

GC 

3001 

97.7 

98.6 

99.0 

99,6 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99,9 

99.9 

99.9 

99,9 

99.9 

GE 

2001 

97.7 

98.6 

99.0 

99,6 

99.6 

99.8 

99,8 

99.8 

99.8 

lOO.O 

100,0 

100.0 

100.0 

100,0 

200.0 

GE 

1001 

97.7 

98.6 

99.0 

99,6 

99.8 

99,8 

99.8 

99.8 

99.8 

100,0 

100,0 

100*0 

100.0 

100.0 

1  00 . 0  ! 

GC 

•  * 

01 

97.7 

98.6 

99.0 

99.6 

99«8 

99.8 

99.8 

99  .8 

99.8 

lOD.D 

IDO.O 

lOO'D 

100.0 

100.0 

100.0  ' 

PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
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TOTAL  NUNBER  OF  OBSERVATIONS:  927 


GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH  PCRCCNTAGC  rRCQU£NCV  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

usafetac  from  hourly  Observations 
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total  NUMBER  OF  OBSERVATIONS:  929 
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GLOBAL  CLIHATOLOGY  BRANCH 

usafetac 

AIR  HEATHER  SErVICE/HAC 
station  NUHBER:  912180  S 
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86.8 

86*8 

86*8 

86.8 

86.8 

86*8 

^6*8 

86.8 

GE 

80001 

89.0 

«9.1 

89.1 

89.1 

89*1 

89*1 

89.1 

89.1 

89.1 

69.1 

89.1 

89*1 

89*1 

89,1 

89.1 

GE 

70001 

89.8 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89*9 

89*9 

89,9 

69.9 

89.9 

89.9 

89,9 

89*9 

89.9 

89.9 

GE 

60001 

9q,4 

90.6 

90.6 

90.6 

90*6 

90*6 

90*6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

GE 

so  001 

90.8 

91.0 

91.0 

91.0 

91*0 

91*0 

91*0 

91  .0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

GE 

4saa( 

’i.i 

91.3 

9l«3 

91*3 

91*3 

91*3 

91,3 

91  ,3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91*3 

91.3 

9|  ,  t 

GE 

40001 

93.0 

93.2 

93.2 

«3.2 

’3.2 

93.2 

93,2 

93.2 

93.2 

95.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93*2 

GE 

3S00I 

99.S 

99.7 

99.7 

99*7 

96.7 

96.7 

96,7 

94  .7 

96,7 

96.7 

96.7 

96.7 

96,7 

96.7 

96.7 

GE 

30001 

95.3 

95.6 

95.6 

9S*6 

95*6 

95*6 

95*6 

95  .6 

95,6 

95*6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

GE 

25001 

95.3 

95.6 

95.6 

95.6 

95*6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95*6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95*6 

GE 

20001 

95.7 

96.0 

96.1 

96*1 

96.1 

96*1 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96*2 

96.2 

96.2 

96.2 

GE 

isool 

95.7 

96.0 

96.1 

96*1 

96*1 

96.1 

’6.2 

96  .2 

96*2 

96*2 

96.2 

96.2 

96.2 

96*2 

96.2 

GE 

15001 

96.6 

96.9 

97,0 

97.0 

97*0 

97*0 

97.1 

97,1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

9  7.1 

97.1 

97.1 

GE 

12001 

96.9 

97.2 

97,5 

97.5 

97.5 

97*5 

97*6 

97.6 

97,6 

97.6 

97.6 

97,6 

97.6 

97.6 

97.6 

GE 

lODOl 

97.6 

98.0 

98.9 

98.5 

98*5 

98*5 

98.7 

98  .7 

98.7 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.6 

98.8 

GE 

9001 

97.6 

98.0 

98.9 

98.5 

98.5 

98.5 

98,7 

98  ,7 

98.7 

98.8 

98.8 

98.8 

98.6 

98.8 

98.6 

GE 

8001 

97.6 

98.0 

98,9 

98*5 

98*5 

98,5 

98,7 

98  .7 

98.7 

98.8 

98*8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

GE 

700) 

97.6 

98.0 

98.9 

98.5 

98*5 

98*5 

98,7 

98.7 

98,7 

98.8 

98*8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

GE 

6001 

98.0 

98.3 

98.7 

98*6 

98*9 

99,0 

99,5 

99,5 

99*5 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99,6 

99.6 

GE 

5001 

98.0 

98.5 

98*9 

99.0 

99,1 

99.2 

99.7 

99  ,7 

99.7 

99.9 

99.9 

99,9 

99.9 

99.9 

99.9 

GE 

4001 

98.0 

98.5 

98.9 

99.0 

99*  1 

99*6 

99.8 

99.8 

99*8 

100.0 

xoo.o 

100.0 

100.0 

100*0 

100.0 

GE 

3001 

98.0 

98.5 

98.9 

99*0 

99.1 

99,6 

99.8 

99  .8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100. Q 

100.0 

GE 

200l 

98.0 

98.5 

98.9 

99.0 

99*1 

99,6 

99*8 

99  ,8 

99*8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100. D 

100.0 

GE 

1001 

98.0 

98.5 

98.9 

99.0 

99*1 

99,6 

99.8 

99.8 

99.8 

100*0 

lOQ.O 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

ol 

98.0 

98.5 

98.9 

99  .0 

99*  1 

99,6 

99,8 

99*8 

99*8 

100*0 

100.0 

100*0 

100*0 

100.0 

100.0 

PERCENTAGE  FREOUENCV  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


r 

r 


TATION  n*HE :  ANOERSFM  GUAM 


PERIOD  OF  RECORD:  78“87 


TOTAL  NUHBER  OF  OBSERVATIONS:  930 


■  ' 


GLOBAL  climatology  BRANCH  PERCENTAGE  FREOUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFEtAC  from  HOURLY  OBSERVATIONS 

AIR  MEAThER  SERVICE/HAC 


STATION  NUNOCR: 

912180 

STAT ION  NAHC : 

AnOCRSCN  afb 

GUAH 

PERIOD 

OF  RECORD:  78 

-8  7 

HONTH 

:  JAN 

HOURS(LST) . 

1S00.1700 

ceiling 

visibility 

IN  STATUTE  HiLES 

IN  1 

GE 

GC 

GC 

GC 

6C 

GC 

6C 

GC 

GC 

GC 

GC 

GC 

GE 

G£ 

GC 

GC 

f  tET  1 

10 

b 

5 

9 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1  /<! 

1 

3/4 

S/a 

1/2 

S/lA 

1/4 

Q 

NO 

CEIL  1 

b5«3 

65.3 

65,3 

AS. 3 

65.3 

65.3 

65.3 

65  ,3 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

65*3 

65.3 

or 

20000 1 

75,9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

GC 

IBQOOl 

76,7 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

76  ,7 

76.7 

76.7 

T6.T 

76,7 

76.  7 

76.7 

K  .7 

6£ 

160001 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

76,7 

76.7 

76.7 

76, T 

76.7 

76,7 

76.7 

Ge 

lAOOOl 

77,6 

77.6 

77.6 

77.6 

T?.  A 

77.6 

77.6 

77,6 

77.6 

77.6 

77,6 

77.6 

77.6 

77.6 

77,6 

GC 

12Q0QI 

80.5 

80,5 

80.5 

80.5 

8Q.S 

80.5 

80.5 

*0.S 

80,5 

80,5 

80.5 

80.5 

80.5 

Bq.5 

80.5 

GC 

lOQQOl 

89,8 

89.8 

89,8 

89.8 

89.8 

89.6 

8<i.8 

81  ,8 

84,8 

84.8 

84.8 

ax.B 

84,6 

84,8 

64.6 

G£ 

9000( 

BS.l 

as.i 

85,1 

8S.1 

85. 1 

8S.1 

85.1 

85.1 

BS.l 

BS.l 

85.1 

85.1 

85.1 

85,1 

85,1 

Gf! 

80Q0I 

87,7 

87.7 

87,7 

bt.t 

87.7 

87  27 

87.7 

87,7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87,7 

87.7 

Ge 

TOOOI 

88,7 

88.7 

88,7 

88.7 

88.7 

88.7 

*8.7 

88,7 

88,7 

88*7 

88,7 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

Ge 

60001 

89,5 

89. S 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89,7 

89,7 

89.7 

89. T 

89.7 

89.7 

89.7 

89,7 

89.7 

GC 

SQOOl 

90.9 

90.9 

90,6 

90*6 

90,6 

90.6 

90,6 

90.6 

90*6 

90.6 

9D.6 

90.6 

90.6 

90,6 

90,6 

GC 

ASOOI 

90.6 

90. A 

90,9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90,9 

90*9 

90.9 

90.9 

90,9 

90,9 

90.9 

90.9 

GC 

RCOOl 

92.9 

93,0 

93,3 

93.3 

93.3 

♦  3.3 

93*3 

93.3 

93.3 

93*3 

93,3 

93.3 

93.3 

93,3 

93.3 

6C 

3500) 

99.6 

99.7 

95.1 

95.1 

9S.1 

95.1 

95.1 

*5.1 

*5.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95,1 

95,1 

GC 

3Q00| 

95.7 

95.8 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96*1 

96  ,1 

96.1 

96.1 

9A.I 

9s. 1 

9A.1 

9A>1 

9b'>l 

GC 

2S00I 

95,7 

9s. 8 

96.1 

96  .1 

96.1 

96.1 

96,1 

96,1 

96.1 

96.1 

96.1 

96,1 

96.1 

96.1 

96,1 

GC 

20001 

95.9 

96.1 

96,5 

96  ,6 

9a.6 

96.6 

96.6 

96  ,6 

96*6 

96.6 

96.6 

96,6 

96,6 

96,6 

96,6 

GC 

16001 

95.9 

96.1 

96.5 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96  .6 

96.6 

96.6 

96*6 

96,6 

96,6 

96,6 

96,6 

GC 

15001 

96.2 

96.S 

96,9 

9T.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97,0 

97,0 

97. 0 

97.0 

97,0 

97.0 

97.0 

97.0 

GC 

12001 

96.7 

96.9 

97,9 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97,7 

97.7 

97.7 

97.7 

97,7 

GC 

10001 

97,3 

97,7 

98,9 

98.7 

98.7 

98.7 

98.8 

98  .8 

98.8 

98.8 

98,8 

98,8 

98.8 

98,8 

96,8 

GC 

Root 

97,3 

97.7 

96,9 

98.7 

98,7 

9B.7 

98,8 

98  .8 

98.8 

98*8 

98,8 

98.8 

98,8 

98.8 

98,8 

GC 

8001 

97.3 

97.7 

98,9 

98.8 

98.8 

98. B 

98.9 

98  ,9 

98,9 

98.9 

98.9 

98,9 

98.9 

98,9 

98,9 

GC 

Tool 

97,3 

97.7 

96.9 

98.8 

96.8 

98*8 

98,9 

98  .9 

98,9 

98.9 

98.9 

98.9 

98,9 

98,9 

98,9 

GC 

6001 

97. S 

98.0 

98.6 

99.0 

99.0 

99,2 

99,6 

99  .6 

99,4 

99,4 

99.4 

99.4 

99,4 

99,4 

99,4 

GC 

sool 

97.5 

98.0 

98,6 

99.2 

99.2 

99,5 

99.6 

99,7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

GC 

dOOl 

97.6 

98.1 

98,9 

99,9 

99.9 

99,7 

99.8 

99,9 

99.9 

99*9 

99.9 

99,9 

99,9 

99,9 

99,9 

bL 

300| 

97.6 

98.1 

98,9 

99,9 

99.9 

99.7 

99,8 

99  ,9 

99.9 

99.9 

99.9 

»9.9 

99,9 

99.9 

99,9 

GC 

Zool 

97*6 

98.1 

98.9 

99,9 

99.9 

99.7 

99,8 

99,9 

100*0 

100.0 

100,0 

100,0 

too.o 

100.0 

100.0 

GC 

tool 

97,6 

’».i 

98,9 

99.9 

99.9 

99.7 

99.8 

99  ,9 

100.0 

100*0 

100,0 

100.0 

100,0 

100.0 

100.0 

GC 

ol 

97.6 

98.1 

98.9 

99,9 

99.9 

99,7 

99.8 

99,9 

100.0 

100.0 

100,0 

100,0 

loo.o 

100.0 

100,0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 


930 


GLOSkL  CLIHAIOtOGV  BRANCH  RERCENTAGC  FREOUENcT  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

usafetac  from  hourly  observations 

air  heather  SERVICE/HAC 


STATION  NUHBER: 

912180 

station  nahe  : 

AnOEPSEN  AFB 

GUAH 

PERIOD 

OF  RECORD:  78 

-87 

HONTH: 

JAN 

NOURSaSTl  t 

1800-2 000 

CEILING 

VISIBILITY 

IN  STATUTE  HtLES 

IN  1 

CC 

GE 

GC 

GE 

GE 

GC 

GE 

GE 

GE 

GC 

GE 

GE 

GC 

GE 

GE 

GE 

FEET  \ 

10 

G 

5 

9 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

t  l/« 

1 

S/A 

S/8 

1/2 

5/l6 

1/A 

0 

HO 

CEIL  \ 

69.9 

69.9 

6R.R 

69,  % 

69.9 

69,9 

66  .9 

69.9 

6A,A 

6%. A 

6A,A 

6A.A 

6A,A 

6A.A 

GE 

2QQQOI 

79*9 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75  ,1 

75.2 

75.2 

75.2 

75. 2 

75.2 

75.2 

75.2 

GE 

IBOOOI 

7S.2 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75,3 

75.3 

75.3 

75.9 

7S.A 

75, A 

♦&.* 

75. A 

75. A 

75. A 

bE 

160001 

7S.2 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75,3 

75.9 

7S.A 

75. A 

75. A 

7S.A 

75. A 

75.4 

GE 

IVOQOI 

76.0 

76.1 

76.1 

76.1 

76*1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.2 

76,2 

76.2 

76.2 

76.2 

76,2 

76.2 

GC 

IZOOol 

78.6 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78*9 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

♦♦.0 

79.0 

79.0 

GE 

100001 

83.T 

63.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83,9 

83.9 

89.0 

8R.0 

8A.0 

8A  .0 

84.0 

8A.0 

89.0 

GC 

ROOOl 

8%«3 

89.S 

89.5 

89.5 

89.5 

89,5 

89,5 

89  »S 

89.6 

BA.6 

8A,6 

8A.6 

8A.6 

8a.6 

8A  .6 

GE 

80001 

87.8 

88.1 

88.1 

8B*1 

88.1 

88,1 

88.1 

88 ,1 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88,2 

88.2 

88.2 

GE 

70001 

88.8 

89*0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89>0 

89  .0 

89.1 

89,1 

89.1 

89.1 

89,1 

89,1 

89,1 

GE 

60001 

»Q*0 

90.2 

90.2 

80.2 

90,2 

90.2 

90.2 

’0.2 

R0.3 

90.3 

90.5 

90.3 

90.3 

90,3 

♦0.3 

GE 

soool 

90.S 

90.6 

90.8 

90.8 

9o.B 

90.8 

90.8 

90  .8 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90,9 

90.9 

90.9 

GE 

vsool 

»0.« 

9l,l 

91  «1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91  .1 

91.2 

R1.2 

♦  1.2 

91.2 

91,2 

91,2 

’1*2 

GE 

ROOOl 

92.6 

92.9 

92.9 

92,9 

92.9 

9*. 9 

92.9 

92.9 

93.0 

93.0 

♦  3.0 

93.0 

93,0 

93.0 

93,0 

GE 

ISOOl 

93.9 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

9*.  3 

9A.5 

9A.3 

9A.3 

9A,3 

9A.3 

94,3 

GE 

30001 

95.6 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.1 

96.1 

♦6.1 

96.1 

96,1 

96.1 

96.1 

GE 

ZSOOI 

95.6 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96*0 

96.0 

96  ,0 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96,1 

96.1 

96.1 

GE 

20001 

95.9 

96.3 

96.3 

96*3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.  S 

96.S 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

GC 

laool 

95.9 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96,3 

R6»3 

96.3 

96.5 

96.5 

96.5 

96.S 

96,5 

96*5 

96.5 

GE 

ISOOl 

96.3 

96.9 

97.0 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

R7.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

CC 

12001 

96.9 

97.9 

97.5 

97.6 

9  7.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97. 7 

97.7 

97.7 

♦  7.T 

’7.7 

97.7 

97.7 

GE 

IQOOl 

97.7 

»a.3 

98.9 

98.5 

98.5 

98.5 

98.6 

98.6 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

GE 

9001 

97.7 

98.3 

98.9 

98.5 

98,5 

98,$ 

98*6 

98.6 

98.7 

98.7 

90.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

GC 

8001 

98.0 

98.5 

98.6 

98.7 

98.7 

98.7 

98.8 

98,0 

98,9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98,9 

99  .0 

GC 

7001 

98.0 

98.5 

98.7 

98.8 

98,8 

98.8 

98.9 

98.9 

99,0 

99.0 

99,0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.4 

GE 

6001 

98.1 

98.7 

99.0 

99.2 

99*2 

99.9 

99.5 

99  .5 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

♦  ♦.6 

99,6 

99,7 

GE 

SOOl 

98.1 

98.7 

99,1 

99,9 

99.* 

99.5 

99.6 

99.6 

99.7 

99,7 

99.7 

99.7 

99,7 

99,T 

! 

99.8 

GE 

ROOI 

98.1 

98.7 

99.1 

99.9 

99.* 

99.5 

99,6 

99,6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99,7 

99,7 

99,8 

GC 

3001 

98.1 

98.7 

99.1 

99.5 

99.5 

99,6 

99,7 

99  ,7 

99.8 

99.8 

99.6 

99.9 

99,9 

99.9 

100,0 

GC 

2aot 

98*1 

98.7 

99.1 

99.5 

99.5 

99,6 

99,7 

99  .7 

99.8 

99,8 

99.8 

99,9 

99.9 

99.9 

100.0 

GE 

1001 

98.1 

VB.7 

RV.l 

99. S 

99.5 

99.6 

99.7 

99  ,7 

99.8 

99,8 

99.8 

99,9 

99.9 

99.9 

100.0 

GC 

ol 

98.1 

98.7 

99.1 

99,5 

99.5 

99.6 

99,7 

99.7 

99.8 

99.0 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

IQQ.O 

TOTAL  NUHBER  OF  OBSERVATIONS S 


R30 


GLOBAL  CLIHATOLOCr  BRANCH  PtRCCNTAGC  FRCOUCNcV  Or  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFEtAC  FROH  hourly  OBSERVtllONS 

AIR  NCAThER  SERVICE/HAC 


station  NUHBER:  912180  STATION  NAME:  ANDERSEN  AFB  GuAN  PERIOD  OF  RECORD;  T8-BT 


MONTH:  JAN  HOURSILST);  2100.2300 


CEILING 

IN  1 

FEET  1 

GC 

10 

GC 

6 

GC 

5 

GC 

6 

GC 

3 

GC 

2  1/2 

VISIBILITY 
GC  GC 

2  1  1/2 

IN  STATUTE  MILES 

GC  GC  GC 

11/6  1  3/6 

GE 

5/8 

GC 

1/2 

Gc 

5/16 

GC 

1/6 

GC 

0 

NO 

CEIL  1 

62.3 

62.3 

62.3 

62.3 

62.3 

62.3 

62.3 

62  .3 

62.3 

62.3 

62.3 

62.3 

62.3 

62.3 

62.3 

et 

20000 ( 

73«2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

23.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73-2 

73.2 

73.2 

73.2 

ce 

IflQOQl 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

7  3.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

23.9 

73.9 

7,9 

73.9 

73,9 

6t 

IGQOOi 

Tv. 3 

79.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76  .3 

76.3 

76.3 

76,3 

76,3 

76.3 

74.3 

24.3 

6C 

lAOOOl 

74|«9 

79.9 

76.9 

Ih.i 

76.9 

76.9 

76.9 

76  .9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76,9 

ee 

120001 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

TT.3 

T7.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

Gt 

100001 

«1«9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81  .9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

GC 

Roool 

82.S 

82. S 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

82,5 

82.5 

82*5 

82,5 

82.5 

82.5 

82.5 

GE 

80001 

86*6 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86  .8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

6E 

TOOOl 

87.7 

88,1 

88*1 

88.1 

88.1 

88.1 

88*1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

GE 

60001 

88.S 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88*8 

88.8 

88. B 

GC 

soool 

89.<l 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

GC 

ASOOl 

»0.» 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91  .1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

’l.l 

GC 

AOOOl 

Vl.S 

91.8 

91.8 

9  1.8 

VI.8 

91.8 

91.8 

91  .8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

»1.8 

91.8 

GC 

JSOOC 

92.9 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

»3.2 

»3.? 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

6E 

3QQ0I 

95.7 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96*1 

96.1 

96.1 

96.  1 

V6.1 

9s. 1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

GC 

2Soal 

»S.T 

96.1 

96.1 

96*1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96*1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

GC 

20001 

95.7 

96.1 

96,1 

96.1 

96.  1 

96.1 

96.1 

96  .1 

96*1 

96.1 

96.1 

96*1 

96.1 

96*1 

96.1 

GC 

IBool 

95.8 

96.3 

96.3 

96.5 

96.5 

96.5 

Vfc.S 

96.5 

96*5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

GC 

ISOOI 

96.0 

96.8 

96.8 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96»9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

GC 

1200) 

96.6 

97,5 

97.6 

97.8 

9  7.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

GC 

lOOOl 

97.5 

98.5 

98.6 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98  .8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

96.8 

GC 

9001 

97.5 

98.5 

98.6 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

GC 

8001 

97.7 

98.9 

99.0 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99,2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

GC 

Tool 

97.8 

99.0 

99.1 

99  .6 

99.6 

99*6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99,6 

99,6 

99.6 

GC 

6001 

97.8 

99.0 

99.1 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99  .6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99  ,6 

GC 

sool 

97.8 

99.0 

99.1 

99.6 

99.6 

99.6 

99.5 

99  .5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

GC 

4001 

98.1 

99.2 

99.6 

99.6 

99.6 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GC 

3001 

98.1 

99. « 

99.5 

99.7 

99.7 

99.9 

lOD.O 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

lOQ.O 

100.0 

100.0 

GC 

2001 

98.1 

99. * 

99.5 

99.7 

99.7 

99.9 

lOo.O 

100  >0 

100*0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

loo.o 

100.0 

GC 

1001 

98.1 

99.6 

99,5 

99.7 

99,7 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

10o>0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

lOQ.O 

GC 

ot 

98.1 

99.6 

99.5 

99,7 

99.7 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100*0 

100.0 

TOTAL  NUHBER  OF  OBSERVATIONS  I 


930 


6L0BAL  CLIMATOLOGY  BRANCH 

usafetac 

air  heather  service/hac 


percentage  freoucncv  of  occurrence  of  ceiling  versus  visibility 

FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


r~ 

r 


STATION  NUMBER:  912IBQ  STATION  NAME:  AnOERSEN  AFB  GUAM  PERIOD  OF  RECORD:  78-BT 

MONTH:  JAN  HOURStLSTI:  ALL 


CEILING 

IN  1 

FEET  1 

o 

GE 

6 

GE 

5 

GE 

9 

GE 

3 

GE 

2  1/2 

visibility  in  statute  MjLES 

GE  GE  GE  GE  GE 

211/211/9  1  3/9 

Be 

5/8 

6E 

1/2 

GE 

5/16 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO 

CEIL  1 

GA.l 

69.1 

69.1 

64.1 

69.  1 

69.1 

69.1 

69  »t 

69.1 

69.1 

64.1 

64.1 

64.1 

64*1 

64.1 

Gt 

200001 

75«a 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.2 

75.1 

75-1 

75,1 

6E 

UOOOl 

7S.A 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.5 

75.5 

75.5 

75.5 

75.5 

75.5 

75.5 

GE 

160001 

7S.S 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75  .6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

6E 

MDOOl 

7G.8 

76,9 

76,9 

76*9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

GE 

UOOOl 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79*2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

GE 

100001 

83.5 

83.5 

83.5 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

83  .6 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

63.6 

GE 

90001 

83«8 

83.9 

83.9 

89.0 

89.  0 

89.0 

89,0 

89  .0 

89.0 

89.0 

84,0 

84.0 

84.0 

84.0 

GE 

SOOOl 

»7.2 

»7.3 

87.3 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87  ,9 

87.9 

87.9 

87.4 

87.4 

87.4 

87. * 

87.6 

GE 

70001 

88*0 

88.2 

88,2 

66.2 

80.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88*3 

88.3 

88.3 

68*3 

86.3 

6E 

600ol 

88«7 

88.8 

88.9 

88.9 

88.9 

88,9 

88.9 

88*9 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89,0 

GE 

SQOOl 

89.2 

89.9 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

89,5 

89.5 

89,5 

89.5 

89.5 

89*5 

89.5 

B9.S 

GE 

IISOOI 

90,0 

90.2 

90.2 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90*3 

90,3 

’0.3 

90.3 

GE 

<10001 

91,7 

91,9 

92.0 

52.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

GE 

3S00I 

93,1 

93,3 

93.9 

93.9 

93.5 

93.5 

93.5 

93*5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

6t 

30001 

99,7 

95.0 

95.1 

95,1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.2 

»5.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

GE 

jSOOl 

99*8 

95.0 

95.1 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95  .2 

95.2 

95.2 

95*2 

»5.2 

95.2 

95.2 

95,2 

GE 

20001 

95.1 

95.4 

95.5 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95,6 

GE 

laool 

9S.1 

95.9 

95.6 

55.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95,7 

95.7 

GE 

16001 

9S,7 

96.2 

96,9 

96,5 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96,6 

96.6 

GE 

12001 

96.S 

97.0 

97,3 

97,5 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

»7.6 

97.6 

97*6 

97.6 

97,6 

97.6 

GE 

10001 

97,5 

98,0 

98.9 

98  .6 

98.7 

98.7 

98.8 

98  .8 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98,9 

98.9 

GE 

9001 

97,5 

98.0 

98,9 

98  .6 

98.7 

98.7 

98.8 

98.8 

98.9 

98.9 

96.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

GE 

eool 

97.5 

98.2 

98.6 

98.9 

98.9 

99.0 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99,1 

99.1 

GE 

7001 

97,6 

98.2 

98.6 

98.'’ 

99.0 

99.0 

99.1 

99  .1 

99.2 

99.2 

99.2 

99>2 

99,2 

99.2 

99.2 

GE 

6001 

97.7 

98.9 

98.7 

99.1 

99.1 

99.3 

99.9 

99.9 

99.9 

99.5 

99.5 

99,5 

99.5 

99.5 

99.5 

GE 

sool 

97.7 

98.5 

98.9 

99.3 

.9.3 

99.5 

99.7 

99  .7 

99,7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99,7 

99.7 

GE 

900l 

97.8 

98.5 

99.0 

99.3 

99.9 

99.6 

99.0 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99,9 

GE 

3001 

97.8 

98.5 

99.0 

99.9 

99.4 

99.6 

99*8 

99  .8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GE 

2001 

97.8 

98.5 

99.0 

99.9 

99.9 

99.6 

99.8 

99  .9 

99.9 

IDO.O 

100,0 

100. u 

100.0 

lOG.Q 

100.0 

GE 

1001 

97.8 

9g.6 

99.0 

99.9 

99.5 

99.7 

99.9 

99  .9 

99.9 

100.0 

100.0 

100*0 

100.0 

iDO.O 

100.0 

GE 

ol 

97.8 

98.6 

99.0 

99,9 

99.5 

99*7 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

IOq’O 

loo.o 

lOQ.O 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS:  7R30 


GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH  PeRCENTAGC  FReQOCNCV  Of  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFEIAC  from  HOURLY  OrScRVAIiONS 

AIR  HEATHER  sERylCC/NAC 


STATION  NUHBeB:  9121S0  STATION  NAME:  ANDERSEN  AFB  GUAM  PERIOD  OF  RECORD:  70-87 

MONTH:  FEB  HOURSILSTI:  0000-0200 


CEILING 

IR  1 

FEET  I 

GE 

10 

GE 

6 

GE 

S 

GE 

8 

6C 

3 

GE 

2  1/2 

VISIBILITY 
GE  GE 

2  1  1/2 

IN  statute  Miles 

GE  GE  GE 

1  1/8  1  3/8 

6e 

5/* 

CE 

1/2 

GE 

S/16 

CE 

1/8 

CE 

0 

NO 

CEIL  1 

57.6 

S7,8 

57.6 

57.8 

57.8 

57.8 

57.8 

57.8 

57.8 

57.6 

ST. 6 

57.6 

57,8 

57.8 

57.6 

6E 

200001 

66.8 

88,9 

88,9 

88,9 

88,9 

88,9 

88.9 

88  .9 

88.9 

88.9 

88.9 

88,9 

66.9 

68,9 

68.9 

GE 

100001 

66.8 

88,9 

88.9 

88,9 

88.9 

88.9 

88,9 

88.9 

88,9 

88.9 

68,9 

86,9 

86.9 

86.9 

88.9 

G£ 

lAoOOi 

66*9 

87,0 

87,0 

87,0 

8  7*0 

87*0 

87*0 

87  .0 

87,0 

87  .0 

87,0 

67.0 

57,0 

67.0 

87.0 

GE 

>•10001 

66.9 

*7,0 

87.0 

87  ,0 

87.0 

87*0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

67.0 

67.0 

GE 

120001 

88.9 

89,0 

89,0 

89  ,0 

6».0 

89*0 

6«.0 

89  ,0 

89.0 

89.0 

69.0 

89*0 

89.0 

69.0 

89.0 

GE 

100001 

72.9 

75.0 

73,0 

73.0 

73.0 

73.0 

73,0 

73. D 

T5.0 

73,0 

73,0 

73,0 

73.0 

73.0 

73.0 

GE 

9000l 

72.9 

73,0 

73,0 

73.0 

75.0 

73.0 

73,0 

73.0 

73.0 

73,0 

73,0 

75.0 

7  5.0 

73,0 

73.0 

GE 

0QQOI 

•>.2 

*1.5 

81,8 

81  ,8 

81,8 

81.8 

81.8 

81  ,8 

81.8 

81  ,8 

81,8 

81,8 

81.8 

«>,* 

®l  *8 

GE 

70001 

83*0 

83*1 

*5.2 

83,2 

(5.2 

•  5.2 

83*2 

83*2 

83,2 

*5.2 

83,2 

83,2 

83,2 

83*2 

83.2 

GE 

600ol 

83.3 

83,S 

83,8 

83,8 

8  3*8 

•  5.* 

*5.* 

8  3*8 

83.8 

83*8 

83,8 

83,8 

83,8 

83,8 

83.6 

GE 

SQOQI 

8S.Q 

8$, 3 

8S.S 

8S.S 

85,5 

85.5 

85.5 

85,5 

85,5 

*5.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85,5 

85*5 

GE 

<IS00( 

•i-i 

es«8 

8S,9 

85,9 

85.9 

85,9 

85.9 

85,9 

85,9 

85,9 

85,9 

85,9 

»5.» 

85.9 

85*9 

GE 

•lOOOl 

87«9 

88*8 

88, S 

88,5 

88*5 

88.5 

88,5 

88.5 

88,5 

88,5 

88,5 

88*5 

88,5 

86,5 

se  .5 

GE 

JSOOl 

90,8 

91,8 

91,7 

*1.7 

91,7 

*i.» 

91.7 

»l.T 

91,7 

91,7 

*1.7 

91,7 

91,7 

91,7 

91.7 

GE 

30001 

92,7 

93*8 

93,7 

93.7 

93.7 

93*7 

93.7 

93.7 

*5.7 

*5.7 

93,7 

93,7 

93.7 

91.7 

93.7 

GE 

2saol 

92«9 

93,8 

98,0 

98,0 

98.0 

98,0 

9*.0 

98  .0 

98.0 

98,0 

98,0 

98*0 

*•1.0 

98,0 

98 ,0 

GE 

20001 

93,0 

95.7 

»*.i 

98 ,1 

98,1 

98,1 

98,1 

98  .1 

98.1 

98,1 

98,1 

98,1 

98,1 

98,1 

98.1 

GE 

laool 

93,3 

98*0 

98*3 

98,3 

’*.5 

98.3 

98.3 

98,3 

98,3 

98,3 

98,3 

98,3 

98,3 

98,3 

98,3 

Be 

15001 

9A,2 

9$. 2 

95,8 

95,7 

95.7 

95.7 

95,7 

»5.T 

*5.7 

95,7 

95.7 

95,7 

95,7 

95,7 

95.7 

GE 

12001 

9S,2 

98,2 

98.9 

97  ,0 

97.0 

97.0 

97.0 

97  .0 

97,0 

97,0 

*7.0 

*7.0 

97,0 

97,0 

97*0 

GE 

10001 

95.5 

98,8 

97.5 

97,9 

97.9 

97,9 

97.9 

97,9 

97,9 

97.9 

97,9 

97,9 

97.9 

97.9 

97,9 

GE 

9001 

9S.8 

98,9 

97,8 

’•.1 

*».i 

»*.i 

98,1 

98,1 

98,1 

98.1 

98,1 

98.1 

98.1 

98.1 

98,1 

GE 

8001 

9S.9 

97.3 

98,3 

98,7 

98,8 

98*8 

98.8 

98  ,8 

**.( 

98*8 

98,8 

98,8 

98,8 

90,8 

98,8 

GE 

7001 

9S,9 

97-3 

98.3 

98  ,8 

98.9 

99,1 

99,2 

99  .2 

99.2 

♦*.2 

99.2 

99.2 

99,2 

99,2 

99,2 

GE 

60ol 

9*. 2 

97,8 

98.7 

99,2 

99.3 

99,8 

99,8 

99  ,8 

99,8 

99,8 

99,8 

99.8 

99,8 

99,6 

99,8 

GE 

5001 

98,3 

97,8 

98,9 

99,8 

99.5 

99,8 

99,9 

99  *9 

99.9 

99,9 

99,9 

99.9 

99.9 

99,9 

99.9 

GE 

*001 

98,3 

97.9 

99.1 

99.5 

99,8 

99,0 

>00.0 

100,0 

100,0 

100,0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

3001 

98,3 

97,9 

99.1 

99,5 

99,8 

99,8 

100.0 

100.0 

100,0 

IDD.O 

100,0 

100. 0 

100,0 

100,0 

100.0 

GE 

200l 

98,3 

97.9 

99,1 

99,5 

99,8- 

99.8 

100*0 

100.0 

100,0 

100,0 

100,0 

100. 0 

loo.o 

100,0 

100.0 

GE 

1001 

98,3 

97.9 

»».i 

*9.5 

99.8 

99  ,B 

100.0 

100.0 

>00.0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100.0 

GE 

ol 

98,3 

97.9 

99.1 

99.5 

99.8 

99  .8 

lOO.O 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100,0 

loo.o 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 


SAG 


GLOBAL  CLINATOLOGV  SBAMCH  BCRCENTAGC  FRCOUENcV  OF  OCCURReNCE  OF  CEILING  VERSUS  WlSIBILItV 

usafetac  from  hourly  observations 

AiR  heather  service/hac 


r 

I 


station  NUNBCN:  912UQ  STATION  NAME  .*  AnOENSCN  AFB  GUAM  PERIOO  OF  PCCOftO:  7S-87 


NONTHt  FEB  HOURSILST).  OSOO.OSqo 


CEILING 

IN  ( 

FEET  1 

GE 

10 

GE 

6 

GE 

5 

GE 

9 

6C 

3 

GE 

2  1/2 

VISIBILITT 
GE  GE 

2  1  1/2 

IN  STATUTE  MILES 

GE  GC  6E 

1  1/9  1  3/9 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

EE 

s/l6 

GE 

1/9 

GE 

0 

NO 

CEIL  1 

S3.S 

S3. 5 

53. S 

S3.S 

53.S 

S5,S 

53.5 

SS  .S 

53.5 

53,5 

53. S 

S3. 5 

53.5 

53.5 

53.5 

GE 

200001 

6S«6 

65.6 

65,6 

65.6 

6S.6 

GS.6 

6S.6 

6S.6 

65.6 

65 . 6 

65.6 

65.6 

65,6 

65.6 

65.6 

Gt 

itaaai 

66<0 

66.0 

66.0 

66  .0 

66*  0 

66*0 

66.0 

66  .0 

66.0 

66,0 

66.0 

66.0 

66*0 

66.0 

GE 

160001 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66,3 

66,3 

66.3 

66  .3 

66.3 

66.3 

66.5 

66.3 

66.3 

66.3 

GC 

IRQOOI 

66«A 

66*9 

66.9 

66  ,9 

66,11 

66.9 

66.9 

66,9 

66*9 

66.9 

66,9 

66.4 

66*4 

66.4 

66.4 

GE 

120001 

68*2 

68.2 

68,2 

68,2 

68*2 

68.2 

**.2 

68,2 

68.2 

68.2 

68. 2 

68.2 

68.2 

68.2 

68.2 

6C 

tooooi 

72«8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.* 

72.8 

72.* 

72,8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

GE 

90001 

T2.B 

72. B 

72.8 

72.8 

72,8 

72*8 

72.* 

72.8 

72.8 

72,8 

72.8 

72.8 

72.8 

77.8 

72.8 

GE 

soooi 

79*8 

79,9 

*0.0 

*0.0 

80.0 

80.0 

80,0 

80.0 

80.0 

*0*0 

80.0 

*0.0 

80.0 

80.0 

80.0 

GE 

Toool 

8U0 

81.1 

81.2 

81.2 

81,2 

*1.2 

«1.2 

*1.2 

81.2 

82,2 

81. 2 

81.2 

B1.2 

81.2 

81.2 

GE 

60oa( 

81.6 

81.8 

81.9 

81  *9 

*1.9 

81*9 

81.9 

81  .9 

«i.» 

81,9 

81.9 

81*9 

81.9 

81*9 

81.9 

CE 

Soooi 

82«7 

83.0 

83*2 

83.2 

83,2 

83*2 

83.2 

83.2 

83.2 

83,2 

83,2 

83.2 

«S.2 

83.2 

83.2 

GC 

RSOOI 

85b5 

*3.7 

*3.9 

83.9 

83*9 

83.9 

83.9 

83*9 

83.9 

83.9 

83,9 

63.9 

83.9 

63*9 

83.9 

GE 

ROOOl 

86*6 

87,2 

B7.S 

87*5 

*7.5 

87*5 

87*5 

87.5 

87. S 

87*5 

87.5 

87.5 

*7.5 

67.S 

87,5 

GE 

ISOOi 

88*A 

89.1 

89.9 

89.9 

89*9 

89*9 

*9.6 

89.9 

*4.6 

89.9 

89,9 

89.9 

69.9 

89.9 

89.9 

GE 

50001 

90b8 

91«S 

91.7 

91  .8 

91,8 

91*8 

91.8 

91  .8 

91.8 

91*8 

4l.* 

41.8 

9UB 

91.8 

91  .8 

GC 

2S00I 

»0.« 

41.6 

91  *8 

92.0 

92,0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92,0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

GE 

20001 

91.0 

92.0 

92.2 

92,9 

92.6 

9E*9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

4?. 6 

92.9 

92.9 

92.9 

92*9 

GE 

IBOOl 

9U1 

92.1 

92.3 

92,6 

92,6 

92*6 

92*6 

42.* 

92.6 

92.6 

92,6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

6E 

isooi 

92.9 

99.0 

99.3 

99.7 

99.7 

99*7 

99.7 

99  .7 

99,7 

46.7 

»6.T 

99.7 

99.7 

99.7 

94.7 

GE 

l200l 

95.1 

99,3 

99.8 

95.9 

95.9 

95*5 

95,5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95. 5 

45.5 

95.5 

95.5 

GC 

IDDOI 

9H.2 

95,6 

96,5 

97.3 

97,3 

97.9 

97,9 

97  .9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.4 

GE 

Root 

99.2 

95,6 

96.5 

97.3 

97,3 

97*9 

97,9 

97.9 

97.9 

97,9 

97,9 

97.9 

97.9 

97.9 

97,4 

GC 

8001 

99.2 

95.7 

96.6 

97,9 

97.9 

98*1 

98.1 

98.1 

’*.1 

98.1 

98*1 

98.1 

98.1 

96.1 

98,1 

GE 

Tool 

99.3 

95,9 

96.7 

98.0 

98,0 

98*2 

98.2 

98  .2 

98.2 

98,2 

98.2 

4*. 2 

98.2 

98.2 

98 .2 

GE 

6001 

R».R 

96.0 

96.8 

98,6 

98,6 

98*8 

98*8 

98  .8 

98.6 

96.8 

98.8 

96.8 

96.8 

98,8 

98.8 

GE 

sool 

99.6 

96,1 

96.9 

98,8 

98,8 

99*1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99,1 

GE 

ROOl 

99.8 

96,3 

97.2 

99,1 

99.1 

99*9 

99*9 

44.1, 

99, n 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99,9 

99.4 

GE 

500} 

99.8 

96,5 

97.9 

99,3 

99,9 

99.9 

99.9 

99.9 

99,9 

100,0 

100.0 

100.0 

lOQ.O 

100,0 

100.0 

GE 

2001 

Rh.B 

96. S 

97.9 

99.3 

99,9 

99*9 

99.9 

99  .9 

99,9 

100,0 

lOO.O 

100.0 

100.0 

too.o 

100,0 

GE 

1001 

99.8 

96.5 

97.9 

99.3 

99*9 

99.9 

99,9 

99  .9 

99.9 

lOO'O 

100*0 

100*0 

100,0 

100. 0 

100,0 

GE 

01 

99,8 

96,5 

97.9 

99.3 

99.9 

99*9 

99,9 

99  ,9 

99.9 

100.0 

100.0 

100,0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS:  9nh 


GLOBAL  CLIHAT0L06Y  BRANCH  PERCCNTAGE  FREOUCNCY  Of  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFErAC  FROH  HOURLY  OBSERVATIONS 

air  MEAThER  SERVICE/HAC 


STATION  NUMBER:  912183  STATION  NAME:  AnOERSEN  A^B  GuAM  PERIOO  OF  RECORD:  78-87 

MONTH:  FEB  HOURSiLSTI:  O6OO.O80Q 


CEILING 

IN  1 

FEET  i 

GC 

10 

GC 

6 

GE 

5 

GE 

9 

GE 

3 

GC 

2  1/2 

VISIBILITY 
6C  GE 

2  1  1/2 

IN  statute  miles 
GE  GE 

11/9  1 

GE 

3/9 

GE 

S/S 

Ge 

1/2 

GE 

5/16 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO 

CEIL  1 

SS.7 

55.7 

55.7 

55.7 

SS.7 

S5.7 

55.7 

S5.7 

55.7 

55*7 

SS.7 

SS.7 

SS.T 

SS.T 

55.7 

6E 

20000 i 

66.2 

66.3 

66.3 

66.3 

66*3 

66.3 

66*3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66*3 

GE 

UOOQI 

66.8 

66.9 

66.9 

66.9 

66*9 

66*9 

66*9 

66  .9 

66*9 

66  *9 

66.9 

86.7 

66.9 

66*9 

66*9 

GE 

IbOOQi 

67.1 

67.3 

67.3 

67.3 

6  7*3 

67*3 

67.3 

67  *3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

87. J 

67*3 

GE 

iioool 

67*8 

68.0 

68,0 

68.0 

6  8*0 

68*0 

68.0 

66  .0 

68*0 

68  .0 

66.0 

68.0 

68.0 

68.0 

68.0 

GE 

12000I 

69«1 

69.3 

69.3 

69.3 

69*3 

69.3 

69.3 

69*3 

69*3 

69.3 

69.3 

69.3 

69*3 

69.3 

69.3 

GE 

100001 

73.9 

73.5 

73,5 

73.5 

73.5 

73.5 

73. S 

73.5 

73.5 

7J.5 

73.5 

73.S 

73.5 

73.5 

73.5 

GE 

faool 

73.5 

73.6 

73.6 

73.6 

73*6 

73.6 

73*6 

73*6 

73*6 

73.6 

73.6 

73.6 

73.6 

7  3  *  6 

73.6 

GE 

80001 

79.8 

79,9 

79,9 

79*9 

79.9 

79.9 

79*9 

79*9 

79.9 

79.9 

79.9 

79*9 

79*9 

79,9 

79.9 

GE 

Tooal 

80.6 

80.7 

80.7 

80.7 

80.  T 

80. T 

80*7 

80*7 

80.7 

80.7 

80.7 

80.7 

80*7 

80*7 

80.7 

GE 

60001 

81.3 

81.9 

81*9 

81*9 

81*9 

81*9 

81*9 

«1.6 

81. « 

81.7 

81*9 

81.9 

81*9 

81*4 

81.4 

GE 

soool 

82.9 

82.5 

82.6 

82.5 

82*5 

82*5 

82*5 

82*5 

82*5 

82*5 

82. S 

82. S 

82.8 

82.5 

82*5 

GE 

«soa( 

82«9 

83.0 

83*0 

83*1 

8  3*1 

83*1 

83*1 

83*1 

83*  2 

83.) 

83*1 

83.1 

83*1 

83*1 

83.1 

GE 

<10001 

86.1 

86.3 

86.3 

86.9 

86.6 

86*9 

66*9 

86  *9 

86.9 

86.9 

86*4 

86.9 

86*4 

86*4 

86.4 

GC 

ISOOI 

88.9 

88.7 

88.8 

88*9 

88*9 

89*0 

87.0 

89*0 

87.0 

89*0 

89*0 

89*0 

89*0 

87.0 

89.0 

GE 

scoot 

90.$ 

90*9 

91  .0 

91*1 

91.1 

91.3 

91.3 

91  .3 

91*3 

91.3 

91.3 

71.  j 

91*3 

91*3 

91*3 

6t 

zsool 

90.8 

»i.i 

91.3 

91.5 

91*5 

91.6 

91.6 

91  .6 

91*6 

91  *6 

91.6 

91*6 

91*6 

71.8 

71.6 

GC 

20001 

R1.3 

91.7 

»1.8 

92.2 

92*2 

92*3 

92*3 

92*3 

92*3 

92*3 

92*3 

92*3 

92*3 

92*3 

92.3 

GE 

uool 

Rl«9 

91.8 

92.0 

92*3 

92.3 

92.9 

92*4 

92  .9 

92.9 

92.9 

92*4 

92*9 

92*4 

92.4 

92*4 

et 

16001 

92.9 

93.7 

99.1 

99.8 

99*8 

99*9 

99*9 

99  ,9 

94*9 

7.  .9 

99.9 

99*9 

94*9 

94.9 

94.9 

GE 

I2OOI 

93.9 

99.8 

95.3 

96*0 

96*0 

96*1 

96.1 

96.1 

96*1 

96*1 

78.1 

96*1 

76.1 

96*1 

96*1 

GE 

inoot 

99,7 

95.9 

*6.6 

97.9 

97.9 

97.5 

97.6 

97  .6 

97.6 

97.6 

97.6 

97*6 

97*6 

97.6 

97  ,6 

GC 

9001 

99.7 

95.9 

96.6 

97. 1 

97*9 

97.5 

97*6 

97.6 

97.6 

97  *6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

GE 

8001 

99.8 

96.0 

96.7 

97.5 

9  7.5 

97*6 

77.8 

»7.8 

97*8 

97*8 

97.8 

97*8 

97*8 

97.8 

97.8 

GE 

7001 

9S.0 

96.2 

96.9 

97.8 

97*8 

97.9 

98*0 

98  *0 

98.0 

78.0 

98.0 

96*0 

96.0 

98*0 

98*0 

GE 

6001 

95.2 

96.5 

97,2 

98.2 

98*2 

98,3 

98.5 

98*5 

98*5 

98*5 

98.5 

98.5 

98.S 

96.5 

98 .5 

GC 

6001 

95.3 

96.6 

9T.J 

98.3 

78.6 

98*7 

98*8 

98  .8 

98*8 

98.8 

98.8 

98*8 

98.8 

98*6 

98.8 

GE 

900l 

95*9 

96.7 

97.5 

96.6 

98*6 

98.9 

99.2 

97.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99*2 

99*2 

99,2 

99.2 

GE 

3001 

9S.S 

96.8 

97.8 

98,8 

98*8 

99.2 

99.5 

99.5 

99,6 

99.6 

99.6 

99*6 

99*6 

99*6 

99.6 

GC 

2001 

95*6 

96.9 

97.9 

98.9 

98*9 

99.3 

99.6 

99  *6 

99*8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99*9 

99.9 

GE 

1001 

95,6 

96.9 

97.9 

98*9 

98*9 

99.3 

99.6 

99  .6 

99.8 

99*8 

99.8 

100*0 

100*0 

100.0 

100.0 

GC 

01 

95.6 

96.9 

97.9 

98.9 

98,9 

99.3 

99-6 

99.6 

99*8 

99.8 

99.8 

loo.o 

100*0 

100*0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 


896 


GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH  PCRCCNTAGL  FREOUCNCY  Of  OCCURRENCE  Of  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

usrfetac  eroh  hourly  Observations 

air  heather  service/hac 


STATION  NUMBER: 

912180 

STATION  NAnE : 

anoersen  AFB 

Guam 

PERIOD 

OF  RECORD:  78 

-87 

MONTH; 

FEB 

HOURSILSTl . 

0900-1 100 

CE ILInG 

VISIBILITY 

IN  STATUTE  MILES 

IN  1 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

ge 

GE 

GE 

FEET  1 

10 

6 

5 

9 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/9 

1 

3/9 

S/8 

1/2 

5/16 

1/9 

0 

NO 

CEIL  1 

S6«6 

S6.6 

56.7 

56.7 

56.7 

$6.7 

56*7 

Sb  .7 

56,7 

56. 7 

56,7 

56.7 

56.7 

56.7 

56.7 

SE 

iOOOOl 

68*9 

68.9 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

A*.0 

69,0 

69.0 

69,0 

69.0 

69.0 

69.0 

59.0 

GE 

IsOOQl 

69«3 

69.3 

69.9 

69.9 

69.9 

69*9 

69.9 

69  .9 

69.9 

69*9 

69. A 

69.  A 

69.9 

69.9 

69.9 

GC 

uooqI 

G9.7 

69*7 

69.9 

69.9 

69*9 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

69,9 

69.9 

GE 

IHOGOI 

7Qb6 

70.6 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

7d.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

GE 

>20001 

72.2 

72.2 

72.3 

72-3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72. 3 

72.3 

72,3 

GE 

>00001 

75.8 

75.9 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76  .0 

76.0 

75.0 

7^.0 

76*0 

76.0 

76.0 

76.0 

GE 

Roool 

T6<1 

76.2 

76.9 

76.9 

76*9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76*9 

76.9 

76.9 

76.  A 

76.9 

GE 

SOOOl 

82.5 

82.6 

83.0 

83.1 

8  3.1 

83.1 

83.1 

83,1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83,1 

63.1 

GE 

TOOOl 

83.6 

83.7 

89.0 

8A.2 

89.2 

$9*2 

89.2 

89  .2 

89.2 

89  .2 

89.2 

89,2 

89.2 

89.2 

69.2 

GE 

60001 

83.7 

83.8 

89.2 

89  .3 

89,3 

B9.3 

89,3 

Sa.3 

09.3 

89.3 

89.3 

89.3 

89.3 

89.3 

89.3 

OE 

5000) 

89.9 

85.1 

85.5 

65,6 

65.6  * 

8$«6 

85. 6 

85.6 

85.6 

85.6 

BS,6 

8s. 5 

85.5 

8S-6 

85. 6 

GE 

ASOOl 

8$«0 

85.3 

8S.7 

8S.8 

85.8 

BS.e 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

8S.8 

85.8 

85,8 

85.8 

85.8 

GE 

AOOOI 

86.1 

86.9 

86.8 

86.9 

86*9 

$6.9 

86.9 

86  .9 

86.9 

86.9 

86.9 

86*9 

86.9 

86.9 

86.9 

GE 

ssool 

88.3 

86.7 

89.1 

89,2 

89.2 

**.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89*2 

89.2 

89.2 

89,2 

89.2 

89.2 

GE 

SOOOl 

90.8 

91.1 

91.6 

91.7 

91.7 

9!  .7 

91.7 

91.7 

*1.7 

’1.7 

91.7 

91*7 

91.7 

91.7 

91.7 

GE 

25001 

9Q«9 

91.3 

91.7 

91  .8 

91.8 

91  .8 

91.8 

91  ,8 

91.8 

91,8 

91.8 

91.8 

*1.8 

91.8 

91.8 

CE 

20001 

91.9 

«i.> 

92.2 

92  .9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92,9 

92.9 

92.9 

GE 

ISOOl 

91.7 

92.1 

92.6 

92.8 

92.8 

92.8 

92>8 

92.8 

92.8 

92.6 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

GE 

15001 

99.2 

99«8 

95.7 

96.0 

96.3 

96.6 

96.7 

96,7 

96*7 

96.7 

96.7 

96. T 

96.7 

96*7 

96.7 

GE 

12001 

99.8 

9S.9 

96.7 

97.0 

97.9 

97.6 

97.8 

97.9 

98.0 

98*0 

*8.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

GE 

lOOQI 

9S.G 

96.3 

97.6 

96.0 

98.3 

98.6 

98.8 

98  .9 

99,1 

99.1 

99,1 

99,1 

99.1 

99,1 

99.1 

GE 

9001 

9S.G 

96.3 

97.6 

98.0 

98.  3 

98.6 

98.8 

98.9 

99.1 

99,1 

99,1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

GE 

aooi 

9S.6 

96.3 

97.6 

98.0 

98.3 

98.6 

98.8 

98  .9 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99,2 

99.1 

GE 

7031 

96.0 

96.7 

98.0 

98.3 

98,7 

96.9 

99.2 

99,3 

99.9 

99. A 

99. A 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GE 

6001 

96>0 

96.7 

98.0 

98.5 

98.8 

99.1 

99.3 

99  .9 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99,5 

99. S 

99.5 

GE 

5001 

96.0 

96.7 

98,0 

98.5 

98.8 

99.1 

99.3 

99.9 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

6C 

AOOl 

96.0 

96.7 

98.0 

98.5 

98.8 

**.i 

99.3 

99.9 

99.5 

99.5 

99.5 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

GE 

3001 

98.0 

96.7 

98.0 

98.5 

98.8 

99.1 

99.3 

99.9 

99,5 

99.5 

99. S 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GE 

2001 

96.0 

96.7 

98.0 

98.5 

98.8 

99,1 

99.3 

99.9 

99,5 

99,5 

99.5 

99,9 

99.9 

99b9 

99.9 

GE 

1001 

*6.0 

96.7 

98  >0 

98.5 

98.8 

99.1 

99.3 

99,9 

99,5 

99,5 

99.5 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

01 

96.0 

96.7 

98.0 

98  .5 

98.8 

99.x 

»9-3 

99  .9 

99.5 

99.5 

99.5 

loo.o 

100.0 

100.0 

100. 0 

total  NUHSER  Of  OBSERVATIONS >  BAG 


GLOBkI.  CLIMkTOLOGT  BRJtNCH  PERCENTAGE  ERERUENCt  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

usafetac  froh  hourly  Observations 

AlR  HEATHER  SErVICE/HAC 


station  NUHBER:  912180  STATION  nAHE :  ANDERSEN  AFB  GUAN  PERIOD  OF  RECORD:  78*87 

NONTH:  FEB  HOURSILST):  1200-1a00 


CEILING 

JN  1 

FEET  1 

GE 

10 

GE 

6 

6£ 

5 

GE 

9 

GE 
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GE 

2  1/2 

VISIBILITY 
GE  GE 

2  1  1/2 

IN  STATUTE  HILES 

GE  GE  GE 

1  1/9  1  3/9 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

Ge 

5/15 

GE 

1/9 

GE 

D 

NO 

CEIL  1 

58*0 

58.2 

58.2 

58.2 

58*2 

58*2 

58*2 

58*2 

58*2 

58*2 

58*2 

SB.  2 

58.2 

58.2 

58. 2 

ge 

ZOODOt 

G9«^ 

69.5 

69.5 

69*5 

69*5 

69.5 

69*5 

69.5 

69*  S 

69*5 

69.5 

69.5 

69.5 

69*5 

69.5 

6E 

laQQOi 

70*1 

70*2 

70*2 

7o.2 

70.2 

70*2 

70.2 

70  .2 

70. 2 

70.? 

To. 2 

To. 2 

70*2 

70.2 

70.2 

GE 

IGOOQl 

70*6 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

7o*7 

70*7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

TO.T 

70.7 

GE 

UOOOl 

71.9 

71.5 

Tl.S 

Tl.S 

71*5 

71.5 

71*5 

71  .5 

71.5 

71*5 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

71,5 

GE 

120001 

72.9 

73.0 

73.0 

73.0 

73*0 

73.0 

7s*0 

73.0 

73.0 

73*0 

73*0 

T3.0 

73*0 

73.0 

73.0 

GE 

100001 

75*5 

75.7 

75*7 

75. S 

75.8 

7S.8 

75*8 

75*8 

75*8 

75.8 

ts.b 

75.8 

75*8 

75*8 

75. 8 

GE 

9qoO| 

76.9 

76.5 

76*5 

76*6 

76*6 

76*6 

76*6 

76*6 

76*6 

76*6 

76*6 

76.6 

76.6 

76,6 

GE 

80001 

80.9 

•  l.O 

61*0 

81*1 

8t.  t 

81.1 

81*1 

81  *1 

81*1 

82*1 

81*1 

81.1 

81,1 

81*1 

81,1 

GE 

TOOOl 

81.9 

82*0 

82*0 

82*2 

B2.2 

*2.2 

82.2 

82*2 

82*2 

82*2 

82*2 

B2.2 

82,2 

•  2.2 

82,2 

GE 

80001 

82*2 

82*3 

82*3 

82*9 

82*9 

82*6 

82*9 

82,9 

*2.* 

82*6 

82*9 

82.9 

82*9 

82*9 

62.9 

GE 

soool 

82*7 

82*9 

82*9 

83.0 

8  3.0 

83*0 

83*0 

83.0 

83.0 

83.0 

83*0 

•  5.0 

83*0 

83*0 

83*0 

GE 

OSOOI 

83«3 

Bl.S 

83*5 

83*6 

8  3*6 

83*6 

83*6 

83*6 

85*6 

83*6 

83*6 

83.6 

83.6 

83*6 

83,6 

GE 

AOOOl 

86.6 

86*8 

86*8 

86.9 

84.9 

*7.0 

87*0 

87*0 

87*0 

87*0 

87*0 

87.0 

87,0 

8T.0 

87*0 

GE 

3S00I 

88*S 

88*7 

88*7 

88*8 

88*8 

88*9 

88.9 

88*9 

88*9 

88*9 

88*9 

88*9 

68*9 

88*9 

88.9 

GE 

30001 

91*6 

91.7 

91.7 

91  *8 

91*8 

92*0 

92*0 

92.0 

92,0 

*2.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92*0 

92*0 

GE 

25001 

92.1 

92.2 

92*2 

92*3 

92*3 

92*9 

92.9 

92.9 

92,9 

92.9 

92.9 

92.9 

*2.# 

92*9 

92*9 

GE 

20001 

92*9 

92.6 

VZ.8 

92.7 

92.7 

92*8 

92.8 

92*8 

92*8 

92.8 

92*8 

92.8 

92.8 

92.8 

92*8 

GE 

18001 

92*8 

92.9 

92.9 

93*0 

»3.1 

♦3.3 

95.3 

93*3 

93*3 

93*3 

93*3 

93.3 

93.3 

*3.3 

93.3 

6e 

ISOOl 

99*9 

95.3 

95*9 

95*6 

9  5*9 

96.0 

96*0 

»B.O 

*5.0 

94.0 

96.0 

96.0 

96*0 

96.0 

96*0 

GE 

12001 

95.7 

96.2 

96*5 

96*9 

9  7.3 

97.9 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

»T.5 

97*5 

97.5 

97.5 

GE 

10001 

98. 5 

96.9 

97.3 

97.8 

98.1 

98.2 

98*3 

98.3 

98.3 

98.3 

98*3 

98.3 

98*3 

98*3 

96.3 

6E 

9001 

96*5 

97.0 

97*9 

’7.9 

98.2 

98*3 

98.5 

98*5 

98.5 

98*5 

98.5 

98.5 

98,5 

98*5 

98.5 

GE 

8001 

96*5 

97,2 

97.5 

9o*0 

98.3 

98.5 

98,7 

98,7 

*b.b 

98.9 

98.9 

98.9 

98,9 

98*9 

98.9 

GE 

7001 

96*5 

97.2 

97.5 

98*0 

98.3 

98*5 

98.7 

98*7 

98*8 

98.9 

98,9 

»B.9 

98,9 

96*9 

98.9 

GE 

800l 

96*5 

97.2 

97.5 

96*0 

98.3 

98*5 

98*7 

98*7 

98*8 

98*9 

98.9 

98.9 

98,9 

98*9 

98*9 

GE 

5001 

96.5 

97,2 

97.6 

98,1 

98*5 

98.7 

99.1 

99*1 

99.2 

99.3 

99.3 

99.3 

99*3 

99*3 

99.3 

GE 

%00l 

96.5 

97.2 

97.6 

98*1 

98.5 

98.7 

»».i 

99  ,l 

99.2 

99*3 

99.3 

99.9 

99*9 

99*9 

99*9 

GE 

3001 

96.5 

97.2 

97.6 

98*1 

98.S 

98.7 

99*2 

99.2 

99.9 

99,6 

99,6 

99.8 

99*8 

99*8 

99*8 

GE 

2ool 

96.5 

97.2 

97.6 

.  98*1 

98.5 

98.7 

99*2 

99,2 

99*5 

99.8 

99*8 

100.0 

100.0 

100*0 

100*0 

GE 

1001 

96.5 

»T.2 

97.6 

98.1 

96.5 

98.7 

99*2 

99*2 

99*5 

99*8 

99.8 

100.0 

inQ,o 

100. Q 

100*0 

GE 

01 

96.5 

97,2 

97.6 

9B  .1 

98.5 

»*.7 

99.2 

»9.2 

99.5 

99.8 

99.8 

100.0 

100*0 

100.0 

100.0 

896 


TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS: 


GLOBAL  CLIHAT0L06Y  BRANCH 
USAfCTAC 

air  ucatheR  $ervicc/hac 

STATION  NUMBER:  9l2iaQ  S 

month:  FEB  NOURSILSTI;  ISOO.ITqq 


CEILING  VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 


IN  1 

FEET  1 

GE 

10 

GE 

6 

6C 

5 

6C 

6 

GE 

3 

GE 

2  1/2 

GE 

2 

GE 

1  1/2 

GE 

1  1/6 

GE 

1 

GE 

3/6 

GE 

S/8 

GE 

1/2 

6E 

$716 

GE 

1/6 

GE 

0 

NO 

CEIL  ( 

59.3 

59.3 

59.3 

59.3 

59.3 

59.3 

S9.3 

S9.3 

59.3 

S9.3 

59,3 

S9,3 

59.5 

S9.3 

59. 3 

GE 

200Q0I 

71.7 

71.7 

71.7 

71  .7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

Tl.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

GE 

ItOQOl 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

7?.l 

T?.I 

72.1 

72.1 

6C 

16000) 

J2.« 

72.6 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

GE 

MOOOl 

7A.2 

76.2 

76.2 

75.2 

7  6.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76,2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

GE 

120001 

76.0 

76.0 

76.Q 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76n0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

GE 

lOOOOl 

TB.B 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

78  .8 

78 .8 

78.8 

78,8 

78.8 

78*6 

78.8 

78.8 

GE 

9000} 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79  .2 

79.2 

79.2 

79,2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

6E 

anooi 

03.1 

83.1 

*j.i 

83.1 

83.1 

•  5.1 

83.1 

83»1 

83.1 

63*1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

GE 

loool 

BA.A 

86.6 

86.6 

86  .6 

86.6 

85.5 

86.6 

86  .6 

86.6 

86.6 

86*6 

86.6 

86*6 

86.6 

86.6 

GE 

6000} 

8R«9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

06.9 

66  .9 

86.9 

86.9 

06.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

GE 

6000) 

bs.b 

BS.8 

8S.e 

85.9 

85.8 

BS.B 

85.8 

85*6 

8S.6 

85*8 

85.8 

85.8 

85.8 

8S.8 

85. 8 

GE 

NiOOl 

B6.1 

*6.1 

S6*l 

a6«i 

86.1 

66.1 

86.1 

66.1 

86.1 

86.1 

86. 1 

86.1 

B6.1 

86.1 

86.1 

GE 

NOOOl 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87,9 

«T.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

GE 

ISQO) 

»o*o 

90.1 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90*2 

90.? 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

GE 

1000} 

92.1 

92.2 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

’?.5 

9?.» 

92.6 

92.6 

92.6 

GE 

2500) 

92.2 

92.3 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92*6 

92.6 

92,6 

92.6 

GE 

2000) 

92.9 

92.7 

92,9 

92.9 

92.  » 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

GE 

itool 

92.8 

93.0 

93.3 

93.3 

9  3.3 

93.3 

’3.3 

95.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.5 

93.3 

GE 

1500} 

9A.  1 

96.3 

96.6 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96,7 

99.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

GE 

1200) 

•  1 

96.5 

96.7 

96.9 

97.0 

97.0 

97.0 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

GE 

1000) 

*1 

96.6 

»7.2 

92.5 

97.6 

97.6 

97.8 

96.0 

98.0 

9B.U 

96.1 

98.1 

98*1 

98.1 

98.1 

98.1 

6C 

900) 

•  1 

96.7 

97.3 

97.6 

97.8 

97.8 

97.9 

98»1 

98  .1 

9B.1 

98. 2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

Sc 

aool 

«1 

96*8 

97.6 

98.0 

98.2 

98.2 

9B.S 

98.8 

98  ,8 

98. 9 

»9.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

GE 

700) 

.  1 

96.8 

97.6 

98.0 

98.2 

98.2 

98.5 

98.8 

98  .8 

98.9 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

GE 

600} 

.  1 

96.6 

»7.6 

98.0 

98.2 

98.2 

98.5 

98.8 

98.8 

96.9 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99,1 

99.1 

GE 

500) 

•  1 

96.8 

97.6 

98.0 

96.3 

9  8.3 

98*6 

99.1 

99 .1 

99.2 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

GE 

500) 

•  1 

96.8 

97.6 

98.0 
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PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


r 


TaTIQN  NAME:  AnOERSEN  Affi  GUAM 


PERIOD  OF  RECORD:  TS-B? 


TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS:  BAG 


GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH  RCRCENTAGC  FRCQUeNcY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VZSIBILITV 

USAFEtAC  from  HOURLY  OBSERVATIONS 

AIR  heather  SERVICE/HAC 


r 

r 


STATION  NUMBER:  912100  STATION  NAME ^  AnOERSEN  AFB  GuAH  PERIOD  OF  RECORD:  7B-S7 

month:  FEB  HOURSILSTI;  I800.2ociO 
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TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS :  896 


GLOBAL  CLIHAT0L06V  BRANCH  PCRCCNTAGC  FRCOUCNCY  OF  OCCURPCnCC  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC  FROH  HOURLY  OBSERVATIONS 

AjR  heather  SERVICE/HAC 


STATION  NUMBER:  912IS0  STATION  NAME:  ANDERSEN  AFB  GUAM  PERIOD  OF  RECORD:  TB-St 

MONTH:  FEB  HOURSILST):  2100.23QO 
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TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS:  BAG 


GLOBAL  CLIHAIOLOGV  BRANCH 
USAFCtAC 

AIR  NCAThER  service/hac 


PCflCENTAGE  FREOUENCV  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  hourly  observations 


STATION  NUMBER:  912180  STATION  NAME:  ANOERSCN  AFB  GUAM  PERIOD  OF  RECORD;  78-87 

MONTH:  FEB  HOURS(LSn;  ALL 
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72.3 
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72.3 

72.3 

72.3 
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72.3 

72.3 

72.3 

72.3 
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GE 
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75.7 

75.8 

75.8 
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75.8 

75.8 
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83.1 

83,1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 
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total  number  of  observations:  930 
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87.3 

87.3 

87  .3 

87.3 

67.3 

87.3 

87.3 

87.3 

67.3 

87.3 

GE 

90001 

87.6 

87.7 

87.7 

87.7 

8  7.7 

87.7 

67.7 

87  .7 

87.7 

67.7 

87.7 

87,7 

87,7 

87.7 

87.7 

GE 

80001 

91.9 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92. D 

92. D 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

GE 

ItlQol 

R2.3 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92. M 

92. n 

GE 

60QQI 

92.S 

92,6 

’2.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92  .6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92,6 

92.6 

92.6 

GE 

soool 

92.9 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

95.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

95.0 

93.0 

93.0 

GE 

9SQ0) 

93.0 

93.1 

93.1 

93.1 

9  3.1 

93.1 

93.1 

93.1 

95.1 

’3.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

GE 

Hoaol 

93.8 

93.9 

93*9 

93.9 

9  3.9 

93.9 

93.9 

93*9 

93.9 

93.9 

93  ,9 

95.* 

93.9 

93.9 

93.9 

GE 

3S00I 

99.7 

9«.8 

99.8 

99  .8 

99.8 

99.8 

99.8 

99  .8 

99.8 

99.6 

99.6 

99.8 

99.8 

99.8 

94.6 

CE 

5000) 

96.3 

96.6 

96.6 

96.6 

’6.6 

96.6 

96.6 

96  .6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

GE 

2S00I 

96.S 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

9fc.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

GE 

20001 

96.7 

96.9 

96  «9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96  ,9 

96.9 

9. .9 

96.9 

96.9 

96.9 

GE 

IGoof 

»T.l 

97. J 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97. j 

97.3 

97.5 

97.3 

97.3 

97.3 

GE 

ISOOl 

96.0 

98,9 

98.4 

98.9 

98.9 

98*5 

98.5 

98.5 

96.5 

98.S 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

GE 

12001 

98.S 

99.1 

99.1 

99.9 

99.9 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99,5 

99.5 

99.5 

GE 

10001 

98.7 

99.9 

99.9 

99.6 

9  9.6 

99,7 

99.7 

99.7 

99.7 

99,7 

99,7 

99.7 

99.7 

99,7 

99.7 

GE 

9001 

98«7 

99.9 

99.9 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99,7 

99,7 

99.7 

99.7 

99.7 

99,7 

99.7 

99.7 

GE 

8001 

98.7 

99,9 

99.4 

99.6 

9  9.6 

99*7 

99.7 

99.7 

99,7 

99,7 

99,7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

GE 

7001 

98.7 

99.9 

99.9 

99.6 

99,6 

99,7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99,7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

ge 

6001 

98.8 

99.5 

99.5 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

GE 

SODI 

98.8 

99.5 

99.5 

99.7 

99.  7 

99.8 

99,8 

99.8 

99,8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

CE 

•lOOl 

98.8 

99.6 

99*6 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99,9 

99,9 

99.9 

99,9 

99.9 

99.9 

99,9 

99  .9 

GE 

3001 

98.8 

99.6 

99.6 

99,8 

99,8 

99.9 

99.9 

99  .9 

99.9 

99,9 

99.9 

99.9 

99.9 

99,9 

99.9 

GE 

2001 

96.8 

99.6 

99.6 

99.8 

99.8 

99,9 

99.9 

99  .9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99,9 

99.9 

GE 

1001 

98.8 

99.6 

99.6 

99.8 

9  9.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99,9 

99,9 

99,9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

GE 

01 

98.8 

99.6 

99.6 

99.8 

99.6 

99.9 

99.9 

99  .9 

99,9 

99.9 

99,9 

99.9 

99,9 

IQO.O 

1  00.0 

TOTAL  number  OF  OBSERVATIONS t 


930 


6L08AL  climatology  BRANCH  PCRCCNTAGC  FRtOUCNCV  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFCTAC  FmOH  hourly  OBSERVATIONS 

AIR  UEATHCR  SERVICE/HAC 


STATION  NUMBER:  912160  STATION  NAME :  ANOERSEN  AF6  GUAM  PERIOD  OF  RECORD:  76>B7 

month:  mar  HOUrS(LST):  ALL 


CEILING 

IN  1 

6E 

fit 

se 

GE 

GE 

GE 

visibility 
GE  GE 

IN 

STATUTE  MILES 
GE  GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEEI  1 

ID 

6 

s 

A 

3 

2  1/2 

2  1  1/2 

1 

1/A  1 

5/A 

S/B 

1/2 

S/16 

1/A 

0 

NO 

ceil  I 

•  0 

67«8 

67.8 

67.8 

67  .8 

6  7,8 

67.8 

67,8 

67.8 

67.8 

67.8 

67.8 

67.8 

67.8 

67,8 

67. 8 

GE 

200001 

.0 

76.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78  .3 

78.3 

78.3 

78,3 

78.3 

78*3 

78.3 

76.3 

GE 

IBQQOl 

•  0 

76. s 

78*5 

78.5 

78.5 

78.  S 

78.5 

78.5 

78  .5 

78.5 

78  .5 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

GE 

UQOOl 

•  0 

78.6 

78.8 

78.9 

78.9 

78*9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78,9 

78.9 

GE 

iiooal 

•  0 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79,6 

79,6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79,6 

T9. 6 

CE 

120001 

•  0 

80.9 

80*9 

80.9 

80.9 

80.  9 

80,9 

80.9 

80.9 

80. » 

80.9 

BD.9 

60.9 

80.9 

80.9 

80.9 

GE 

laoooi 

•  0 

83«8 

83.8 

83.9 

83.9 

03.9 

83,9 

85.9 

B3.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83. 9 

83,9 

83.9 

85.9 

GE 

90001 

•  0 

8A.I 

89.2 

86.2 

8A.2 

8A.2 

8A.2 

8A.2 

8A  .2 

8A.2 

8A  .2 

84.2 

84.2 

84. 2 

84.2 

84.2 

GE 

aOQQl 

•  0 

89.1 

89.2 

89.2 

89.? 

«».2 

89,3 

S9.3 

89.3 

89. 3 

89*3 

89.3 

89,3 

89.3 

89.3 

89.3 

fit 

70001 

•  0 

89.6 

89.7 

89.7 

89*7 

8  9.7 

89.7 

89.7 

89,7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

GE 

6QQQI 

•  0 

90.0 

90.1 

90.1 

90*2 

90.2 

«0.2 

90.2 

90.2 

90,2 

90,2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

GE 

50001 

.0 

9Q.6 

90.7 

90.8 

90*8 

90.8 

90. B 

90. a 

9Q  .8 

90*8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

GE 

<15001 

•  Q 

91.0 

91.1 

91.1 

•  »i.i 

91.1 

91.2 

91*2 

91  .2 

91.2 

91.2 

91.2 

91,2 

91.2 

91,2 

91.2 

GC 

90001 

•  0 

92«A 

92.5 

92.5 

92*6 

92.6 

92.6 

»2.‘ 

92.5 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

GE 

35001 

«0 

93*8 

9A.0 

9A  .0 

9A.1 

9A.1 

9A,1 

94.1 

9A  .1 

’O.i 

94.1 

9a. 1 

9<<  •  1 

94.1 

94.1 

94.x 

GE 

3000( 

•  0 

95«S 

95.7 

95*8 

9S*9 

9  5.9 

95.9 

95.9 

95  ,9 

95.9 

95.9 

95.9 

95,9 

95.9 

95.9 

95.9 

GE 

25001 

•  0 

95.6 

95.8 

95.9 

96*0 

96>0 

96.0 

96.0 

96  .0 

96.0 

96  .0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

GE 

20001 

•  Q 

9S.8 

96.0 

96*2 

96.3 

96,3 

96,3 

9G.3 

96.3 

96.3 

96.A 

9b. A 

96.4 

96.4 

96.A 

96.4 

GC 

iBOOi 

•  0 

96.0 

96.2 

96*3 

96*5 

96,5 

96.5 

96.5 

96  .5 

96.5 

96‘t 

96*6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

GE 

15001 

•  0 

96«9 

97. A 

97*6 

97.8 

9  7,8 

97.9 

97.9 

97  .9 

98. 0 

98.0 

98*0 

98.0 

98.0 

96.0 

98.0 

GE 

12001 

.0 

97.5 

98.0 

98-2 

98,5 

98.6 

9B.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98,8 

96.8 

GC 

10001 

•  0 

96.0 

98.5 

98*8 

99,1 

99,2 

99.3 

99.3 

99 .3 

99.3 

99  .4 

99.4 

99.4 

99,4 

99,4 

99.4 

GF 

900{ 

.0 

96.0 

98.6 

98.6 

99,1 

99.2 

99.3 

99.3 

99.3 

99.  A 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99,4 

99.4 

6C 

800| 

•  0 

96*1 

98.6 

98.9 

99,2 

99.3 

99.9 

99.A 

99  .A 

99.5 

99.5 

99,5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

GE 

7001 

.0 

98.1 

98.7 

99.0 

99,3 

99.A 

99.5 

99.5 

99.5 

99.6 

99.6 

99,6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

GE 

6001 

•  0 

98.2 

98.8 

99.0 

99, A 

99.A 

99.6 

99.6 

99  .6 

99.6 

99,7 

99,7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

GE 

5001 

•  0 

98.2 

98.8 

99,1 

99,5 

9  9.5 

99,7 

99.7 

99  .7 

99.8 

99,8 

99.8 

99,8 

99.8 

99.8 

99.8 

GE 

AOOl 

•  0 

98.3 

98.9 

99,2 

99,5 

99.6 

99.7 

99,8 

99  .8 

99,9 

99  ,9 

99,9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GE 

300l 

•  0 

98«3 

98*9 

99,2 

99,5 

99,6 

99.7 

99.8 

99  .8 

99.9 

99,9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GC 

2001 

•  0 

98*3 

98,9 

99,2 

99,5 

99.6 

99.6 

99.8 

99  .8 

99,9 

99,9 

99.9 

lOO.O 

100. 0 

100.0 

100.0 

GC 

loot 

.0 

98.3 

98*9 

99,2 

99.5 

99,4i 

99.8 

99,8 

99  .8 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GC 

01 

•  0 

*  «  •  • 

98*3 

98,9 

99,2 

99,5 

99.6 

99  .8 

99,8 

99  .8 

99.9 

99  .9 

99,9 

100. 0 

100. 0 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSER VAT  1 ONS :  7AH0 


global  CLIHATOLOCV  BRANCH 
USAfCTAC 

AIR  WEATHER  SERVICE/HAC 


PCRCCNTAGC  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FftOH  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUHBER:  9121BQ  STATION  NAHE :  ANOERSEN  AFB  GUaN  PERIOD  OF  RECORD:  70-67 

month:  APR  HoURS(LST>:  0000*0200 


CEILING 

IN  1 

FEET  1 

GE 

10 

GE 

6 

6E 

5 

GE 

4 

GE 

3 

GE 

2  1/2 

visibility 
6£  GE 

2  1  1/2 

IN  SUfuTC  MILES 
GE  GE 

11/4  1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

5/16 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO 

ceil  I 

71.6 

71.9 

72.0 

72  .4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

GE 

?QQOO( 

81.4 

82.1 

82.4 

82.9 

8  3.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

85.2 

83.2 

83.2 

83.2 

6E 

180001 

81.7 

82.3 

82.7 

83.1 

83.4 

83.4 

83.4 

83  .4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.14 

GE 

IbQOOl 

81.7 

82.3 

82.7 

83.1 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

63.4 

83.4 

63.4 

GE 

I'OOQl 

82.0 

82.7 

83.0 

83.4 

83.8 

as.8 

83.8 

83.8 

83.8 

63.6 

63.8 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

GE 

120001 

as.6 

86.2 

86.6 

87.0 

8  7.3 

87.3 

87*3 

87.3 

87,3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87. 3 

GE 

lOoOOl 

87*2 

88.0 

88,3 

88  .8 

89.1 

•9.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

69.1 

89.1 

89,1 

89.1 

89.1 

GE 

90001 

87.4 

88.2 

88.6 

89.0 

89.3 

89*3 

89.3 

89.3 

89.3 

89.3 

89.3 

69,3 

89.3 

89,3 

89.3 

GE 

80001 

89.8 

90.6 

90,9 

91.3 

91.7 

91*7 

91  .7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

’1.7 

91.7 

91.7 

GE 

70001 

90.9 

91.7 

92.0 

92.4 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

’2.8 

92.6 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

GE 

6000} 

91.1 

91  .9 

92.2 

92.7 

9  3.0 

93.0 

93.D 

93.0 

93.0 

93.0 

93,0 

93.0 

«3.Q 

93.0 

93,0 

GE 

SOOOI 

91.9 

92,7 

93.0 

93.4 

93.8 

93*8 

93.8 

93.8 

93.6 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

95.8 

95.8 

6C 

tsool 

92.1 

92.9 

93.2 

93.7 

4«.a 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

”.o 

94.0 

94,0 

94.0 

GE 

9000) 

93.1 

94.0 

94*4 

94  ,9 

95.2 

95*2 

’S.2 

’5.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95*2 

95.2 

95.2 

95.2 

GE 

3S00I 

94.0 

94.9 

95.3 

95.8 

96.1 

96*1 

96.1 

96.1 

96.1 

’6.J 

’6.1 

98*1 

96.1 

96.1 

96.1 

GE 

>0001 

94.6 

95.4 

95.9 

98.3 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96. 7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

’6*7 

96.7 

GE 

2500) 

94.6 

95.4 

95,9 

96.3 

96«7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

GE 

2000) 

94.7 

95.6 

96.0 

96  .4 

96.6 

96.8 

’6.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

GE 

18001 

94.6 

95.7 

96.2 

96.7 

97.0 

97.0 

97*0 

97  .0 

»I.O 

97.0 

97,0 

97.0 

9T.0 

97.0 

97.0 

GE 

ISOOl 

95.2 

96.1 

96.8 

97.3 

9  7.7 

97. T 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

92.7 

’7.7 

97.7 

97.7 

GE 

1200) 

95,9 

96.9 

97.6 

98 .1 

98.4 

90.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98,6 

98.6 

90,6 

98.6 

GE 

1000) 

96.2 

97,2 

98.0 

98.8 

99.1 

99.1 

99.1 

99 .1 

99.1 

99.1 

99.  1 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

GE 

9001 

96.2 

97,2 

96.0 

98.8 

99.1 

99.1 

99,1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

GE 

eool 

96.3 

97.3 

98.1 

98.9 

99.2 

99.2 

99.2 

99,2 

99.2 

99.2 

99,2 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

GE 

TOO) 

96.3 

97.3 

98.1 

98.9 

99.2 

99.2 

99.2 

99  .2 

99.2 

99.2 

99,2 

99.3 

99.3 

99.3 

99,3 

GE 

600) 

96.4 

97.4 

98.2 

99.0 

9  9.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.  3 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

GE 

5001 

97.0 

98.0 

98.8 

99.6 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

4001 

9T.0 

98.0 

98.8 

99.6 

9  9.9 

99.9 
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9  5.2 

9S.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

f 

GE 

30001 

99.6 

95*9 

96.0 

96*0 

96.4 

96.4 

96.4 

96  .4 

96.4 

96.4 

96.4 

96*4 

96><4 

96.4 

96.4 

GE 

2SG0I 

99*6 

95.9 

96.0 

96*0 

96.4 

96*4 

96*4 

96  .4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96,4 

c 

GE 

20001 

99.9 

95*8 

96.3 

96.3 

96.8 

96*8 

96.6 

96  .8 

96.8 

96  .8 

96.8 

96*8 

96.8 

96.8 

96.8 

GE 

18001 

99.9 

95,8 

96.3 

96.3 

96.8 

96*8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.6 

96.8 

GE 

15001 

95*7 

96*6 

97.1 

97.1 

9  7.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97,6 

97.8 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

c 

GE 

1200l 

?6.0 

97*1 

97.8 

97  .9 

96.  3 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98  .4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

GE 

10001 

96*3 

97.6 

98.2 

98.3 

98*  8 

99.0 

99.0 

99  .0 

99. D 

99,1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

( . 

GE 

’oof 

96*3 

97.6 

98.2 

98.3 

96.8 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.1 

99.  1 

99.2 

99.  2 

99.  1 

99.1 

GE 

8001 

96*7 

97.9 

98.6 

98.8 

99.2 

99.4 

99.4 

99  ,4 

99,4 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

GE 

Tool 

96*7 

97.9 

98.7 

98  .9 

99,3 

99.6 

99.6 

99  ,6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

(i, 

GE 

6001 

96.8 

98.0 

98<6 

99.0 

99.4 

99.7 

99.7 

99  .7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99,9 

6E 

soot 

96*8 

98.0 

98.8 

99,0 

99.4 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

r 

ge 

9001 

96*6 

9«.n 

98.8 

99.0 

99.4 

99.7 

99.7 

99  ,7 

99,7 

99.9 

99,9 

100.0 

100.0 

100.0 

loo.o 

GE 

Tool 

96*8 

96.0 

98.8 

99. Q 

99*4 

99.7 

99.7 

99  .7 

99.7 

99  .9 

99,9 

100.0 

lOQ.O 

^00.0 

100.0 

GE 

2001 

«6*6 

98.0 

98.8 

99.0 

99.4 

99. T 

99.7 

99.7 

99,7 

99.9 

99,9 

100.0 

100.0 

loo.o 

100.0 

c 

GE 

tool 

96.8 

98.0 

96.8 

99.0 

99.4 

99. T 

99,7 

99.7 

99.7 

99.9 

99.9 

loo.o 

100. 0 

100.0 

100.0 

r 

GE 

01 

96*8 

98.0 

98.8 

99  .0 

9  9.4 

99.7 

99,7 

99,7 

99.7 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

lOo.O 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS:  900 


GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH 
USAFEtAC 

AIR  weather  service/hac 


PERCENTAGE  FREOUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  912130  STATION  NAME:  AnOERSEN  AFB  GuAH  PERIOD  OF  RECORD:  78-87 

MONTH:  APR  HOURSCLST).  1200-1400 


CE  IlInG 

IN  1 

FEET  1 

GE 

10 

GE 

6 

GE 

5 

GE 

4 

GE 

3 

GE 

2  1/2 

VISIBILITY 
GE  GE 

2  1  1/2 

IN  STATUTE  miles 

GE  GE  GE 

11/4  1  3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

Ge 

5/16 

GE 

1/4 

6E 

0 

NO 

CEIL  1 

72.6 

72.8 

73.3 

73.7 

(4.0 

74.0 

74.0 

74  ,0 

74 . 0 

74,0 

74 .0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

ge 

200QQI 

82.7 

82.9 

83,4 

83.8 

84.  1 

84.1 

84.1 

64  .1 

84 . 1 

84 .1 

84. 1 

84 . 1 

84.1 

84.1 

84  .  1 

GE 

ISOOQl 

83.6 

8  3.8 

84.3 

84  .7 

8  5.0 

85.0 

85.0 

8S  .0 

85.0 

85.0 

8  5,0 

85.0 

85.0 

85.0 

85. C 

GE 

UOOQI 

63.6 

83.8 

84  •  3 

84  .7 

8  5.0 

85.0 

85. 0 

85  .0 

85.0 

85  .n 

85. 0 

85.0 

85.0 

85.0 

85.0 

GE 

iiaaol 

84.3 

84.6 

85.1 

85  .(« 

85.  8 

85.8 

85.8 

85  .8 

85.8 

85.8 

85.6 

85.6 

8  5.6 

65.8 

85.8 

GE 

l2DOol 

86.7 

87.0 

87.6 

87  .9 

86.2 

68^2 

88.2 

fiB*2 

88.2 

86.2 

88.2 

88.2 

86.2 

8S,2 

86.2 

GE 

IQOOQI 

88.6 

88.9 

89,4 

89.8 

9  0.  1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.  1 

90,1 

90.  1 

90.1 

90.  1 

90.1 

90.1 

GE 

90001 

88.7 

89.0 

89.6 

89  .9 

90.2 

90.2 

90.2 

90  .2 

90.2 

90.2 

90,2 

90.2 

90.2 

’0.2 

90.2 

GE 

80Q0I 

90.8 

91.1 

92.0 

42.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

GE 

70D0I 

91.9 

92.2 

92.8 

93.1 

9  3.4 

’3.1, 

93.4 

93  .4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

9  3,4 

93.4 

Of 

60001 

92.1 

92.4 

93.0 

93.3 

9  3.7 

93.7 

93.7 

9i  .7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

95,7 

QE 

sooni 

92.9 

93.2 

93  .8 

94  ,l 

94.4 

94.4 

94.4 

94  .4 

94.4 

94,4 

94 . 4 

94.4 

94,4 

94.4 

94 . 4 

GE 

45001 

92.9 

’3.2 

93.8 

94 .1 

94.4 

94.4 

94.4 

94  .4 

94  •  4 

94 .4 

94,4 

94.4 

94,4 

94.4 

94 . 4 

GE 

40001 

94.1 

94  .4 

95.0 

95.3 

’5.7 

’5.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95  .7 

95,7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

RE 

35001 

94.8 

95.2 

95.6 

96.1 

96.4 

96.4 

96.4 

96  ,4 

96*4 

96.4 

96,4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

GE 

3000) 

95.6 

96.2 

96.8 

97.1 

97.4 

97.4 

97.4 

97  .4 

97.4 

97,4 

97.4 

97,4 

97.4 

97,4 

97.4 

GE 

25001 

95,8 

96.2 

96.6 

97.1 

9  7.4 

97.4 

97.4 

97  .4 

97.4 

97,4 

97.4 

97.4 

97.4 

97,4 

97,4 

GE 

200  01 

95.8 

96.2 

96.8 

’2.1 

9  7.  »» 

97.4 

97.4 

97  .4 

97,4 

97,4 

97.4 

97,4 

97.4 

97,4 

97.4 

GE 

18001 

95.9 

96,3 

96.9 

97.2 

9  7.6 

97,6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97,6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

GE 

15001 

97.1 

97.6 

98  •  1 

96.4 

96.8 

98.8 

98.8 

98  .6 

98.8 

98  ,8 

98.8 

96.8 

98.  8 

98.8 

98.8 

GE 

12U0l 

97.4 

97.9 

98.7 

99 .0 

99.  3 

99.3 

99.3 

99.3 

99,3 

99.3 

99, 3 

99.3 

99,3 

9R,  3 

99.3 

GE 

10001 

97,4 

97.9 

98.7 

99  .0 

9  9,  3 

99.3 

99.3 

99 .3 

99.3 

99,3 

99.3 

99.3 

99,3 

99.3 

99. 3 

GE 

900l 

97,4 

97.9 

98 . 7 

99.0 

9  9.  3 

99.3 

99.3 

99.3 

99. 3 

99.3 

99.3 

9.3 

99,3 

99.3 

99 . 3 

GE 

8001 

97.4 

97,9 

98.7 

99.0 

99,3 

99.3 

99.3 

99.3 

99 . 4 

99,4 

99 . 4 

?.4 

99.4 

99.4 

99.4 

GE 

700l 

97.4 

97.9 

98.7 

99  .0 

99.4 

99.4 

99,4 

99  .4 

99,6 

99.6 

99,6 

'9.6 

99.6 

99.6 

99.6 

GE 

6001 

97,4 

97.9 

98.7 

99.0 

99.4 

99,4 

99.7 

99  ,7 

99,8 

99.8 

99,8 

S9.B 

99.8 

99.8 

99.8 

GE 

500  1 

97.4 

97.9 

98,7 

99  .0 

99.4 

99.4 

99.8 

99  .8 

99.9 

100.0 

100.0 

loo-l 

1  co.o 

100.0 

1  OD.O 

GE 

400  { 

97.4 

97.9 

98.7 

99,0 

9  9.4 

99.4 

99.8 

99  .8 

99 , 9 

100.0 

100.0 

100.0 

1  00.0 

100.0 

1  00-0 

GE 

3001 

97.4 

97.9 

98 . 7 

99  .0 

99.4 

99.4 

99,8 

99  .8 

99,9 

100.0 

100.0 

100.0 

1  00.0 

100.0 

1  00.0 

GE 

2C0I 

97.4 

97.9 

98.7 

99.0 

99.4 

99.4 

99.8 

99  .8 

99,9 

lOD  .0 

100.0 

100.0 

1  OD.O 

100.0 

1  00.0 

GE 

1001 

97.4 

97,9 

98  .7 

99,0 

9  9.  4 

99.4 

99.8 

99  ,8 

99 , 9 

1  OD.O 

100.0 

100.0 

1  00.0 

100.0 

100.0 

GE 

01 

97,4 

97,9 

98.7 

99  ,0 

99.4 

99,4 

99.8 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

IDO.O 

ico.o 

1  00.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 


900 


GLOBAL  CLIHATOLOGV  BRANCH  PCRCENTACC  PRCOUtNCV  OF  OCCURPENCC  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

usafetac  from  hourly  observations 

AIR  weather  SERVICE/HAC 

STATION  NUMBER:  912160  STATION  NAHE  :  AnOERSCN  AFB  6uAK  PERIOD  OF  RECORD:  76-87 

month:  APR  HOURS(LST).  1S00.17qq 


n 


ceiling 

IN  1 

FEET  1 

GE 

IQ 

GE 

6 

GE 

5 

GE 

9 

GE 

3 

GE 

2  1/2 

VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 

GE  GE  GE  GE  GE 

2  11/2  1  1/9  1  3/9 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

Ge 

5/16 

GE 

1/9 

GE 

0 

NO 

CEIL  1 

73.6 

73.6 

73,8 

79  .9 

79.8 

79-8 

79.8 

79  .8 

79.8 

79.8 

79.6 

79,8 

74.8 

79.8 

79.8 

GE 

200Q0r 

65.2 

as. 2 

85.9 

86.2 

86.6 

86.6 

86.6 

86  .6 

86.6 

86,6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

GE 

ISOOOI 

65.9 

85.9 

85.7 

86  .9 

86.8 

86.8 

86.8 

66  .8 

86.8 

86  ,8 

86.8 

86.8 

86<8 

86,6 

86.8 

GE 

1600C) 

95.9 

85.5 

85.7 

86  .9 

86.8 

86.8 

86.8 

86  .8 

86.8 

86,8 

86.8 

86.6 

86.8 

86,8 

66.8 

GE 

mOQOl 

86.8 

66.8 

87.0 

87.8 

88.  1 

as>i 

88.1 

88.1 

86.1 

68.1 

as.  1 

88.  1 

88.1 

88.1 

68.1 

GE 

IZOQOl 

88.9 

68.9 

88.7 

89.9 

6  9.8 

89.8 

69,8 

89.0 

89.8 

89,8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

GE 

IQQQOI 

89.9 

89.9 

89.7 

90  .9 

90.8 

90.8 

90.8 

90  .8 

90.8 

90,8 

90.8 

90.0 

90.8 

90.8 

90.8 

GE 

9000} 

89.9 

89.9 

89.7 

90.9 

90.8 

90.8 

90*8 

90  .8 

90.6 

90.8 

90.8 

90.8 

90,8 

90.6 

90.0 

GE 

80001 

90.8 

90,8 

9|.0 

91.8 

92,1 

92,1 

92.1 

92  ,1 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

GE 

70001 

92.0 

92.0 

92.2 

93.0 

93.3 

93,3 

93,3 

93.3 

93.3 

93,3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

ge 

bOOOl 

92.  3 

92.3 

92.6 

93.3 

9  3,7 

93,7 

93.7 

93  ,7 

’J.7 

9J.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

GE 

SOQOI 

93.0 

93.0 

93.2 

99  .0 

99.3 

99,3 

99.3 

99  .3 

99 . 3 

99  .3 

99.3 

99 , 3 

9i«.3 

99,3 

99  •  5 

GE 

<t50Qi 

93,0 

» 3.0 

93.2 

9<4  .0 

99.  3 

99,3 

99.3 

94  .3 

99.3 

99,3 

99 . 3 

99,3 

94.3 

99.3 

99,3 

GE 

<40001 

99.9 

99.9 

99.7 

95.4 

9  5,  8 

95,8 

95.8 

95  .6 

95.8 

95.8 

95,8 

95.8 

95,8 

95.8 

95.8 

GE 

35001 

95.2 

95.2 

95.9 

96.2 

96.6 

96,6 

96,6 

96  .6 

»ti.5 

96.6 

96.6 

96,6 

96.6 

96*6 

96.6 

GE 

30001 

9S.7 

95.7 

95.9 

96.7 

9  7.0 

97.0 

97.0 

97  .0 

97.0 

»7.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

GE 

25001 

95,7 

95.7 

95.9 

96.7 

9  7.0 

97.0 

»7.o 

97  .0 

97.0 

97.0 

97.0 

97,0 

97,0 

77.0 

97.0 

GE 

20001 

95.8 

95.8 

96.0 

96.8 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.  1 

97.1 

97,1 

97.1 

97,1 

97.1 

97.1 

GE 

i8ao( 

95.8 

95.8 

96.0 

96,6 

9  7,  1 

»7.1 

97,1 

97,3 

97,1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

GE 

ISOQf 

96.3 

96.3 

96.7 

97.6 

97,9 

97.9 

97.9 

97  .9 

97,9 

97  ,9 

97.9 

97.9 

97.9 

97,9 

97.9 

GE 

12001 

97.2 

97.3 

97.7 

98,7 

99.0 

99.0 

99.0 

99  .0 

99,0 

99.0 

99,0 

99,0 

99.0 

99.0 

99,0 

GE 

lOOOl 

97,3 

97,4 

97,8 

98,8 

9  9,2 

99.2 

99,2 

99  .2 

99,2 

99,2 

99,2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

GE 

9001 

97,3 

97  .9 

97.8 

98  ,8 

9  9.2 

99.2 

99.2 

99.3 

99,2 

99.2 

99.2 

99,2 

99,2 

99.2 

99.2 

GE 

8001 

97,3 

97.9 

97.0 

98.8 

99,2 

99.2 

99,3 

99,3 

99,5 

99,5 

99.3 

99,3 

99.3 

99,3 

99.3 

GE 

Tool 

97.3 

97.9 

97.8 

98  .6 

9  9.2 

99,2 

99,3 

99.3 

99,3 

99,3 

99.3 

99,3 

99,3 

99.3 

99.3 

GE 

bOOl 

97,3 

97.6 

97.9 

98,9 

99.  9 

99.9 

99,6 

99  .6 

99,6 

99  ,6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

GE 

sool 

97.9 

97.7 

98.0 

99  .0 

99.6 

99,6 

99*8 

99  .8 

99.8 

99 .8 

99.8 

99.8 

99.6 

99.6 

99.8 

GF 

bOOl 

97.9 

97.7 

98.0 

99  .0 

99.6 

99.7 

99.9 

99  ,9 

99,9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GE 

3U0) 

97.9 

97.7 

98.0 

99  .0 

9  9,6 

99,7 

99.9 

99  .9 

99,9 

100.0 

lOQ.O 

100.0 

100.0 

100,0 

100.0 

GE 

2001 

97, M 

97.7 

96.0 

99  .0 

99,6 

99.7 

99.9 

99  .9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100,0 

100.0 

100.0 

GE 

1001 

97,9 

97.7 

98 .0 

99.0 

99*6 

99,7 

99.9 

99  .9 

99,9 

lOO'O 

100.0 

100,0 

100.0 

100.0 

100. 0 

GE 

at 

97,9 

97.7 

98.0 

99.0 

9  9.6 

99,7 

99,9 

99  ,9 

99,9 

100.0 

100. 0 

100,0 

100.0 

lOO.O 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS:  9QQ 


GLOBAL  CLINATOLO&t  BRANCH  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURPENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFCrAC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

AIR  heather  servicc/mac 


STATION  NUMBER:  912180  STATION  NAME:  ANDERSEN  AF8  CUAN  PERIOD  OF  RECORD:  78-87 

MONTH:  APR  HOURSlLSTl;  UQQ.Zqqo 


CEILING 

IN  1 

FEET  1 

GE 

10 

6C 

6 

GE 

5 

GE 

9 

GE 

3 

6C 

2  1/2 

VISIBILITY 
GE  GE 

2  1  1/2 

IN  STATUTE  MILES 

GE  GE  GE 

11/9  1  3/9 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

6E 

5/16 

GE 

1/9 

GE 

0 

NO 

CEIL  1 

76. & 

76.8 
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GLOBAL  CLIHAT0L06Y  BRANCH  PERCCNTAGe  FR£QUCNCY  OF  OCCURRCNCL  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

usafetac  from  hourly  observations 

AIR  heather  SERVICE/MAC 


station  NUMBER:  91218Q  STATION  NAME:  AnOERSEN  AFB  GuAM  PERIOD  OF  RECORD:  78-87 

month:  APR  HOURSlLST).  2100-2300 
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TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS:  900 
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99*4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99,4 

99.4 

99*4 

99,4 

GE 

aool 

97.1 

97,8 

98.3 

99.0 

99.4 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99,5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

GE 

7QQI 

97.1 

97,8 

96.3 

99 .1 

99.5 

99.5 

99.6 

99  .6 

99,6 

99,6 

99*6 

99,6 

99.6 

99.6 

99.6 

GE 

bool 

97.2 

97,9 

98.4 

99.2 

99,6 

99,7 

99,7 

99  .7 

99.7 

99,8 

99.8 

99.8 

99.8 

99*8 

99*8 

GE 

5001 

97.3 

98,0 

98.5 

99.3 

9  9.8 

99*B 

99.9 

99  .9 

99*9 

99,9 

99.9 

99,9 

99.9 

99,9 

99.9 

GE 

*001 

97.3 

98.0 

98.5 

99  .3 

99.8 

99.8 

99.9 

99  .9 

99*9 

99.9 

99.9 

100. 0 

100*0 

loo.o 

100. 0 

ge 

3001 

97.3 

98,0 

98.5 

99.3 

99.8 

99.8 

99,9 

99  ,9 

99.9 

99.9 

99.9 

100. D 

100.0 

100.0 

IDo.O 

GE 

2001 

97.3 

98.0 

98.5 

99.3 

99.8 

99. B 

99,9 

99  .9 

99.9 

99.9 

99  .9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

tool 

97.3 

98.0 

98.5 

99.3 

99.8 

99*8 

99,9 

99  .9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

loo.o 

100.0 

GE 

ol 

97.3 

98.0 

98.5 

99.3 

99.8 

99*8 

99.9 

99  .9 

99.9 

100.0 

100. 0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS:  7200 


GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH 

usapctac 

AlR  WCATHCR  SCRVlC£yMAC 


PERCENTAGE  fREQUCNCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  912160  STATiON  NAhE  :  ANOErSEN  AF8  GUAM  PERIOD  OF  RECORD:  7B>87 

MONTH:  MAY  HOURSlLST):  QSOO-oSoO 


CEILING 

IN  1 

FEET  1 

GE 

10 

GE 

6 

GE 

S 

GE 

9 

GE 

3 

GE 

2  1/2 

visibility 
GE.  GE 

2  1  1/2 

IN  STATUTE  MILES 

GE  GE  GE 

11/4  I  3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

ge 

5/16 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO 

CEIL  1 

70.0 

70.0 

70.0 

70,0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70. 0 

70.0 

70.0 

70.0 

GE 

200001 

78.1 

78.1 

78.1 

78 .1 

78.  1 

78.1 

78.1 

78  .1 

78.1 

78.1 

76.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

GE 

UOOOI 

78.2 

78.2 

78.2 

78  .2 

76.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

GE 

UOOOI 

78.3 

78.3 

78.3 

78*3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.5 

78.3 

GE 

1<|QD0| 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78  .7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78,7 

78.7 

GE 

I2000t 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

*2.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

GE 

lOOOOl 

8S.1 

85. 1 

85.1 

85.1 

85.  1 

85.1 

8S.1 

65.1 

85.1 

85.1 

85.1 

65. 1 

8S.1 

85.1 

85.1 

GE 

voool 

85«9 

85.9 

85.9 

85.9 

8  5.9 

8S.9 

8S.9 

as  .4 

8S.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

6s.4 

65.4 

GE 

SOOQI 

87.7 

87«8 

87.8 

87  .8 

8  7.8 

87.8 

88.0 

86  .0 

88  •  0 

88  .0 

88,0 

88.0 

86,0 

B6.0 

88.0 

GE 

TOOOl 

88.7 

88.6 

88.8 

88.8 

88,8 

88,8 

88.9 

88  .9 

86.9 

88.9 

86.9 

88.9 

88,9 

88,9 

88.9 

GE 

60001 

89.1 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.4 

89  ,4 

89.4 

69.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

GE 

S000( 

90.1 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.4 

90.4 

90.4 

90,4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

CC 

95001 

90.3 

90.6 

90.6 

90  .6 

90.6 

90.6 

90.8 

9o  »8 

90.8 

90,8 

90*8 

90. B 

90.8 

90,8 

9o,8 

GE 

<<0001 

9t.S 

91.8 

9i.9 

9  1.9 

9  1.9 

9l  -9 

92.0 

92.0 

92.0 

92,0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

GE 

ISOOl 

92.3 

92.7 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.9 

9Z.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92,9 

92,9 

GE 

30001 

93.0 

93.7 

93.8 

93.9 

93.9 

93.9 

94.0 

94  .0 

94,0 

96.0 

9«.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94 .0 

GE 

2S00I 

93.0 

93.7 

93*8 

93.9 

9  3.9 

93.9 

94.0 

94  .0 

94,0 

94.0 

94,0 

94.0 

94,0 

94,0 

94,0 

GE 

20001 

93.2 

93.9 

99  .0 

99.1 

99.  1 

99.1 

99.2 

94  .2 

94 .2 

94  .2 

94,2 

94.2 

94.2 

94,2 

94.2 

GE 

uool 

93.2 

99.1 

99.2 

99.3 

99.  3 

’*.3 

9»,* 

94  .4 

94 .4 

94.4 

94.4 

94.4 

94,4 

94.4 

94.4 

GE 

15001 

99.3 

95.9 

95.5 

95,6 

95*6 

95.6 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

GE 

12001 

9S.9 

96.7 

96.8 

97  .0 

9  7.0 

97.0 

97.1 

97  ,1 

97,1 

97,1 

97,1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

GE 

IQOOl 

96.2 

97.8 

98.1 

98  .9 

98.9 

98.9 

98.S 

98.5 

98.S 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

9B.5 

98. S 

GE 

9001 

96.2 

97.8 

98.1 

96  .9 

98.11 

98.9 

96.5 

96.5 

98.5 

96.5 

96.5 

98.5 

96.5 

9S.5 

48.5 

GE 

aooi 

96.2 

98.1 

98.3 

98.6 

98.6 

98.6 

98.7 

98.7 

98,7 

98.7 

98. 7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

GE 

7001 

96.3 

98.2 

98  .9 

98  .7 

9  8.7 

98.7 

98*8 

98  .8 

98.8 

98,8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.6 

98.8 

GE 

6001 

96.7 

98.5 

98 .7 

99  .0 

99.0 

99.0 

99.1 

99.1 

99.1 

99,1 

99.  1 

99.1 

99. 1 

99,  1 

99.1 

GE 

soot 

97.2 

99.0 

99.2 

99  ,7 

99,7 

99. T 

99.8 

99  .8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

GE 

9001 

97.2 

99.0 

99.2 

99.7 

9  9.7 

99.7 

99,8 

99  .8 

99. 8 

99.8 

99.6 

99,8 

99.8 

99.8 

99.6 

GE 

3001 

97.2 

99.0 

99.2 

99.7 

9  9.7 

99.7 

99,8 

99.8 

99.8 

99,8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.6 

GE 

200l 

97.9 

99.2 

99.5 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

1  OQ.O 

100.0 

lOO.Q 

GE 

tool 

97.9 

99.2 

99.5 

99.9 

99.9 

99.9 

200.0 

100.0 

100*0 

100.0 

100.0 

100.0 

lOQ.O 

100. Q 

100.0 

GE 

ol 

97.9 

99.2 

99.5 

99  .9 

99.9 

99.9 

100.0 

100  ,0 

lOO.O 

100. 0 

100.0 

100. 0 

100-0 

100.0 

ICO.O 

total  number  of  OBSERVATIONS:  930 


o 


GLOBAl  CLIHATOLOGV  BRANCH  PCRCCNTA6C  TRCOUCNcV  Of  OCCURRENCE  Of  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAfEfAC  fROH  HOURLY  OBSERVATIONS 

air  heather  servxce/hac 


r 

r 


STATION  NUHBCR:  912180  STATION  NAHE :  AnOERSEN  AfB  GUAM  PERIOD  OF  RECORD:  78-87 

MONTH:  MAY  HOUR$(LST|.  0600.0600 


CEILING 

IN  1 

FEET  I 

GE 

10 

GE 

6 

GE 

5 

GE 

4 

GE 

3 

GE 

2  1/2 

VISIBILITY  IN  STATUTE  MlLfS 

6£  GC  GC  GE  GE 

2  11/2  1  1/4  1  3/4 

GE 

5/6 

6E 

1/2 

GE 

5/16 

GC 

1/4 

GE 

0 

NO 

CEIL  1 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72*8 

72  .6 

72.6 

72.8 

72.6 

TZ.8 

72.0 

72.8 

72.8 

GE 

200001 

SO.Q 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

Sq.O 

80.0 

bo.d 

60.0 

60.0 

80.0 

80.0 

SQ.a 

60.0 

GE 

180001 

BO.O 

80.0 

80-0 

80.0 

80.0 

80*0 

60.0 

80.0 

60.0 

80.0 

80.0 

00.0 

80.0 

60.0 

80.0 

GE 

I6000I 

60«1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.  1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

60.1 

80.  1 

80.1 

80.1 

80.1 

80*1 

GE 

1<I300I 

81.1 

81.1 

81.1 

8l.l 

81.  1 

81.1 

81.1 

81  .1 

81.1 

61.1 

61,2 

81.1 

61.1 

81.1 

81.1 

GE 

120QQI 

84.1 

64.1 

84.1 

84.1 

S*-! 

>«.i 

88  >1 

84  .1 

64.1 

84.1 

64.1 

64.1 

84.1 

84.1 

84.1 

GE 

IQQOQI 

86.0 

86,1 

86.1 

86.1 

66.  i 

86.1 

86.1 

86 .1 

86.) 

86.1 

66.1 

66*1 

66.1 

86.1 

86.1 

GE 

90001 

86.2 

86.3 

86.3 

86.3 

8  6.  3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.5 

8fc.3 

86.3 

86.3 

GE 

80001 

88,8 

88.9 

68.9 

88.9 

88.9 

68*9 

88.9 

88  .9 

68.9 

88.9 

68.9 

86.9 

86.9 

86.9 

88.9 

GE 

JOOOl 

89.5 

89.6 

89.6 

89.6 

89.(. 

69.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89,6 

69.6 

69.6 

89.6 

89.6 

GE 

60001 

90.0 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

»0.2 

90  .2 

90.2 

90.2 

90.2 

90,2 

90.2 

90.2 

'90.2 

GE 

SOOOl 

90.3 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.S 

90.5 

90.5 

9D.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90*5 

GE 

4S001 

90.4 

90  .6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

9o.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90*6 

GE 

90001 

91.7 

92,0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92,0 

92.0 

92.0 

GE 

35001 

92.3 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92,7 

92.7 

92,7 

GE 

30001 

93,2 

93.8 

93.8 

93.8 

9  3.8 

93.8 

93*6 

93.8 

93.8 

93.6 

93.8 

93,6 

93.8 

93.8 

93.6 

GE 

ZSool 

93.3 

93.9 

93.9 

93.9 

9  3.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93,9 

93.9 

93.9 

GE 

20001 

93.7 

»''.2 

94.3 

94  .3 

94.  3 

94.3 

94.3 

94  .3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94,3 

94  .  J 

GE 

IBOOl 

93.7 

94.2 

94.3 

94.3 

9<l.3 

»..5 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94,3 

94.3 

94.3 

6e 

15001 

94.4 

94.9 

95.1 

95.3 

95.3 

95.3 

95.4 

95  ,4 

95,4 

95.4 

95.9 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

GC 

I2OOI 

9S.5 

96.2 

96.3 

96.9 

96.9 

96.9 

97.0 

97  .0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97,0 

97.0 

97.0 

GE 

10001 

96.5 

97.1, 

9t.6 

98.3 

98.3 

96.3 

98.4 

98. S 

96.5 

98  .5 

98.5 

96.5 

98.S 

98.5 

98,5 

GE 

9001 

96.S 

97,4 

97.6 

98.3 

98.  3 

98*3 

98.4 

96  .5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

GE 

8001 

96.5 

97,4 

97.6 

98 .3 

98.  3 

98.3 

98.5 

96.6 

96.6 

98.6 

98.6 

98.6 

96.6 

90,6 

98.6 

GE 

7001 

96.7 

97.6 

97.8 

98.5 

98.5 

98.5 

98.7 

98  .8 

98*6 

96.8 

98.B 

98.0 

98.8 

98,8 

98,8 

GE 

6001 

97.0 

9e-o 

98.2 

98  .8 

96.6 

98.8 

99.0 

99.1 

99. 1 

99,1 

99.1 

99,1 

99.1 

99,  ) 

99.1 

GE 

5001 

97.3 

98.4 

98.6 

99.2 

9  9.2 

99.2 

99.6 

99  .7 

99.8 

99  .9 

99.9 

99,9 

99.9 

99,9 

99.9 

GE 

4001 

97.3 

98.4 

96.6 

99.2 

99.2 

99.2 

99.6 

99,7 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GE 

3001 

97.3 

98.5 

98.7 

99  .4 

9  9.4 

99.4 

99.7 

99  .8 

99 .9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

1  00,0 

GE 

2001 

97.3 

98.S 

98.7 

99.4 

99.4 

99.4 

99.7 

99.6 

99,9 

100.0 

100.0 

100.0 

lOQ.Q 

100.0 

100. Q 

GC 

1001 

97.3 

98. S 

98.7 

99  .4 

9  9.4 

99.4 

99.7 

99  .6 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100. 0 

100.0 

100.0 

GC 

01 

97.3 

98.5 

98.7  . 

99  .4 

99.4 

99,4 

99.7 

99  .6 

99,9 

100.0 

100. 0 

lOO'O 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 


930 


6L0BAL  CLIHATOLOGY  BRANCH  RERCCNTAGC  FREQUENCY  CF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC  FROM  HOURLY  Ob&ERVATIONS 

aiR  heather  service/hac 


STATION  NUMBER:  912180  STATION  NAME:  ANOERSEN  AFB  GuAH  PERIOD  OF  RECORD:  T8>8t 

MONTH:  HAY  HOURSfLSTI:  0900.1100 


CE  ILInG 

IN  1 

FEET  1 

6E 

10 

GE 

b 

GE 

5 

6E 

9 

GE 

3 

GE 

2  1/2 

VISIBILITY 
GE  GE 

2  1  1/2 

IN  STATUTE  MILES 
6E  GE 

11/4  1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

6e 

5/16 

GE 

1/4 

GE 

Q 

NO 

CEIL  1 

69.1 

69.1 

69.1 

G9.1 

69.1 

69*1 

69.1 

69  .1 

69.1 

69.1 

69,1 

69.1 

69.1 

69,1 

69.1 

6£ 

20000} 

76.8 

78.8 

78.8 

78.6 

78.8 

78,8 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

6E 

180001 

78.9 

78.9 

78.9 

78  .9 

78.9 

78.9 

78.9 

78  .9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

6E 

UQOOl 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78  .9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78,9 

78.9 

GE 

INCOQl 

79.8 

79.8 

79,8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79  .8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

GE 

ieqooI 

82. S 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

82.3 

82.5 

b2.5 

82.5 

62.5 

82.5 

82.5 

82.5 

62.5 

82,5 

GE 

IQOOOl 

89.7 

89.7 

89.7 

89  .7 

89.7 

89  .7 

84.7 

84  .7 

84.7 

64,7 

84.7 

86.7 

84,7 

84.7 

64 .7 

GE 

«oool 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85*1 

85. 1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85,1 

85.1 

85.1 

BS.l 

GE 

GQOOl 

88.6 

88,7 

38.7 

88.7 

8  8.7 

88*7 

88.7 

88  .7 

88.7 

86.7 

88.7 

68.7 

88.7 

68.7 

88,7 

GE 

70001 

89.2 

89.9 

89.9 

89.9 

8  9,9 

89,9 

89.4 

89  .4 

89.4 

89.4 

89.4 

89,4 

69.4 

69.4 

89.4 

GE 

60001 

89.9 

90.3 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

’0.9 

*0.6 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

9o.4 

GE 

soooi 

91.2 

91,6 

91.7 

91.7 

91,7 

91.7 

91.7 

91  .7 

91.7 

91.7 

91.7 

7l.7 

91.7 

91.7 

91.7 

GE 

OSOOl 

9i.« 

’2.3 

92.9 

92.9 

92.9 

92*9 

92.4 

92,4 

92.4 

92,4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.6 

GE 

60001 

92.6 

93.1 

93.2 

’3.2 

’3.2 

93*2 

»3.2 

93  .2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

95.2 

93.2 

GE 

3S00I 

93.3 

93.9 

99.0 

99  .0 

99.Q 

99*0 

94.0 

94  .0 

94 .0 

94  .0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

GE 

30001 

93.9 

99.9 

99.5 

99  .5 

99.5 

99.5 

94.5 

94  .5 

94.5 

’*.3 

76.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

GE 

23001 

99.0 

99  .5 

99  .6 

99  .6 

99.6 

99.6 

94.6 

94  .6 

94.6 

94  ,6 

94.6 

94.6 

94.6 

94  .6 

76.6 

GE 

20001 

99.0 

99.5 

99,6 

99  .6 

99.6 

99.6 

94.6 

94  .6 

94.6 

94  .6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

GE 

Uool 

99.2 

99.7 

95.1 

95.1 

’3.1 

’5.1 

’5.1 

95  .1 

95.1 

9S.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

Ge 

13001 

95. 9 

95.9 

96.2 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96  ,5 

76.6 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

GE 

12001 

96.5 

97,0 

97.9 

97.7 

9  7.7 

97.8 

97.8 

97  .8 

97.8 

97,8 

97,8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

GE 

10001 

97,6 

98.3 

98.  g 

99  .2 

99.2 

99.9 

99.4 

99  ,5 

99,5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

GE 

9001 

97.6 

98.3 

98.6 

99,2 

”.2 

99.9 

99.4 

99  .5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

GE 

8001 

97.6 

98.3 

98.8 

99  .2 

99.2 

99.9 

99,4 

99,5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

GE 

7001 

97.8 

98.5 

99.0 

99.5 

99,5 

99.6 

99.6 

99 ,7 

99.7 

99  ,7 

99.7 

99.7 

77.7 

99.7 

99.7 

GE 

bool 

’7-8 

98.5 

99.0 

99.5 

99.5 

99.6 

99.6 

99,7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99,7 

99,7 

99.7 

GE 

3001 

97.8 

98.6 

99.1 

99,6 

99,6 

99.7 

99.7 

99  .8 

99,9 

99  .9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

tool 

97.8 

98.6 

99.1 

99.6 

99,6 

99,7 

99,7 

99.8 

99.9 

99.9 

99,9 

100.0 

10  0*0 

100.0 

100.0 

CE 

3001 

97.8 

98.6 

99.1 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99  .8 

99,9 

99,9 

99,9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

2001 

97.8 

98.6 

99.1 

99  .6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

IDO.O 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

1001 

97,8 

98.6 

99.1 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99  .8 

99.9 

99  .9 

99.9 

100. 0 

100.0 

lOO.Q 

1  00.0 

GE 

01 

97.8 

98.6 

99.1 

99.6 

99,6 

99.7 

99.7 

99.6 

99.9 

99.9 

99.9 

100*0 

1  00.0 

100.0 

1  00.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS:  930 


GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH  PCRCCNTAGt  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

usafetac  from  hourly  Ob^C'^VATIONS 

AlR  weather  SERVICE/MAC 


STATION  NUMBER:  91218Q  STATiON  NAhE  :  ANOErSEN  AFB  GUAM  PERIOD  OF  RECORD:  78-6? 

MONTH:  MAY  HOURSfLSTi:  l200*moO 


ceiling 

IN  1 

FEET  \ 

GE 

10 

GE 

6 

GE 

5 

GE 

9 

GE 

3 

GE 

2  1/2 

VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 

GE  GE  GE  GE  GE 

2  1  1/2  1  1/4  1  3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

6E 

5/16 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO 

CEIL  1 

67.8 

67.8 

67.8 

67.8 

6  7.8 

67.8 

67.6 

67  .8 

67.8 

67.8 

67.8 

67.8 

67.8 

67.6 

67.8 

6E 

200001 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

7  7.8 

77,8 

77.8 

7  7.8 

T7.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

GE 

iaOQO| 

78.9 

79.0 

79.0 

74.0 

79.0 

79.0 

79. D 

79  .0 

79.0 

79,0 

74.0 

79,0 

74.0 

79.0 

79,0 

GE 

160001 

78.9 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79  .0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

GE 

moQot 

79.7 

79.8 

79.8 

79.8 

7  9.8 

79.8 

79.8 

79  .8 

79,8 

79,8 

79,8 

79.8 

79.6 

79,8 

79.8 

GE 

120001 

82.6 

82.7 

82.7 

82.7 

6  2.  7 

*2.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

GE 

lOOOOl 

8S.2 

85,3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85. 3 

85.3 

85.3 

85.3 

BS.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

GE 

40001 

8S«9 

as.s 

85.5 

85.5 

85.5 

85. S 

85.5 

8S  .5 

85.5 

85.5 

es.s 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

GE 

80001 

88.9 

69.1 

89,1 

«4.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89  .1 

89.1 

89,1 

89.1 

89.  ! 

89. 1 

89.1 

89 . 1 

GE 

7000) 

89.8 

90.0 

90.0 

90.0 

’0.0 

40.0 

90.0 

90  .0 

90. C 

90  .0 

90,0 

40.0 

90.0 

90.0 

90.0 

GE 

60001 

90.8 

91.0 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

’1.2 

91.2 

91  .2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91 ,2 

GE 

$000) 

91.2 

91.9 

91.6 

91.7 

91.7 

91,7 

91.7 

91  .7 

91 , 7 

91  .7 

91.7 

41.7 

41.7 

91.7 

91.7 

GE 

45001 

’i.j 

’1#5 

9l«7 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91  .8 

91.8 

91.8 

91.8 

91 .8 

91. B 

91.8 

9l  .8 

GE 

<iaoot 

92.5 

92.8 

93,0 

4J.1 

9  3.1 

93.1 

93.1 

93  .1 

93.1 

93,1 

93.1 

93.1 

73.1 

93.1 

93.1 

GE 

3500) 

93.0 

93.9 

93,7 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

43.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93,8 

GE 

3^001 

99.3 

99  .8 

9S.1 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95  .2 

95.2 

45.2 

45.2 

45.2 

95.2 

95.2 

95.2 

GE 

21.001 

9m«9 

99  *9 

95.2 

95.3 

9S.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

45.3 

9S.3 

GE 

20001 

99.S 

95.1 

95.3 

4s. » 

95.4 

95.4 

95.4 

95  .4 

95,5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

GE 

isool 

99.5 

95.1 

95.3 

95  .4 

95.4 

4S.4 

45,11 

45 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

GE 

ISOOi 

95.8 

96.5 

96.8 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96  ,9 

97,0 

97*0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

GE 

wool 

96.3 

97.0 

97«9 

97,6 

97.6 

97.6 

97,7 

97.7 

97.8 

97,8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

GE 

10001 

97.5 

»8.2 

98,7 

44-0 

99.  I 

99.1 

99.2 

99  .2 

99,5 

99,5 

99,5 

99,6 

99.6 

99,6 

99.6 

GE 

4001 

97.5 

98.2 

98.7 

99  .0 

99,  1 

99.1 

44,2 

99  .2 

99.5 

99.5 

99.5 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

GE 

8001 

97.5 

98.2 

98.7 

99  .0 

99,1 

99.1 

99.2 

99.2 

99.5 

99.5 

99.5 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

CE 

7001 

97.5 

98.2 

98.7 

99  .0 

9  9.  1 

99.1 

99,2 

99  .2 

99.5 

99.5 

99,5 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

GE 

6001 

47. s 

48.2 

96.7 

99.0 

99.1 

99.1 

99.2 

99  ,2 

99.5 

99.5 

99,5 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

GE 

500) 

97.5 

98,2 

98.7 

99,0 

99.  1 

99.1 

99.4 

99  .4 

99.6 

99.7 

99,7 

99.8 

99.3 

99.8 

99.6 

GE 

400) 

97.5 

98.2 

98.7 

99  .0 

99.  1 

99,2 

99,5 

99.5 

99*7 

99.8 

99.8 

99.9 

99,9 

99,9 

99.9 

GE 

3001 

97.5 

98.2 

98.7 

99  ,0 

99.  1 

99.2 

99.5 

99.5 

99,7 

99,8 

99.8 

99.9 

100. Q 

100,0 

ICO.O 

GE 

2001 

97.5 

98.2 

98.7 

99,0 

99.  1 

99.2 

99.5 

99  .5 

99,7 

99,8 

99.8 

99,9 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

1001 

97,5 

98.2 

98.7 

99.0 

99.  1 

99.2 

99.5 

99  .5 

99,7 

99.8 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

01 

97.5 

98.2 

98.7 

99.0 

99,1 

99,2 

99.5 

99.5 

99.7 

99  .8 

99.8 

99,9 

100.0 

100.0 

ICO.O 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 


930 


0  GLOBUL  CLIHtrOLOST  BR*NCH  PERCENTaSC  FREQUENC*  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILIIV 

us*fct«c  from  hourly  ObSERVLTIONS 

*lR  WEATHER  SERVICE/MAC 

STATION  NUHBER:  912180  STATION  NAhE s  ANOErSEN  AFB  GUAH  PERIOD  OF  RECORD!  78-87 


MONTH!  MAY  HOURStLSTl;  1500. I7oO 


CE  king 

IN  1 

FEET  1 

GE 

10 

GE 

6 

GE 

S 

GE 

4 

GE 

3 

GE 

2  1/2 

tflSISILITT 
GE  GE 

2  1  1/2 

IN  STATUTE  HILES 

GE  6E  GE 

1  1/4  1  3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

Ge 

5/I6 

6E 

1/4 

GE 

0 

NO 

CEIL  1 

6S.1 

68.1 

68.1 

68 .1 

68.1 

68.1 

68.1 

68  ,1 

68,1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

ce 

20000 t 

7a. 3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78  .3 

7B.3 

7S.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78. 3 

ge 

ISQOQt 

76.9 

78.9 

78.9 

78.9 

7  8.9 

78.9 

78.9 

78  .9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

Gl 

IGOOOj 

7a«9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78,9 

78.9 

78.9 

78.9 

&C 

lilQQQl 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79,9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

GE 

120QQ1 

83.3 

83.3 

83.3 

«3.5 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

GE 

lODQQt 

87.5 

87.5 

87. S 

87.5 

8  7.S 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

67.5 

87.5 

GE 

90001 

87.7 

87.7 

87.7 

87,7 

8  7.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87,7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87  7 

CE 

BoOOl 

9l>9 

91.4 

91.4 

91  .4 

91*4 

91.4 

91.4 

91  .4 

91,4 

91  .4 

91,4 

91.4 

’l.4 

91.4 

91.4 

GE 

70001 

91.9 

9i.9 

91.9 

91  .9 

91.9 

91.9 

91.9 

91  .9 

91.9 

91  .9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91  ,9 

6C 

FTOOl 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92,4 

92.4 

92.’ 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92,4 

92.4 

92.4 

GE 

SOQOl 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92,6 

«2.S 

92.6 

92.6 

92.6 

92,6 

92.6 

GE 

Ysooi 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

’2.8 

9?>8 

92.8 

GE 

YOQOl 

93.5 

’3.7 

.3.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93  .7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

’3.T 

GE 

3S00I 

93.8 

93.9 

93.9 

93  .9 

9  3.9 

93.9 

93.9 

93  .9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93,9 

93.9 

95.9 

GE 

30001 

94.6 

94.7 

94,7 

94  .7 

94,7 

94.7 

94,7 

’R.T 

94.7 

94.7 

94,7 

94.7 

94.7 

94,7 

94  T 

CE 

2S00I 

94.7 

94.8 

94.8 

94  .8 

94.8 

94.6 

94.8 

94  .8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

CE 

20001 

’5.2 

95.3 

9S.3 

95.3 

95,3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

’S.3 

’5.3 

GE 

18001 

9S.2 

9S.3 

’S.3 

’5.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

9$. 3 

95.3 

95.3 

95.3 

GE 

isool 

96.2 

96.6 

96.6 

96  .6 

96.6 

96,6 

’b.T 

96  .7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

GE 

12001 

96.7 

97.1 

97.1 

97.1 

9  7,1 

97.1 

97.2 

97  .2 

’T.2 

’7.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

GE 

iDOOl 

98.3 

98.9 

99.0 

99.1 

9  9,  1 

99.1 

99.2 

99  .2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

GE 

9001 

98. S 

99.1 

99.2 

99.4 

9  9.4 

99.4 

99.5 

99  .5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99,5 

99.5 

99.5 

GE 

8001 

98.5 

99.1 

99.2 

99.4 

9  9.4 

99, ^ 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99. S 

99.6 

99.6 

GE 

7001 

98.6 

99.2 

99.4 

99.5 

99.5 

99.5 

99.6 

99  .6 

99,6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99,7 

99.7 

GE 

600} 

96.6 

99.2 

99.4 

99.5 

99.5 

99.5 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99,6 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

GE 

5001 

98»  « 

99,2 

99-4 

99.5 

99.5 

99.6 

99.8 

99.8 

99.8 

99,8 

99,8 

99.8 

99.8 

99,9 

99,9 

GE 

VOOl 

98.6 

99.2 

99.4 

99  .5 

99,5 

99.7 

99.9 

99  .9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100. 0 

100. Q 

GE 

3001 

98.6 

99.2 

99.4 

99.5 

99.5 

99,7 

99,9 

99  .9 

99.9 

99,9 

99.9 

99.9 

99.9 

loo-o 

IDO.O 

GE 

2001 

98.6 

99,2 

99.4 

99.5 

99.5 

99.7 

99,9 

99.9 

99.9 

99  ,9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

GE 

tool 

98*6 

99.2 

99.4 

99.5 

99.5 

99^7 

99.9 

99  .9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

GE 

□  1 

98.6 

99,2 

99,4 

99,5 

99.5 

99.7 

99.9 

99  .9 

99,9 

99,9 
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GLOBAL  climatology  BRANCH  pCftCLNTAGC  FREOuCNCY  Of  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

usafetac  from  hourly  observations 
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95.3 

95.3 

95*3 

ge 

isoot 

94.8 

95,3 

95.4 

95,4 

95.4 

95.4 

95.4 

95,4 

95.8 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95,4 

95,4 

GE 

isool 

95.7 

96.2 

96.4 

96.5 

96,5 

96.5 

96.6 

96  .6 

96.6 

96  .6 

96,6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

GE 

12001 

96, S 

97.2 

97. 1 

97  .7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.8 

97,8 

97.8 

97. 8 

97.8 

97.8 

97.8 

GE 

lOOOl 

97.3 

9fi.l 

98.5 

98,8 

98.6 

98.8 

96.9 

98  .9 

99,0 

99.0 

99,0 

99,0 

99.0 

99.0 

99.0 

GE 

9001 

97.4 

98.2 

98.5 

98.9 

98.9 

98.9 

99,0 

99  .0 

99,0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

GE 

800) 

97.4 

98.3 

98.6 

96.9 

99.0 

99.0 

99.1 

99.1 

99,1 

99.1 

99.1 

99.1 

99. 1 

99.  1 

99.1 

GE 

7001 

97.5 

98.4 

98.7 

99  .0 

99.  1 

99.1 

99,2 

99,2 

77,2 

99,2 

99,2 

99.2 

99.2 

99,3 

99,3 

GE 

600] 

97.6 

98.5 

98,9 

99,2 

99.2 

99.3 

99.3 

99  .4 

99,4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

GE 

SOOl 

97.8 

98,7 

99.1 

99 .5 

99.5 

99.6 

99,7 

99  .7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99,9 

GE 

400) 

97.8 

98.7 

99.1 

99,5 

99.5 

99.6 

99.7 

99  ,7 

99.8 

99,9 

99,9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GE 

3001 

97.8 

98.7 

99.1 

99,5 

99.5 

99.6 

99.7 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99  ,9 

100.0 

100.0 

100,0 

GE 

2001 

97,8 

98.7 

99.1 

99.5 

99.  5 

99.7 

99.B 

99  .8 

99,9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

lool 

97.8 

98.7 

99.1 

99  ,5 

99.5 

99,7 

99.8 

99  ,8 

99,9 

99.9 

99.9 

100. 0 

100.0 

100.0 

1  00.0 

GE 

01 

97,8 

98,7 

99.1 

99.5 

9  9,5 

99.7 

99.6 

99,8 

99,9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100,0 

1  DO.O 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 


7940 


GLOBAL  CLIHATOLQGV  BRANCH 
USAFCtAC 

AIR  UEAThFR  SERVICC/NAC 


PERCENTAGE  FREOUENCV  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROH  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  912180  STATION  NAME:  AnOERSEN  AFB  GuAH  PERIOD  OF  RECORD;  78-87 

MONTH;  JUN  HOURS(LST);  OOQO.OZoq 


ceiling 

IN  1 

FEET  1 

GE 

10 

GE 

6 

GE 

5 

GE 

H 

GE 

3 

GE 

2  1/2 

visibility 
6£  GE 

2  1  1/2 

IN  STATUTE  MILES 

GE  GE  GE 

1  1/4  1  3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

ge 

5716 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO 

CEIL  1 

59.6 

S9.6 

S9.6 

59  .6 

59,6 

59.6 

59.6 

S9.6 

59.6 

59.6 

59.6 

59.6 

59.6 

59,6 

59.6 

GE 

200001 

78.1 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78  .2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

GE 

laooQl 

78.8 

78.9 

78.9 

78.9 

70.9 

78.9 

78.9 

78  .9 

78. 9 

78.9 

78,9 

78,9 

78.9 

9 

78.9 

GE 

IbCOQI 

79,0 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79 .1 

79,1 

/9.1 

79.1 

79.1 

79.1 

.  .1 

^9.1 

GE 

IIOOQI 

80.6 

80.7 

80.7 

00.7 

8  0.  I 

80.7 

80.7 

80.7 

80.7 

80.7 

80. T 

8::. 7 

60.7 

80.7 

80.7 

GE 

120001 

8S.1 

as. 2 

8S.2 

85.2 

8  5.2 

85.2 

85,2 

85  .2 

8S.2 

85.2 

65.2 

85,2 

85.2 

85.2 

65.2 

GE 

lOOOOf 

89.6 

89.7 

89.7 

89 .7 

89.7 

89. V 

89.7 

69  .7 

89.7 

89.7 

89.7 

89 , 7 

09,7 

89.7 

89,7 

GE 

saoQi 

89,9 

90.0 

90.0 

90.0 

9Q.Q 

90.0 

»0-0 

90. 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

9C.0 

GE 

80001 

93,9 

93,7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93%7 

93.7 

93.  7 

93,7 

93.7 

93.7 

93.7 

GE 

70001 

99.1 

99  .3 

99.3 

9(4 .3 

94.3 

94.3 

94.3 

94  .3 

94 . 3 

94 . 3 

94.3 

94.3 

94.3 

94,3 

94,3 

GE 

bOOQI 

99.3 

99  .6 

99  «b 

99  .6 

94.6 

94  .6 

94  .6 

94  ,6 

94 ,6 

94 .6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94,6 

GE 

soool 

94.6 

99  .8 

99  .8 

9(4  .8 

94.8 

94.8 

94.8 

94  .8 

94.6 

94  .8 

94 . 8 

94,6 

94.6 

96.8 

94,8 

GE 

4S00I 

99.6 

99  ,8 

9((,e 

9H  .6 

94.6 

94.8 

94.8 

94,8 

94,8 

94,8 

94  •  8 

94.6 

94.8 

94,8 

94.8 

GE 

MODOl 

96.3 

96.7 

96.7 

96.7 

95.7 

96.7 

96.7 

96  .7 

96.7 

96.7 

96.7 

96,7 

96.7 

96.7 

96.7 

ge 

3S0QI 

96.7 

97,2 

97.2 

97.2 

9  7.2 

97.2 

97.2 

■>7  .2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

GE 

30001 

97.1 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97  .7 

97.7 

97.7 

97,7 

’7.7 

97.7 

97.7 

97.7 

GE 

ZSOOl 

97,2 

97.8 

97.8 

97  .8 

9  7.8 

97.8 

97.8 

97  .8 

97.8 

97,8 

9T.8 

97.8 

97.6 

97,8 

97  .8 

G£ 

20C0I 

97.2 

97.8 

97,8 

97  .8 

9  7,8 

97*8 

97.8 

97  .8 

97.8 

97,8 

97.8 

97,8 

97.8 

97.8 

97.8 

GE 

ISOOI 

97.3 

97,9 

97.9 

97  .9 

9  7.9 

97.9 

97,9 

97.9 

97.9 

97.9 

97,9 

97.9 

97.9 

97.9 

.9 

GE 

15001 

97.6 

98.1 

98.1 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98  .2 

98.2 

98 

98,2 

98.2 

98.2 

98.2 

96.2 

GE 

l200l 

96.2 

98.8 

98.9 

99  .0 

99.0 

99.1 

99.1 

99.1 

99.  1 

99,1 

99.1 

99.1 

99,1 

99.1 

79.1 

GE 

lOOOl 

98.3 

98,9 

99,2 

99,3 

99.  3 

99.4 

99,4 

99  ,4 

99.4 

99,4 

99,4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

GE 

900l 

98.3 

98.9 

99.2 

99.3 

9  9.3 

99,4 

99,41 

»9  .9 

99.4 

99.4 

99.4 

99,4 

99.4 

99.4 

99.4 

GE 

8001 

98.3 

98.9 

99.2 

99 .3 

9  9.  3 

99.4 

99.4 

99  .4 

99,4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

GE 

7001 

98.9 

99.2 

99.6 

99,7 

99,7 

99.8 

99.8 

99  .8 

99.6 

99.8 

99.8 

99  ,0 

99,6 

97.6 

99.8 

GE 

6001 

98,9 

99  .2 

99.6 

99,7 

99.  7 

99.8 

99.8 

99  .8 

99.8 

99,8 

99.0 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

GE 

5001 

98.9 

99  ,2 

99.6 

99.7 

99,8 

99,9 

99.9 

99  .9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99  9 

gf 

<(001 

98.9 

99.2 

99.7 

99  .6 

9  9.9 

100  .0 

100.0 

100  ,0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

IQO.O 

GE 

3001 

98.9 

99.2 

99.7 

99  .8 

99.9 

I00«0 

100.0 

100.0 

IPO.O 

lOD.D 

loo.o 

IDO.O 

lOQ.Q 

100. 0 

lOQ.O 

GE 

2001 

96.9 

99  .2 

99.7 

99.6 

99.9 

100.0 

lOo.  0 

100.0 

IDD.O 

lOD.D 

lOQ.O 

100. 0 

100.0 

IQQ.O 

100.0 

GE 

IQOl 

98.9 

99.2 

99,7 

99  .8 

9  9.9 

100.0 

lOD.O 

100  .0 

100.0 

100.0 

10Q>Q 

100.0 

1  00.0 

100.0 

1  DO  .0 

GE 

ol 

98.9 

99,2 

99,7 

99.8 

99.9 

100,0 

100.0 

IDO  .0 

IDO.Q 

100. 0 

100.0 

100.0 

100.0 

100"0 

1  00.0 

TOTAL  number  OF  OBSERVATIONS 


900 


GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH  PCRCLNTAGC  FRCOULNCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USaFEtAC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

aIR  UEAThFR  SERVICE/mAC 

STATION  NUMBER:  9121B0  STATION  NAME:  AnOERSEN  AFB  GUAM  PERIOD  OF  RECORD:  TS-BT 


MONTH:  JUN  HOURSILSTI.  DIOO.DSoO 


CE  ILING 
iM  1 

FEET  \ 

GE 

10 

GE 

6 

GE 

5 

GE 

4 

GE 

3 

GE 

2  1/2 

VISIBILITV 
GE  6t 

2  1  1/2 

IN  STATUTE  MILES 

GE  GE  GE 

11/4  1  3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

CE 

5/16 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO 

CEIL  1 

60.8 

60.8 

60.8 

60.8 

60.8 

kO.B 

60.8 

60  .8 

60.8 

60.8 

60.8 

60.8 

60.8 

60.8 

60.8 

GE 

200001 

77.2 

77.2 

77.2 

77.2 

77.2 

77.2 

77.2 

77.2 

77.2 

77.2 

77.2 

77.2 

77,2 

77,2 

77.2 

6E 

uoooi 

78.1 

78.1 

78.1 

78.2 

78.  1 

78.2 

78.) 

78  .1 

78.  1 

78.) 

7B.1 

TB.l 

78*1 

78.1 

78.1 

6E 

UQQOi 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.  1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

GE 

mooQi 

80.1 

80.1 

BO.l 

80.1 

80.  1 

80.1 

80.1 

80 .1 

60.  1 

Bo.l 

60.1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

GE 

120001 

84.9 

84.9 

84.9 

84  .9 

84.9 

84  .9 

84.9 

84  .9 

84.9 

64  .9 

84.9 

84.9 

84,9 

64.9 

84 .9 

GE 

lOOQOI 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89,0 

89  .0 

89.0 

89  .0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

GE 

90001 

89>  1 

89.1 

89.1 

89 .1 

89.  1 

89.1 

89.1 

69 .1 

89.1 

89 . 1 

89.1 

89,1 

89.1 

89,1 

GE 

SOOOJ 

92.7 

’2.T 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92,7 

92.7 

92.7 

92,7 

92,7 

92,7 

92,7 

GE 

70001 

93.1 

91.1 

93.1 

93.1 

»5-l 

93.1 

93.1 

93  .1 

93.1 

93.1 

93.  1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

GE 

60001 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

9  3.4 

93*4 

93.4 

»3., 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

GE 

soool 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

9  3.8 

93.8 

93.6 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93*8 

93.6 

93.8 

GE 

<4S0Q| 

93.8 

93.8 

43.  e 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93  .8 

93*8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93,8 

GE 

40001 

95.1 

95.1 

95.1 

RS.i 

4s.  1 

45.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

GE 

3SQ0I 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

46. 1 

46.1 

»6.l 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

GE 

30001 

96.8 

96.8 

96.6 

•  96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

46.4 

96.9 

96.9 

96.9 

96,9 

GE 

2GQol 

97.0 

97.0 

97.0 

97.1 

97*1 

97. 1 

»7.l 

97,1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97,1 

97,1 

97.1 

6C 

20001 

97.2 

97,2 

»T.2 

97.3 

47.3 

97.3 

97.3 

97,3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.5 

GE 

laoQt 

97.3 

97.3 

97.3 

97  .4 

47.4 

»7,4 

97.4 

?7.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97,4 

97.4 

6E 

15001 

97.9 

97.9 

97.9 

98  .0 

98.0 

98*0 

98. 1 

98  .1 

96.  t 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

GE 

I2ca| 

98.6 

98.9 

99.0 

99.2 

99.2 

99.2 

99*3 

99,3 

99.3 

99.3 

99,3 

99,3 

99.3 

99.3 

99.3 

GE 

looal 

98.7 

99.0 

99,3 

99.6 

99.6 

99*6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99,7 

99.7 

99.7 

99,7 

99,7 

GE 

9001 

98.7 

99.0 

99,3 

99  .6 

9  9,6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99,7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

GE 

eool 

98.7 

99.0 

99.3 

99.6 

9  9.6 

99.6 

99.7 

99  .7 

44.7 

44. T 

99.7 

99.7 

49. T 

99.7 

99.7 

GE 

7001 

98.8 

99,1 

99  .4 

99.7 

99.  7 

99.7 

99.8 

99  .8 

99.8 

99.8 

99.6 

99.8 

99.6 

99.8 

99.8 

GE 

6001 

98.8 

99.1 

99.4 

99.7 

9  9.7 

99.7 

99.8 

99  .8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

GE 

sool 

98.8 

99.2 

99.6 

99  .8 

9  9.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99,9 

99.9 

99,9 

99.9 

GE 

4001 

98.8 

99.2 

99.6 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GE 

3001 

98.8 

99.2 

99,6 

99.8 

99.8 

99.8 

99,9 

99.9 

99,9 

99  ,9 

99,9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GE 

2D0I 

98*8 

99.2 

99.6 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

IQO.D 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

1001 

98.8 

99.2 

99.6 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

lOO.D 

loo.o 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

ol 

98.8 

99,2 

99,6 

99,9 

99.9 

99,9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100. D 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 


VOO 


SLOBtL  CLIMtrOLOSV  BR«NCH  PCRCCNTAGE  FHE6UE«IC»  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USRFErRC  FROH  HOURLY  OBSERVATIONS 

AID  heather  SERVICE/MAC 


r 

r 


STATION  NUHBCR:  912160  STATION  NAHC :  AnOCASCN  AFB  GUAH  PERIOD  OF  RECORD:  TS^BT 


HONTH:  JUN  HOURSfLSTl.  OBOO.OBqo 


CEILING 

IN  ! 

FEET  1 

GE 

10 

GE 

6 

GE 

S 

GE 

A 

GE 

3 

GE 

2  1/2 

VISIBILITY 
G£  GE 

2  1  1/2 

IN  STATUTE  HILeS 

GE  GE  GE 

11/9  1  3/9 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

5/16 

GE 

1/9 

GE 

0 

NO 

CEIL  1 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

6  3.3 

63,3 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

63.  3 

63.3 

63.3 

63.3 

63,3 

GE 

2Q0Q0I 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

79.5 

79.3 

79. i 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

GE 

180001 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

78.8 

79.8 

79  .8 

79.8 

79.8 

78,8 

79.8 

79.8 

79,8 

GE 

160001 

60.9 

eo^A 

80.A 

80. A 

80.9 

80.9 

8o.9 

Bo  .9 

60.9 

80.9 

80,9 

80,9 

80,9 

80,9 

80,4 

GE 

lAOoal 

82.9 

82.9 

*2.1 

82.9 

82.9 

B2.9 

82.9 

82  .9 

82.9 

82.9 

82,9 

82,9 

82.9 

82.9 

82.9 

GE 

12000l 

67.3 

87.3 

67.3 

87.3 

87.3 

«T.3 

87.3 

87  .3 

87.3 

87.3 

87,3 

87,3 

87.3 

87.3 

67.3 

GE 

lOOOQl 

91,7 

91.7 

91,7 

91,7 

91.7 

91.7 

81.7 

81  ,7 

91.7 

»i.T 

91.7 

92.7 

91.7 

91,7 

91,7 

GE 

Voool 

9l«6 

91.6 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

81.8 

91  .8 

91,8 

81  .8 

91.8 

91,8 

’1.8 

91.8 

91.6 

GE 

BOOOl 

99,1 

9*. I 

Rr.i 

SR.I 

99.1 

99.1 

99.1 

99 .1 

99.1 

99,1 

99,1 

89,1 

99.1 

99.1 

94  •  1 

GE 

70001 

99.2 

99.2 

99  .2 

99  .2 

»'.2 

»«.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99  .2 

89,2 

89,2 

99.2 

99.2 

99,2 

GE 

60001 

99,6 

99  .6 

99,6 

99,6 

99.6 

99.6 

89.6 

99  .6 

’K.i 

89.6 

99,6 

99,6 

99.6 

99*6 

99 .6 

GE 

SOQOl 

99.9 

99.9 

99,9 

99  .9 

99.9 

99.8 

89.8 

99.9 

99.9 

89,9 

99,8 

89,9 

99.9 

99 .9 

99  ,9 

GE 

RSQQI 

99,9 

96,9 

99.9 

99,9 

99.9 

99.8 

89.8 

89  .8 

89.9 

99  .8 

99,8 

89.9 

99.9 

99,9 

99  ,9 

GE 

ROOD) 

96,2 

96.2 

96.2 

»fc.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96  .2 

96,2 

96.2 

96.2 

86,2 

96,2 

96,2 

96.2 

GE 

3S00I 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96,7 

86.7 

96.7 

86.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96,7 

GE 

30QQ1 

97,1 

97.2 

97.2 

97.2 

V7.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

92.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97,2 

GE 

2S00I 

97.2 

97.3 

97.3 

97.5 

9  7.3 

87,3 

97*3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97,3 

97.3 

97.3 

97,3 

GE 

2000) 

97.2 

97.3 

97,3 

Dr. 3 

92.3 

9T.S 

87.3 

97.3 

97,3 

97,3 

97.3 

87.5 

97.3 

97.3 

97,3 

GE 

IBOOl 

97.2 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

*2.3 

»T.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97,3 

97.3 

97,3 

97,3 

GE 

15001 

97.9 

97.6 

97.6 

97.6 

9  7.6 

97.6 

97.6 

97  .6 

97,6 

92 

»2.B 

97.6 

97.6 

97,6 

97.6 

GE 

12001 

98.  I 

96.5 

96.7 

98  .8 

9  8.8 

98.8 

9B.9 

98  .9 

98.9 

88.9 

98,9 

98,8 

98.9 

9b. 9 

98.9 

GE 

lOOOl 

96.6 

98,8 

99,1 

99.9 

99,9 

88.9 

89.8 

99  .8 

99.8 

99,8 

99.8 

89,8 

99.8 

99.8 

99,8 

GE 

9001 

96.6 

98.6 

99.1 

99,9 

99,9 

88.9 

88.8 

98,8 

99.8 

99.8 

99.8 

89,8 

99.8 

99.8 

99,8 

ge 

6001 

96,7 

98.9 

99,2 

99.6 

99.6 

88.6 

89.9 

89  ,9 

99,9 

99,9 

89.9 

89.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GE 

7001 

98.7 

98.9 

99.2 

99  .6 

99.6 

88.6 

88.8 

99  ,9 

99.9 

99.9 

99,9 

88,8 

99.9 

99,9 

99,9 

GE 

6001 

98,7 

98,9 

99.2 

99.6 

99.6 

88.6 

89.9 

99,9 

99.9 

99,9 

99,9 

99,9 

99.9 

99,9 

99,9 

GE 

SOOl 

96.7 

98.9 

99,2 

99.6 

99,6 

98,6 

89  ; 

99  ,9 

89.9 

89.9 

99.9 

loo.o 

100.0 

100,0 

100.0 

GE 

9001 

98,7 

98.9 

99.2 

99.6 

99,6 

98.6 

8«^,8 

99  ,9 

89.9 

99.9 

89.9 

IDO.O 

100.0 

100,0 

1 00-0 

GE 

300| 

96.7 

98.9 

99  .2 

99  .6 

99.6 

98.6 

•“9,9 

99  ,8 

89.9 

89,9 

89,9 

100,0 

100.0 

100,0 

100,0 

GE 

2001 

98.7 

98.9 

99.2 

99.6 

99.6 

98.6 

88.9 

98.8 

99.9 

89.9 

99,8 

100.0 

100.0 

100,0 

100.0 

GE 

tool 

98.7 

98,9 

99,2 

99.6 

99.6 

99.6 

88,9 

98,9 

99.  9 

99,9 

89,8 

100*0 

100.0 

100,0 

100,0 

GE 

at 

98.7 

98.9 

99.2 

99.6 

99.6 

99.6 

99.9 

99  *9 

89.9 

99.9 

99.9 

100.0 

I00>0 

IQO.O 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS t 


900 


GLOBAL  CLIHATOLOGV  BRANCH 
USAFEtAC 

air  heather  SERVICE/hAC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROH  hourly  observations 


# 


STATION  NUMBER:  9121BQ  STATION  NAME:  AnOERSEN  AFB  GuAN  PERIOD  OF  RECORD:  76'B7 

MONTH:  JUN  HOURSILSTI:  0900. llQO 


CEIlInG 

IN  t 

FEET  1 

GE 

10 

GE 

6 

6E 

5 

GE 

6 

GE 

3 

GE 

2  1/2 

visibility 
C£  GE 

2  1  1/2 

IN  STATUTE  MILES 
GC  GE 

11/6  1 

GE 

3/6 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

Ge 

5/l6 

GE 

1/6 

GE 

0 

NO 

CEIL  1 

59. 8 

59.8 

59.8 

59.8 

59.8 

S’. 8 

59.8 

59  .8 

59.8 

59,8 

S9.B 

59.8 

59.8 

59.8 

59.8 

Ge 

200001 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79  .6 

79,4 

?’.• 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

GE 

leooQl 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79  .9 

79.9 

79.9 

79,9 

79.9 

79*9 

79.9 

79.9 

GE 

160001 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

8o  *1 

80.1 

80.1 

SO.  1 

80.1 

60.1 

30,1 

60.1 

GE 

INOOQI 

ei.7 

81.7 

81.7 

ei.T 

8  1.  7 

81*7 

81.7 

81  .7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

61.7 

81.7 

GE 

I2000I 

85.2 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

»S.5 

6s.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

es.3 

GE 

iOQOOl 

89.3 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89,6 

89.6 

89.6 

69.6 

89.6 

89.6 

GE 

9000) 

69.3 

89.** 

89.6 

89  .6 

89,6 

89*6 

89.6 

89  .6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

S’.* 

89.4 

6E 

acoQl 

91.6 

91.6 

’l.G 

91.6 

9U6 

91.6 

91.6 

91  .6 

91  .6 

91  .6 

91.6 

91,6 

91.6 

91.6 

91  .6 

GE 

iQOOl 

9U9 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

*2.0 

’2.0 

*2  .0 

92.0 

92.0 

92.0 

’2.0 

92. Q 

92,0 

92.0 

GE 

6000) 

92.2 

92.3 

92.3 

92.3 

9  2.3 

92.3 

92.3 

92.3 

’2.3 

»2.3 

92.3 

92,3 

92.3 

92.3 

92,3 

GE 

SqqqI 

92.8 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.3 

93.) 

93.1 

93.1 

93.1 

’3.1 

93.1 

93.1 

GE 

45001 

93.0 

’3.2 

V3.2 

93.2 

9  3.2 

93*2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93*2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

GE 

«000l 

95.0 

95.3 

95.3 

95. 3 

VS.  5 

’s.s 

*5.3 

95*3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

ge 

}S00( 

9S.8 

96.1 

96.1 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

’6.2 

96,2 

96.2 

96*2 

96.2 

*6.2 

96.2 

96.2 

GE 

30001 

96.6 

96.9 

96.9 

97.0 

9  7.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

’7.0 

’7.0 

97.0 

97.0 

97.0 

GE 

2S00I 

96.6 

96.9 

96.9 

97.0 

97.0 

97*0 

97.0 

97.0 

97. D 

97.0 

97.0 

97,0 

97.0 

97,0 

97,0 

GE 

20001 

96.7 

97.0 

97.0 

’T.i 

»T.  1 

97*1 

97.1 

97  .1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97,1 

GE 

18001 

96.8 

97.1 

97.1 

97.2 

9  7.2 

97*2 

’T.E 

’T.2 

’7.2 

97,2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

GE 

1500) 

97.1 

97.6 

97.6 

97.7 

9  7.7 

97*7 

97.8 

97.8 

97,8 

97,8 

97,8 

’?.» 

97.8 

97.8 

97.8 

GE 

I2ool 

97.7 

98.2 

98.6 

99.0 

99.0 

99.0 

99.1 

99  .1 

99.1 

99,1 

99,1 

99.1 

99,  1 

99,1 

99.1 

GE 

lOOOl 

97.9 

98.6 

98.7 

99,2 

99.2 

99.3 

99.7 

99.7 

99.8 

99,8 

99,8 

99.9 

99.9 

99,9 

99.9 

GE 

900) 

97.9 

98.6 

98.7 

99 .2 

99.2 

99.3 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99,9 

99.9 

99.9 

99.9 

GE 

800) 

97.9 

98.6 

98.7 

99  .2 

9  9,2 

99.3 

99.7 

99  .7 

99,8 

99  ,8 

99,8 

99*9 

99.9 

99.9 

99.9 

GE 

Tool 

97.9 

98.6 

98.7 

99  .2 

99.2 

99.3 

99.7 

99.7 

99.8 

99,8 

99.8 

99,9 

99.9 

99.9 

99.9 

GE 

600) 

97.9 

98,6 

98.7 

99.2 

99.2 

99.3 

99.7 

99  .7 

99.8 

99.8 

99.8 

99,9 

99.9 

99.9 

99.9 

GE 

GOOl 

97.9 

98.6 

98.7 

99.2 

99.2 

99,5 

99*7 

99 .7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GE 

600) 

97.9 

98.6 

96.7 

99.2 

99.2 

99.6 

99.8 

99  ,8 

99,9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

3001 

97.9 

98.4 

98.7 

99  .2 

99.2 

99.6 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

iOQ.O 

GE 

2001 

97,9 

9e.it 

98.7 

99  .2 

99.2 

99,6 

99.8 

99  .8 

99,9 

99,9 

99.9 

100.0 

lOO.D 

100.0 

1  OQ.O 

GE 

1001 

97.9 

98.6 

98.7 

99.2 

99.2 

99.6 

99*8 

99  .8 

99.9 

99,9 

99.9 

100.0 

100*0 

100. 0 

IOQ.O 

GE 

0) 

97,9 

98.6 

98.7 

99.2 

99.2 

99,6 

99,8 

99,8 

99,9 

99,9 

99.9 

100.0 

100. 0 

100*0 

IOQ.O 

TOTAL  number  OF  OBSERVATIONS:  900 


GLOBAL  CLTNArOLOGV  BRANCH  PtRCCNTAGC  fRCQUCMCV  OF  OCCURRCNCC  OF  CCILlNG  VERSUS  VISIBILITY 

USAFEtAC  from  HOURLY  OBSERVATIONS 

air  UCAThER  SERVICC/MAC 


STATION  NUMBER:  912180  STATION  NAME:  ANDERSEN  AFB  GUAM  PERIOD  OF  RECORD:  78-87 

MONTH:  JUN  HOURS(LST);  1200. IAqq 


ceiling 

IN  1 

FEET  1 

GE 

10 

GE 

6 

GE 

5 

GE 

4 

GE 

3 

GE 

2  1/2 

visibility 
GE  GE 

2  1  1/2 

IN  STATUTE  MILES 
GE  GE 

11/4  1 

GE 

3/4 

GE 

5,8 

GE 

1/2 

6E 

s/l6 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO 

CEIL  1 

58. 3 

58.4 

58.4 

58. 6 

S8.6 

58*6 

58.6 

S8  .6 

58.6 

58.6 

58. 6 

58.6 

58.6 

58.6 

58.6 

GE 

200Q0I 

77.8 

78.0 

78.1 

78.2 

78.2 

78.2 

78*2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

79.2 

78.2 

GE 

laooQl 

79.4 

79.7 

79.8 

79  .9 

79.9 

79.9 

79.9 

79  .9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

CE 

160001 

90.0 

BO. 2 

80.3 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80. « 

GE 

14QOOI 

81.6 

81.8 

81.9 

82.0 

B2.O 

82.0 

82*0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

62.0 

82.0 

82.0 

82.0 

GE 

120001 

85.8 

86.0 

86.1 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

66*2 

86.2 

86  .2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

GE 

lOOOOl 

90.1 

90.3 

90.4 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90  .6 

90.6 

90,6 

9q,6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

GE 

90001 

90.2 

90.9 

90.6 

90.7 

90.7 

90.7 

»IJ-7 

90,7 

90.7 

90.7 

90,7 

90.7 

90.7 

’0.7 

’0.7 

GE 

8Q0Q1 

92.6 

92.9 

93.0 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93*1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

GE 

7aool 

92.7 

93.0 

93.1 

93.2 

9  3.2 

»5.2 

»J.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

GE 

60001 

93.1 

95.9 

93.6 

93.7 

9  3.7 

93. T 

93.7 

95.7 

»3.7 

’3.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

GE 

soool 

93*9 

94.2 

94.3 

94  .4 

94.4 

94.4 

94.4 

94  ,4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94  .4 

CC 

4S00I 

93.9 

’<.2 

94.3 

94  .4 

94.4 

94.4 

94.4 

94  *4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

0J).4 

94.4 

94.4 

GE 

looal 

94.3 

94.7 

94.8 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94  .9 

94.9 

94  .9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

GE 

3S001 

95.4 

9S.8 

9S.9 

96.0 

96.0 

96.0 

96*0 

96.0 

9(.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96*0 

GE 

30001 

96.1 

96.6 

96.7 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96  .8 

96.8 

96.8 

96.8 

’6.8 

96.6 

96.8 

96.6 

GE 

25001 

96.1 

96.6 

96.7 

96.8 

96.8 

96.8 

96*8 

96  .8 

96.8 

96.8 

96*8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

GE 

20001 

96.1 

96.6 

96.7 

96  .8 

’6.8 

96.6 

96.8 

96  .8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.  S 

GE 

ISool 

96.1 

96.6 

96.7 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96*8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.6 

96.8 

GE 

15001 

96.8 

97,3 

97.4 

97.7 

9  7.7 

97.7 

97.7 

97  .7 

97,7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

GE 

izool 

97.4 

98.0 

98.1 

98.3 

98.4 

98.6 

98.6 

98  *6 

98.6 

98*6 

98.6 

98.6 

98.6 

’8>6 

98.6 

GE 

local 

97.7 

98.2 

98.3 

98.7 

98.8 

99.0 

99.1 

99.1 

99,2 

99,2 

99.2 

99,3 

99,3 

99.3 

99.3 

GE 

9001 

97.7 

98.2 

98.3 

98  .7 

9  8.8 

99,0 

99.1 

99 .1 

99.2 

99  .2 

99.2 

99,3 

99.3 

99.3 

99.3 

GE 

8001 

97.7 

98.2 

98.3 

98.8 

98.9 

99.1 

99.2 

99  .2 

99,3 

99.3 

99.3 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

GE 

7001 

97.7 

98.2 

98.3 

98.8 

98.9 

99.2 

99.3 

99.3 

99.4 

99.4 

99,4 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

GE 

6001 

97.7 

98,2 

98.3 

98.8 

98.9 

99.2 

99.3 

99.3 

99.4 

99.4 

99.4 

99.6 

99.6 

99,6 

99,6 

GE 

5001 

97.7 

98.2 

98.3 

98.8 

98.9 

99.2 

99.3 

99.3 

99.4 

99.4 

99.4 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

GE 

4001 

97.7 

98.2 

98.3 

98.8 

98.9 

99.2 

99.3 

99.3 

99.7 

99.7 

99.7 

99,9 

99.9 

99.9 

99.9 

GE 

30Q| 

97.8 

98.3 

98.4 

98.9 

99.0 

99,3 

99.4 

99  .4 

99.6 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

2001 

97.8 

98.3 

98.4 

98.9 

99.0 

99.3 

99.4 

99  .4 

99.8 

99.6 

99.8 

100.0 

100.0 

IDO.O 

100.0 

GE 

1001 

97.8 

98.3 

98.9 

98  .9 

99.0 

99.3 

99*4 

99  .4 

99.8 

99.6 

99.8 

lOO.Q 

100.0 

100.0 

1  00.0 

GE 

01 

97.8 

98,3 

98.4 

98  .9 

99.0 

99.3 

99.4 

99.4 

99.8 

99.8 

99.6 

100.0 

100.0 

IDO.O 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 


900 


GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFEtAC  from  hourly  observations 

AIR  UEAThER  service/hac 

station  NUMBER:  912100  STATION  NAME:  AnOERSEN  AFB  GUAM  PERIOD  OF  RECORD:  78-67 

month:  JUN  HOURS(LST).  ISOD.lToo 


ceiling  visibility  in  statute  miles 


IN  1 

FEET  1 

GE 

10 

GE 

6 

GE 

5 

GE 

4 

6C 

3 

GE 

2  1/2 

GE 

2 

GE 

1  1/2 

GE 

1  1  /4 

GE 

1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

6E 

5/I6 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO 

CEIL  1 

56.2 

56.2 

56.2 

56.2 

56.2 

56.2 

56.2 

56  .2 

56.2 

56,2 

56.2 

56,2 

56.2 

56.2 

56.2 

SE 

200001 

76.2 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76  .3 

76,3 

7<.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76,3 

76.3 

6E 

igaool 

76.8 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76,9 

76.9 

76.9 

6E 

160001 

77.3 

77.4 

77.4 

77.4 

7  7.4 

77.4 

77.4 

77  .4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

GE 

ivnooi 

79.4 

79.6 

79.6 

79.6 

7  9*6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79,6 

79.6 

79.6 

6E 

120001 

84.2 

84.3 

64.3 

84,3 

84.3 

84.3 

84.3 

84  .3 

84.3 

84  .3 

64.3 

64.3 

84,3 

84.3 

84.3 

GE 

looool 

87.9 

88.1 

88.1 

68,1 

88.  1 

88.1 

88,1 

88  .1 

88,1 

88.1 

<<.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

GE 

90001 

88.0 

<S.2 

86.2 

88,2 

8  8.2 

88.2 

88.2 

88  .2 

88.2 

88,2 

88.2 

68.2 

SS.2 

88.2 

86.2 

GE 

<0001 

92.0 

92.2 

M.2 

R2,3 

92.3 

92.3 

92.3 

92,3 

92.3 

92.3 

92.5 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

GE 

70001 

92.3 

92,6 

92.6 

92,7 

92.7 

»2.T 

92.7 

9?. 7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92,7 

92.7 

92.7 

GE 

6000) 

92.6 

92.8 

92,8 

92.9 

92.9 

93.0 

93*0 

93.0 

«J.O 

93.0 

93,0 

93.Q 

93,0 

93.0 

93.0 

GE 

soool 

93.3 

93.6 

93.6 

93,7 

9  3.7 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93,8 

93,8 

93. b 

*5.8 

93,8 

6C 

NSOOl 

95.4 

*3.7 

^3*7 

93.6 

9  3.8 

93*9 

93*9 

93.9 

93.9 

93.9 

93,9 

93.9 

93,9 

93.9 

93.9 

GE 

*0001 

94.2 

94.4 

94.4 

94,6 

94,6 

V4.7 

94*7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94,7 

94,7 

94,7 

94.7 

GE 

3S001 

9S.2 

95.4 

95,6 

95,7 

95.7 

95*8 

9S.8 

95  ,8 

’5*8 

95.8 

9S.8 

95.8 

95,8 

95,8 

95,8 

GE 

50001 

96.0 

96.3 

96.4 

96,6 

96.6 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96,7 

96-7 

96,7 

96,7 

96.7 

GE 

25001 

96.2 

96.6 

96.7 

96,8 

96.6 

96.9 

96*9 

96.9 

96.9 

96.9 

96,9 

96,9 

96,9 

96.9 

96,9 

GE 

20001 

96.3 

96.7 

96.8 

96,9 

96.9 

,2.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97,0 

97,0 

97,0 

97.0 

GE 

laoof 

96.5 

96.7 

96.8 

96,9 

96.9 

97.0 

♦F.O 

97,0 

97.0 

97.0 

97,0 

97,0 

97. D 

97.0 

97.0 

GE 

15001 

96.7 

97.1 

97.2 

97.3 

9  7.3 

97.4 

97.4 

97  .4 

97.4 

97.* 

97,4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

GE 

izool 

97.6 

98.2 

98.3 

98,6 

98.6 

9B.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98,7 

98,7 

98. 7 

98*7 

GE 

10001 

97.8 

98.4 

98,7 

99.0 

1 

99.4 

99.6 

99  .6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

GE 

9001 

97.8 

98.4 

98,7 

99,0 

99.  1 

99.4 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

GE 

8001 

97.8 

98.4 

96,7 

99.0 

99.1 

99.4 

99.6 

99.6 

99,6 

99.6 

99.6 

99.6 

99,6 

99.6 

99,6 

GE 

7001 

97.8 

96.4 

96.7 

99.0 

99.  1 

99.4 

99.6 

99,6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99,6 

99.6 

GE 

GOOl 

97.9 

98.6 

98.8 

99,1 

99.2 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99*7 

99,7 

GE 

SDOI 

97.9 

98.6 

98.8 

99,1 

99.2 

99.6 

99,8 

99  ,8 

99.8 

99  .8 

99,8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

GE 

•lOOl 

97.9 

98.6 

98,8 

99.1 

9  9,2 

99.6 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100,0 

100.0 

100,0 

100,0 

100*0 

GE 

500| 

97.9 

98.6 

98,8 

99.1 

99.2 

99*6 

99.9 

99  ,9 

100.0 

100,0 

IDO.O 

100.0 

100.0 

100,0 

100,0 

GE 

200l 

97.9 

96.6 

98,8 

99.1 

99.2 

99*6 

99.9 

99  ,9 

100,0 

100.0 

100,0 

100.0 

loo.o 

100.0 

100,0 

GE 

1001 

97.9 

98  .6 

98,8 

99,1 

99.2 

99*6 

99.9 

99  .9 

ioo>o 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100,0 

100,0 

GE 

Dl 

97.9 

98.6 

98.8 

99.1 

99.2 

99.6 

99.9 

99,9 

100,0 

100.0 

lOQ.Q 

100.0 

ino.a 

100.0 

100,0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS: 


900 


GLOBAL  CLIHATOLOGY  BRANCH  PfRCLNTAGC  FRCOUCNCt  OF  OCCURRCNCC  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFEtAC  froh  hourly  observations 

aIR  weather  service/hac 


STATION  NUNBER:  912180  STATION  NAHE :  AnOERSEN  AFB  GuAH  PERIOD  OF  RECORD:  78«8T 

HONTH;  JUN  HOURSlLSTl.  1600.20oO 


ceiling 

IN  1 

FEET  1 

GE 

10 

GE 

6 

GE 

5 

GE 

6 

6C 

3 

GE 

2  1/2 

VISIBILITY 
GE  GE 

2  1  1/2 

IN  STATUTE  MILES 

GE  GE  GE 

1  1/9  1  5/9 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

ge 

5/16 

1/9 

GE 

0 

NO 

CEIL  1 

56*3 

56.3 

56.3 

56.3 

56,3 

56.3 

56.3 

56,3 

56.3 

56. 3 

56.3 

56.3 

56.3 

56.3 

56.5 

6E 

200001 

76*3 

76.9 

76  .A 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76  ,9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

6E 

laoool 

77.1 

77.2 

77.2 

77.2 

7  7.2 

77.2 

77.2 

77.2 

77.2 

77.2 

TT.2 

TT.Z 

77.2 

77.2 

77.2 

CE 

160001 

TT.S 

77.9 

77.9 

77.9 

7  7.9 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

77,9 

77.9 

77,9 

GE 

lilODOl 

79.7 

79.8 

T9.* 

79,8 

79«8 

79.8 

79.8 

79  .8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.6 

GE 

120001 

8S.7 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85,9 

85.9 

85  .9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

BS.9 

65.9 

65.9 

GE 

looooi 

89.3 

89.6 

09.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

69.6 

69.6 

GE 

’cool 

89«3 

89.6 

89.6 

89.6 

09.6 

89.6 

89.6 

89  .6 

89,6 

89,6 

89.6 

89.6 

89.6 

89. b 

69.6 

GE 

*0001 

92.7 

92.9 

93.0 

93.0 

9  3.0 

93*0 

93.0 

93.0 

93.0 

95.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

or 

70C0I 

93.2 

95.9 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

93*6 

93,6 

’3.6 

95.6 

93.6 

93*6 

93,6 

93.6 

93.6 

GE 

*0001 

93.9 

99.1 

99.2 

99  .2 

99.2 

99.2 

99.2 

99  ,2 

99,2 

99  .2 

99,2 

’9,2 

99.2 

99.2 

99.2 

GE 

SOOOI 

99.1 

99.5 

94.  < 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99  ,9 

99,9 

99,9 

99.9 

99.9 

99.9 

99,9 

99.9 

GE 

<tS00l 

99.3 

99.6 

99.7 

99.7 

9%.T 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99,7 

99,7 

99.7 

99.7 

6C 

•0001 

95.2 

95.6 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

9S.T 

R5.7 

95. T 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

GE 

3SQ0I 

95.7 

96.0 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96*1 

96.1 

96*1 

’6.1 

»*.i 

96.1 

96.1 

96.1 

GE 

JOOCI 

»T.3 

97.7 

97.9 

97.9 

9  7.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97,9 

97,9 

GE 

25001 

97.9 

97.8 

98.0 

f*  .0 

98.0 

98*0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

GE 

20001 

97.6 

97.9 

96.1 

98.1 

98.  1 

98.1 

»».i 

98.1 

98  •  1 

98.1 

98.1 

98.2 

98.2 

96.2 

96.1 

GE 

laoot 

97.7 

98.0 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

•  *•3 

98.3 

96.3 

96.3 

GE 

iSoOl 

97.7 

98.1 

98.3 

90.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98  .9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

96.9 

96*9 

GE 

12001 

97.9 

98,3 

9*.* 

98*6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

96.7 

98.7 

GE 

loool 

98.2 

98.9 

99 ,2 

99  .2 

99.2 

99.3 

99,9 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99,6 

99,6 

99.6 

GE 

9001 

98.2 

98.9 

99.2 

99.2 

99.2 

99.3 

99.9 

99.6 

99,6 

99. a 

99*6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

GE 

*00) 

9S>] 

99.0 

99.9 

99.9 

99.9 

99.6 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99,8 

99.8 

»».* 

99*8 

99.8 

GE 

Tool 

98.  J 

99.1 

99.6 

99.6 

99.6 

99.7 

99.8 

99.9 

99,9 

99.9 

99.9 

99.9 

99,9 

99,9 

99,9 

GE 

*00l 

98.3 

99.1 

99,6 

99,6 

99.6 

99.7 

99.8 

99  .9 

99,9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GE 

5001 

98.9 

99.2 

99,7 

99.7 

99.7 

99.8 

99,9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100,0 

lOQ.D 

100. 0 

100.0 

GE 

AOOl 

98.9 

99.2 

99.7 

99,7 

99.  T 

99.8 

99.9 

100  .0 

100.0 

100.0 

IDO.O 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

loot 

98.9 

99.2 

99.7 

99  .7 

99. T 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

2001 

98.9 

•  9.2 

99,7 

99.7 

99.  r 

99.8 

99.9 

100,0 

100*0 

loo.o 

100.0 

100.0 

100.0 

200.0 

100.0 

GE 

loot 

98.9 

99.2 

99.7 

99  .7 

9  9,7 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

ioo>a 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

01 

98.9 

99.2 

99,7 

99,7 

99.7 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

ino.o 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS:  900 
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GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH  PCRCCNTACe  FRCOUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETaC  from  hourly  OBSERVATIONS 

aIR  weaTheR  service/hac 

STATION  NUMBER:  9121BQ  STATION  NAME:  AnOERSEN  AFB  GuAH  PERIOD  OF  RECORD:  TB-BT 

MONTH:  JUN  HOURSILST):  2100-2300 


ceiling 

IN  1 

FEET  1 

GE 

10 

GE 

6 

GE 

S 

GE 

9 

GE 

3 

GE 

2  1/2 

visieiLirv 
GE  6E 

2  1  1/2 

IN  s  tatute  miles 

GE  GE  GE 

11/5  1  3/5 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

6e 

5/16 

GE 

1/5 

GE 

0 

NO 

CEIL  1 

57.7 

57.7 

57.7 

57.7 

5  7.7 

57.7 

57.7 

57  .7 

57.7 

57.7 

57.7 

57.7 

57.7 

57.7 

57,7 

6E 

200001 

77.0 

77.0 

77.0 

77.1 

7  7.1 

77.T 

77.2 

77.2 

77.2 

77.2 

77.2 

77.2 

77,2 

77.2 

77.2 

6E 

IbOOOI 

77.9 

77.9 

77.9 

78. Q 

78.0 

78.0 

78.1 

78  .1 

78.1 

78.1 

28.1 

78.1 

78.  1 

76.1 

78.1 

G£ 

160001 

26.6 

78*9 

78.9 

78  .6 

78.6 

78.6 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78,7 

GE 

INOOOI 

80.7 

80.8 

80^8 

80.9 

80.9 

80.9 

81.0 

81  .0 

81.0 

81  .0 

81.0 

81.0 

81. 0 

61.0 

81.0 

GE 

IZOOol 

BS.9 

86.1 

86.1 

86.3 

86.3 

86.3 

86  .  A 

86  .5 

86.5 

86  .5 

86.5 

86.5 

S6.5 

86.5 

86.5 

GE 

lOOOOl 

BB.6 

88.8 

88.8 

89.0 

89.0 

89.0 

89,1 

89  ,1 

89.1 

89.1 

89.  1 

89,1 

89.1 

89.1 

89.1 

6E 

«aoal 

B8.6 

88.8 

88.8 

89.0 

89.0 

*».o 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89,1 

89,1 

B’.l 

GE 

80001 

92.1 

92.3 

’2.3 

92.6 

92.6 

92.6 

92.7 

92.7 

92.7 

92,7 

92.7 

92,7 

92.7 

92,7 

92 ‘.7 

GE 

Toool 

92.3 

92.6 

92.6 

92.8 

92.8 

92.8 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92,9 

GE 

60001 

92.8 

93.0 

93.0 

93.2 

9  3.2 

93.2 

93.3 

93.3 

*3.3 

93,3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

GE 

Soool 

92.9 

93.1 

93.1 

93.3 

93.3 

93.3 

93.5 

93  .5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

GE 

NEOOl 

92.9 

»3.1 

93,1 

95.3 

93.  3 

93,3 

93.5 

93.4 

93.5 

93.5 

95.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

GE 

NOOOl 

99.3 

99.7 

99.9 

95.1 

’S.J 

*5.1 

95.2 

95.2 

95.2 

95. 2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

GE 

JSOOl 

99,7 

95.0 

95.2 

9S.V 

95.5 

9$«5 

95.6 

95  ,6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

GE 

30001 

96.2 

96.6 

96.8 

92.0 

97.0 

*2.0 

97,1 

9T.1 

97,1 

97.1 

*2.1 

97,1 

97.1 

97.1 

97.1 

GE 

JSOOl 

96,9 

96,8 

97.0 

97.2 

97.2 

97.2 

97.3 

97,3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

*T.i 

GE 

ZOOOl 

96.6 

96.9 

97.1 

97,3 

97.3 

92.N 

97.6 

97  .6 

97*6 

97.6 

97.6 

97,6 

97.6 

97,6 

97.6 

GE 

leool 

96.6 

96.9 

97,1 

97,3 

9  7.  3 

97.9 

*2.6 

92.8 

97.6 

97.6 

97.6 

97,6 

97.6 

97.6 

97.6 

GE 

ISOOI 

97.3 

97.7 

97.9- 

98.1 

98.  1 

98.2 

98.3 

98.3 

98.3 

98,3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

GE 

12001 

98.0 

98.3 

98.6 

98.9 

98.9 

99.0 

99.1 

99,1 

99.1 

99.1 

99.1 

99,1 

99,1 

99,1 

99.1 

GE 

lOOOl 

98.2 

98*8 

99.0 

99.3 

99.  3 

99.5 

99*6 

99  ,6 

99.6 

V?,6 

99.6 

99.6 

99.6 

99,6 

99.6 

GE 

»00l 

98.2 

98.8 

99,0 

99,3 

99.  3 

99, A 

99.6 

99*6 

99.6 

99*6 

99.6 

99.6 

99.6 

99,6 

99.6 

GE 

6001 

98.2 

98.8 

99.0 

99,5 

99.5 

99,6 

99.7 

99.7 

99,7 

99,7 

99.7 

99.7 

99,7 

99.7 

99.7 

GE 

too! 

98.2 

98.9 

99.1 

99.6 

99.6 

99,7 

99.8 

99.8 

99,8 

99,8 

99,8 

99,8 

99.3 

99.8 

99.8 

GE 

6001 

98.3 

99.0 

99.2 

99.7 

99.7 

99.8 

99.9 

99  .9 

99,9 

99,9 

99,9 

99,9 

99,9 

99,9 

99,9 

GE 

SOOl 

98.3 

99.0 

99,2 

99,7 

99,7 

99,8 

99.9 

99.9 

99,9 

99.9 

99,9 

99,9 

99.9 

99,9 

99.9 

GE 

HQOl 

98.3 

99.0 

99,2 

99.7 

99,7 

99,8 

99,9 

99  .9 

99,9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GE 

300| 

98.3 

99,0 

99.2 

99.7 

99,7 

99.8 

99.9 

99.9 

99,9 

99,9 

99,9 

*9.9 

99.9 

99,9 

99.9 

GE 

200l 

»8»9 

99,1 

99.3 

99.8 

99.8 

99.9 

loo.o 

100  .0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

lOo.o 

100.0 

100.0 

GE 

tool 

98.9 

99.1 

99.3 

99-8 

99.  8 

99.9 

100.0 

100  .0 

ino'O 

lOD.O 

103.0 

100. 0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

ol 

98.9 

99.1 

99.3 

99,8 

99,8 

99,9 

100.0 

100.0 

100.0 

200.0 

100.0 

100.0 

1  Oo.Q 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS:  90Q 


GLOBAL  CLIHAT0L06V  BRANCH 
USAFEtAC 

AIR  UCAThER  service/nac 


PERCENTAGE  FREQUENCY  CF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUHBERx  912180  STATION  NAHE  :  AnOCRSEN  AFB  GuAN  PERIOD  OF  RECORD:  78-87 

MONTH:  JUN  NOURS(LST).  ALL 


CEILING 

IN  1 

FEET  1 

GE 

10 

GE 

6 

GE 

5 

GE 

9 

GE 

3 

GE 

2  1/2 

VISIBILITY 
GE  GE 

2  1  1/2 

IN  STATUTE  MlLES 

GE  GE  GE 

11/6  1  3/6 

6e 

5/« 

GE 

1/2 

GE 

5/16 

GE 

1/6 

GE 

0 

NO 

CEIL  1 

59.0 

59.0 

59.0 

59.0 

59.0 

59,0 

59.0 

59  .0 

59.0 

56.0 

59.0 

59.0 

59.0 

59.0 

59.0 

GE 

200001 

77,7 

77.8 

77.8 

77.8 

7  7.8 

77. B 

77,8 

77  .8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

GE 

180001 

78.5 

78.5 

78.6 

78  .6 

78.6 

78.6 

78.6 

78  .6 

78.6 

78  ,6 

78.6 

78.6 

76.6 

78.6 

78.6 

GE 

16000) 

78*9 

79.0 

79.0 

79.0 

7  9.U 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79,0 

79.0 

79.0 

T9.0 

79.0 

79.0 

GE 

i<ioaal 

80.8 

8q.8 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

B0.9 

80.9 

80*9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

GE 

12000) 

85.5 

85.6 

85.7 

85.7 

85.7 

•  5.7 

85.7 

as  >7 

85.7 

85.7 

85,7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

GE 

IQOOQl 

89.9 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89*6 

89  .6 

89.6 

8*. 6 

89.6 

89.6 

89.6 

69.6 

89.6 

GE 

9000) 

89.5 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89. 7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89,7 

89.7 

89.7 

89.7 

GE 

aooo) 

92.6 

«2*8 

92.8 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92  .9 

92.9 

92,9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

GE 

7000) 

93«0 

93.2 

93.2 

»3.2 

9  3.2 

93.2 

*3.3 

93*3 

93.3 

93.3 

93.  3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.5 

GE 

6000) 

93.9 

93.5 

93.6 

93.6 

9  3.6 

93.6 

93.6 

*3.8 

»3.6 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

GE 

SOOOl 

93*8 

99.0 

99.0 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96  .1 

96.1 

96.1 

96, 1 

96,1 

96.1 

96 . 1 

96  1 

GE 

4SQQI 

93.8 

99.0 

99.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96  .1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

911.1 

96.1 

GE 

<•000) 

9S«1 

9S.3 

95.9 

9s. 6 

95.9 

9S.$ 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

GE 

JSoo) 

95.8 

96.0 

96.1 

96.2 

96.2 

»‘.2 

*5.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

GE 

3000) 

96.7 

97.0 

97.0 

97.1 

97.1 

97.1 

97.2 

97  ,2 

*7.2 

97.2 

»T.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

GE 

2500) 

96.8 

97.1 

97.2 

97.3 

9  7.3 

97.5 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

9T.3 

97.3 

97,3 

97.3 

GE 

2000) 

96t9 

»2.2 

97,3 

97.3 

97.3 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.4 

97.6 

GE 

1800) 

96.9 

97.2 

97.3 

97.6 

97,6 

*7.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97,6 

GE 

15001 

97.3 

97.7 

97.8 

97.9 

97,9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97,9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

GE 

12001 

97.9 

98.9 

98.6 

98  .8 

98.8 

98.9 

98.9 

98  .9 

98.9 

98.9 

98,9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

GE 

1000) 

98.2 

98.7 

98.9 

99.2 

99.3 

99.6 

99.5 

99.5 

99.6 

99,6 

99.6 

99.6 

99*6 

99,6 

99.6 

GE 

9001 

98.2 

98.7 

98.9 

99.2 

99,3 

99.6 

99.5 

99,5 

99.6 

99,6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

GE 

8001 

98.2 

98.7 

99.0 

99.3 

99,3 

99.6 

99,6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

GE 

7001 

98.2 

98.8 

99.1 

99.6 

9  9.6 

99.5 

79,7 

99  .7 

99.7 

99  ,7 

99,7 

99.8 

99.6 

99.8 

99.8 

GE 

6oo) 

98.  3 

98.8 

99.1 

99.6 

9  9.6 

99.6 

99.7 

99  ,7 

99.8 

99,8 

99.8 

99.8 

99,8 

99,8 

99.8 

GE 

5001 

98.3 

90.8 

99.1 

99.6 

99.5 

99.6 

99.8 

99  .0 

99.8 

99.8 

99,8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GE 

loo) 

98.3 

98.8 

99.1 

99.6 

99.5 

99,6 

99.8 

99.0 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

3001 

98.3 

98.9 

99.2 

99.5 

99.5 

99.7 

99.8 

99  ,0 

99,9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

IQO.O 

lOO.Q 

GE 

200) 

98.3 

98.9 

99.2 

99.5 

99.5 

99,7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99,9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

looi 

»«.3 

98.9 

99.2 

99.5 

99.5 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99,9 

99.9 

100.0 

100.0 

lOO.D 

100.0 

GE 

Ol 

98.3 

90.9 

99.2 

99,5 

99.S 

»».T 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

lOO.O 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS:  7200 


GLOBAL  CLIHATOLOGt  BRANCH 
USAfCTAC 

AIR  WeATHCR  S^RVlCC/HAC 


PCRCCNTAGC  FRCQueNCY  OF  OCCURRCNCC  OF  CFILXNG  VtRSUS  VZSZSILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUHBtR:  STATION  NAHC  :  ANOERStN  AFB  GUAM  PERIOD  OF  RECORD:  70-67 

month:  JUL  HOURS(LST):  0000-0200 


CEILING 

IN  1 

FEET  1 

GE 

10 

GE 

b 

GE 

S 

GE 

4 

GE 

3 

GE 

2  17  2 

VISIBILITY 
GC  GE 

2  1  1/2 

IN  statute  Miles 

GE  GE  GE 

11/9  1  3/4 

ge 

5/8 

GC 

1/2 

GE 

5/16 

GE 

1/4 

GE 

Q 

NO 

CEIL  1 

S3.0 

53.0 

53.1 

53.1 

5  3.1 

53.1 

53.1 

53.1 

53.1 

53.1 

53.1 

53.1 

53.1 

53.1 

53.1 

GE 

200001 

70.1 

70.1 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

»0.? 

70.2 

70.2 

TO. 2 

70.2 

70.2 

70.2 

7(J.2 

70.2 

GE 

laOQQI 

71.9 

71.9 

72.Q 

72  .0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

7?.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

GE 

tioool 

72.9 

72.9 

72.5 

72.S 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

T2.5 

72*5 

72.5 

GE 

190001 

79.9 

79.9 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75. 1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

GE 

uooal 

60.6 

80.6 

80.8 

80.8 

»0.« 

80.8 

■a. a 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80*8 

80*8 

80,8 

Bo.e 

GE 

lOOQOl 

86.5 

66.5 

86 . 6 

86  .6 

86.6 

86.6 

86.6 

8b  .6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

GE 

laaol 

6G.T 

86.7 

86.8 

86  .8 

86.  8 

86.6 

86.8 

86.8 

86 . 8 

86.8 

86.8 

86.8 

66*8 

66.6 

86.8 

GE 

63001 

90.9 

90.6 

90 -9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90»’ 

90.9 

90.9 

9D.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

GE 

70001 

90.9 

91.1 

91.3 

’1.3 

91.3 

91*3 

91.3 

91.3 

91.3 

91  ,3 

91.3 

91,3 

91.3 

91.3 

91.3 

GE 

bOQOl 

91,2 

91.9 

91  .6 

91  .6 

91.6 

91.6 

’1.5 

’1  .6 

91*6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91,6 

91.6 

GE 

5000! 

92.0 

92.3 

92.5 

92.5 

92,5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

’2.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

GE 

«S00| 

92.6 

92.8 

93.0 

93.0 

9  3.0 

93.0 

.3.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

95,0 

9  J.O 

93.0 

GE 

«aool 

93.0 

93.3 

’3.5 

«3«5 

«3.S 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

GE 

JSQOl 

99.0 

99.3 

94. S 

94  .5 

’O.S 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94,5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

5E 

30001 

9S.G 

96  .0 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96,2 

96.2 

*6.2 

96*2 

96*2 

96.2 

96.2 

96.2 

GE 

jsaot 

9G.0 

96.5 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96,7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

GE 

23001 

96.2 

96.8 

’7.2 

97.2 

9  7.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97,2 

97.2 

GE 

l«00l 

96.2 

96.8 

97.2 

97.2 

”.2 

97.2 

97.2 

97  .2 

97.2 

97.2 

9#  .2 

97.2 

97.2 

97.2 

97,2 

GE 

ISOOI 

97.9 

98.3 

98.7 

98.9 

98.9 

96.9 

98.9 

98  .9 

’8.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

94,9 

96.9 

GE 

12001 

97.5 

98.6 

99.0 

99.2 

9  9.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99,2 

99.2 

99*2 

99.2 

99.2 

99.2 

GC 

10001 

97.7 

98.8 

99.4 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99  .6 

99,6 

99.6 

99.6 

99.6 

99,6 

99,6 

99.6 

GE 

9001 

97.7 

98.8 

99.4 

99  .6 

99.6 

99.6 

99.6 

99  .6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

GE 

8001 

97.6 

98.9 

99.5 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99,9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99,9 

99,9 

99.9 

GE 

7001 

97.8 

98.9 

99.5 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99  .9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GC 

6001 

97.6 

98.9 

99.5 

99  .7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99,9 

99,9 

99.9 

GE 

soot 

97.6 

98.9 

99.5 

99.7 

100.0 

100.0 

100.0 

lOD.O 

IDO.D 

IDO.O 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

6001 

97.8 

98.9 

99.5 

99.7 

100.0 

100>0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100,0 

10D>0 

100.0 

100.0 

GC 

3001 

97.8 

98.9 

99.5 

99  .7 

100,0 

IQO.O 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100,0 

100.0 

100,0 

100.0 

1  00.0 

GC 

200I 

97.8 

98.9 

99.5 

99.7 

lOO'O 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

6t 

loot 

97,8 

98.9 

99.5 

99.7 

100.0 

100.0 

100.0 

lOO'O 

too.o 

IDO  .0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

01 

97.8 

98.9 

99.5 

99  .7 

loo.o 

100.0 

100.0 

100  .0 

100.0 

100.0 

100.0 

loo.o 

100.0 

100.0 

1  00.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 


930 


GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH 
USAFETAC 

AIR  heather  SERVICe/HAC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  912180  STATION  NAME:  AnOERSEN  AFB  GUAM  PERIOD  OF  RECORD:  76*87 

MONTH:  JUL  HOURS(LST).  OIDO-O^QO 


CEILING 

IN  1 

FEET  1 

GE 

10 

GE 

6 

GC 

S 

GE 

9 

GE 

I 

GE 

2  1/2 

visibility 
GE  GE 

2  1  1/2 

IN  STATUTE  MILES 

GC  GE  6C 

11/9  1  3/9 

6E 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

5/16 

GE 

1/9 

GE 

0 

NO 

CEIL  1 

S3W 

53.7 

53.7 

53,7 

5  3.7 

53.7 

53.7 

53  .7 

53.7 

53.7 

53.7 

53.7 

53.7 

53.7 

53.7 

ge 

20Q0QI 

72. N 

72.9 

72.9 

72  .9 

72.9 

72.9 

72.9 

72  .9 

72.9 

72.9 

72,9 

72.9 

72. M 

72.9 

72.9 

GE 

UOOOl 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

7%.  5 

79.3 

79  .3 

79.3 

79.3 

34.3 

7i(.3 

79.3 

79,3 

79.3 

6E 

16QQQ1 

79*6 

79.6 

79.6 

79  .6 

79.6 

79.6 

79.6 

79  .6 

79.6 

79.6 

79.6 

79,6 

79.6 

79.6 

79  «6 

GE 

maooi 

76.1 

76.1 

76.1 

7^,1 

76.  1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76,1 

76.1 

GE 

120001 

81.6 

81.6 

81  .6 

81  .6 

81,6 

81.6 

81.6 

8l  .6 

61.6 

61  .6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

GE 

lOQOQI 

66.0 

86.1 

86.1 

86.1 

86.  1 

86.1 

86.1 

86 .1 

86,1 

86.1 

86.1 

86.1 

66.1 

86.1 

86.1 

GE 

40001 

86.6 

86.7 

86.7 

66  .7 

86.7 

86.7 

86.7 

86 .7 

86.7 

86.7 

86,7 

86,7 

86,7 

86.7 

66. 7 

GE 

aooQi 

92. S 

42.6 

42.7 

92.7 

9  2.7 

92.7 

92.7 

92,7 

92.7 

92.7 

92.7 

92,7 

92.7 

92.7 

92,7 

GE 

7000) 

92.5 

92.6 

92.7 

92.7 

42.3 

42.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92,7 

92.7 

92.7 

GE 

6QQ0I 

92.7 

9?.e 

92.9 

92.9 

9  2*9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92,9 

92.9 

GE 

soool 

93.0 

93.1 

43.2 

93.2 

9  3.2 

43.2 

95.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93,2 

93.2 

93,2 

93.2 

GE 

nsoqI 

93*9 

93. S 

93.7 

93.7 

9  3.7 

43. T 

43.3 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93,7 

95.7 

93.7 

93.7 

GE 

AOOOl 

99.3 

99.9 

99*6 

99.6 

99.6 

99  .6 

99.6 

99  .6 

99,6 

4*. 6 

4Ii.6 

99.6 

99.6 

99,6 

99,6 

GE 

BSQOI 

9S.S 

9S.6 

9S.8 

9S.8 

95.8 

9$.B 

9S.8 

95  .8 

95.8 

95.6 

95. 8 

45.8 

95,8 

45.8 

95.8 

GC 

toool 

96. S 

96.9 

47.1 

97.1 

9  7«t 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97,1 

97,1 

43,1 

GE 

2S00l 

96.5 

96.9 

97.1 

97.1 

9  7,1 

47.1 

97.1 

43.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97,1 

97,1 

97.1 

Ge 

20001 

96.8 

97.2 

97.9 

97.9 

9  7.9 

97.5 

97.5 

47.5 

43.5 

97.5 

97.5 

97. S 

97.5 

97,5 

97,5 

GE 

IgOOl 

96.6 

97.2 

97.9 

97.9 

9  7.9 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97,5 

43.5 

43.5 

97.5 

97.5 

97.5 

GE 

IGOOl 

97,6 

’8.2 

98.5 

98.5 

98.5 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98  .6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

48.6 

GE 

12001 

98.0 

98.7 

44.0 

99,1 

99.1 

99.2 

99.2 

99  .2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99,2 

99.2 

99 .2 

GE 

1000! 

98.1 

96.9 

99,5 

99,6 

99.6 

99.7 

99.7 

99  .7 

9v.7 

99.7 

99.7 

99,7 

99,  7 

99,7 

99.7 

GE 

9001 

98.1 

98.9 

99.5 

99.6 

99,6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99,7 

99.7 

9v.7 

99.7 

99.7 

99.7 

ee 

®ool 

48.1 

99.1 

99,7 

99.8 

99.9 

lOO.Q 

100«0 

100  .0 

100.0 

100.0 

100,0 

IDO.O 

lOO.D 

100.0 

lOQ.O 

GE 

Tool 

98.1 

44.1 

99,7 

47.8 

99.9 

100.0 

100.0 

IDD.O 

loo.o 

IDO.O 

100.0 

100.0 

100.0 

IDO.O 

100.0 

6C 

6001 

98.1 

99.1 

99,7 

99.8 

99,9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

IDO.O 

IOq*  0 

1D0<0 

100.0 

100.0 

GE 

sooi 

98.1 

99.1 

99,7 

99  .6 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

loo.o 

100.0 

100.0 

100*0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

•iQOt 

98.1 

99.1 

99,7 

99.6 

99.9 

100.0 

100.0 

100  .0 

100.0 

100.0 

200.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

3001 

48.1 

44.1 

99.7 

99.8 

99.9 

too.o 

100.0 

lOO'O 

100.0 

200.0 

100,0 

100.0 

100.0 

100.0 

loo.o 

GE 

2001 

98.1 

99.1 

99,7 

99,8 

99,9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

IDO.O 

loo.o 

100*0 

loo.o 

100.0 

IDO.O 

GE 

lOOl 

98.1 

99.1 

99,7 

99.8 

99,9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100,0 

100.0 

100.0 

100*0 

1  00.0 

GE 

0| 

98.1 

99.1 

99.7 

99  .8 

99.9 

100.0 

IDO.O 

IDO.O 

100.0 

100.0 

100. 0 

100.0 

100.0 

100.0 

1  00.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 
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global  Climatology  branch  pprccntagc  frcqucncv  or  occurrence  of  ceiling  versus  visibility 

USAFETAC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

AIR  WEATHER  SERVICE/HAC 


STATION  NUMBER:  912180  STATION  NAME:  ANDERSEN  AF8  GUAM  PERIOD  OF  RECORD:  76-87 

month:  jUl  HoUrSCLSTI:  Q600-0800 


CE  ILING 

IN  1 

FEET  1 

GE 

10 

GE 

6 

se 

S 

GE 

9 

GE 

3 

CE 

2  1/2 

visibility 

6C  GE 

2  1  1/2 

IN  STATUTE  MILES 
GE  GE 

11/9  1 

GE 

3/9 

GE 

5/8 

6C 

1/2 

GE 

5/16 

GE 

1/9 

GE 

0 

NO 

CEIL  1 

56.3 

56.3 

56.3 

56.3 

56.3 

56.3 

S6.3 

56  .3 

56.3 

56.3 

56.3 

56.3 

56.3 

56.3 

56.3 

GE 

200001 

71,9 

71.9 

71.4 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71  ,9 

73.4 

73  .9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

GE 

180001 

73.« 

79 .0 

79 .0 

79.0 

79.0 

79,0 

79*0 

79  .0 

79.0 

79.0 

79.0 

79,0 

79.0 

7‘<.0 

74.0 

CE 

I6nool 

79.8 

79.9 

79  ,9 

7m, 9 

79.9 

79.9 

79.9 

79  .9 

79,9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

GE 

lIDOOl 

76.9 

77.0 

77.0 

77  .0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

7T.0 

77.0 

77.0 

77.0 

GE 

1200QI 

81.0 

81.2 

81.2 

61  .2 

81.2 

81  •? 

81.2 

81  .2 

81.2 

81  .2 

81.2 

61.2 

6  1.2 

81.2 

61.2 

GE 

loaool 

85,2 

65.9 

85.9 

85  .9 

6  5.9 

8S.9 

8S.9 

8S  .9 

85.9 

85.9 

85.9 

65.4 

85.9 

85.9 

85.9 

GE 

90001 

86.0 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86*2 

86*2 

86  .2 

86.2 

66.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

GE 

8000) 

9Q.9 

91.2 

91,2 

91  .2 

’1.2 

Vl.2 

91.2 

91  .2 

91.2 

91  .2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

GE 

70001 

9q,9 

91.2 

91.2 

91  .2 

9U2 

91.2 

91.2 

’1-2 

91.2 

91  .2 

91.2 

91,2 

91.2 

91.2 

91,2 

GE 

60001 

91.1 

91.5 

91.5 

91. S 

91.5 

91.5 

91,5 

91  .5 

91.5 

’1.5 

’1.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

GE 

SOOOl 

’l.O 

91.8 

92.0 

92  .0 

92.0 

92*0 

92.0 

92  .0 

’2.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92,0 

92,0 

GE 

RSQOl 

91,5 

92.0 

92.3 

’2.3 

92.3 

92*3 

92*3 

92.3 

92.3 

92.3 

92,3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

GE 

MOOOl 

92.5 

93.1 

93.5 

9S.S 

93.5 

93*5 

»3.S 

»5.S 

93.5 

93*5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93,5 

GE 

3SQ0I 

93*8 

99.5 

99  .9 

99  .9 

99.9 

95.1 

95*1 

95. 1 

95.1 

’5.1 

R5. 1 

95. I 

95.1 

95,1 

95.1 

GE 

3000l 

96«9 

96.2 

95.6 

95.6 

95.6 

95*7 

95*7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95,7 

’5.7 

95.7 

GE 

2SOOI 

99,9 

95.3 

95,7 

95.7 

9S.  7 

9S«8 

95*8 

95  .8 

95.8 

95,8 

95,8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

GE 

2000l 

99.9 

95.3 

95.7 

95.7 

95.7 

95.8 

9$*6 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

9S.8 

95.8 

95.8 

95.8 

GE 

18001 

99.5 

95.9 

95.8 

95.8 

95.8 

95*9 

95.9 

95.9 

95,9 

9S.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

GE 

isool 

95.6 

96.7 

97.1 

97  .3 

97.3 

97.5 

97,5 

97.5 

97,5 

97.6 

97.6 

97.6 

R7.6 

97.6 

97.6 

GE 

i2ca( 

96,5 

»7.h 

98.0 

98  *2 

98.  2 

98,5 

98*5 

98.5 

98.5 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98*6 

98.6 

GE 

10001 

96.8 

97.8 

98.9 

98.7 

9  8,7 

99*0 

99.0 

99  .0 

99.0 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

GE 

9001 

96.8 

97.8 

98.5 

98.6 

9  8.8  • 

99.1 

99*1 

99  .1 

99.1 

99.2 

99.2 

99,2 

99.2 

99.2 

99.2 

GE 

800| 

96.9 

98.2 

98.8 

99.1 

99,  1 

99*5 

99.5 

99.5 

99.5 

99,6 

99,6 

99,6 

99.6 

99.6 

99.6 

GE 

70ol 

97.0 

98.3 

98.9 

99.2 

99,2 

99*6 

99.6 

99  .6 

99,6 

99.7 

99.7 

99.7 

99,7 

99,7 

99.7 

GE 

6001 

97.1 

98,9 

99.0 

99,9 

9  9.  9 

99.7 

99.7 

99 .7 

99, 7 

99,8 

99.8 

99,8 

99.0 

99.8 

99.8 

GE 

5001 

97.1 

98.9 

99.0 

99.9 

99.9 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99,8 

99.8 

99.8 

99,8 

99.8 

99.8 

GE 

AQOl 

97.1 

98,9 

99.0 

99.9 

9  9,9 

99.7 

99.8 

99.8 

99,8 

99,9 

99,9 

99.9 

99.9 

99.9 

1  00.0 

GE 

3DC' 

97.1 

98.9 

99 .0 

99.9 

99,9 

99.7 

99,8 

99.8 

99.8 

99.9 

99,9 

99,9 

99,9 

99.9 

100.0 

GE 

2001 

97.1 

98.* 

99,0 

99.9 

99.  9 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99,9 

99.9 

100.0 

GE 

1001 

97.1 

98,9 

99.0 

99.9 

99,9 

99,7 

99*8 

99.8 

99.8 

99,9 

99,9 

99,9 

99.9 

99,9 

IQO.O 

GE 

01 

97.1 

98.9 

99.0 

99,9 

99,9 

99.7 

99.8 

99  .8 

99.8 

99,9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100. 0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 
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GLOBAL  CLIMkTOLOGY  BRANCH  PEHCCNrAGE  EREQUENCV  OF  OCCURRENCE  OF  cFILINe  VERSUS  VISIBILITY 

usafetac  froh  hourly  observations 

aIR  HeAIhER  service/hac 

station  NUMBER:  912180  STATION  NAME:  AnOERSEN  AFB  GUAM  PERIOD  OF  RECORD:  Te-87 


MONTH:  JUL  HOURSILSTI.  ORDD-IloO 


CC  ILInC 

IN  1 

FEET  1 

GE 

10 

GE 

6 

GE 

5 

GE 

9 

GE 

3 

GE 

2  1/2 

VISIBILITY 
Gt  GE 

2  1  1/2 

IN  SIATUTE  miles 

GC  GE  GE 

11/9  1  3/9 

Gt 

5/8 

GE 

1/2 

CE 

5/l6 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO 

CEIL  1 

53.6 

53.8 

53.8 

53,8 

5  3.  8 

53.8 

53.6 

53  .8 

53.8 

53.8 

53.8 

53.8 

53.8 

53.8 

53.8 

6'. 

i  JQOQI 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72*9 

72.9 

72  ,9 

72.9 

72.9 

72,9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

jE 

’  aoool 

741.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.  9 

79.9 

79*9 

79  .9 

74 .9 

74.9 

74  .9 

74.9 

74.9 

74,9 

74.9 

160001 

76,2 

76.2 

76.2 

76  .2 

76.2 

76.2 

76*2 

76  .2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76,2 

76.2 

6E 

140001 

78.9 

78.9 

78  ,9 

78. K 

78.9 

78.9 

78*9 

78  *4 

76.4 

78.4 

78.4 

78.4 

78.4 

7«.4 

78.4 

OC 

120001 

82.9 

82.9 

83,0 

83.0 

63.0 

83.0 

83.0 

83*0 

83,0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

8  3.0 

83,0 

GE 

IQQOOl 

87.1 

87,1 

87.2 

87,2 

8  7,2 

87.2 

87.2 

87*2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87,2 

87.2 

GC 

Voool 

87*5 

87.5 

87,6 

87  .6 

8  7*6 

87.6 

87*6 

87  .6 

87.6 

87. 6 

87.6 

67.6 

87.6 

87.6 

87,  6 

GE 

80001 

92.3 

92,9 

92.6 

92.6 

92.6 

92.7 

92.7 

92  .7 

92,7 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92. a 

92.8 

GE 

TOOOl 

92,3 

92,9 

92.6 

92.6 

92.6 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.8 

92.8 

92.8 

92,8 

92.8 

92,8 

GE 

60QQI 

92.5 

92.6 

92.8 

92.8 

9  2.8 

92.9 

92.9 

92.9 

92,9 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

6C 

SOOOI 

92.6 

92,7 

92.9 

92.9 

92,9 

93*0 

93.0 

93  .0 

93.0 

93.1 

93.1 

95.1 

93,1 

93.1 

93.1 

GE 

4SC0I 

92,8 

92.9 

93.1 

93.1 

93.  1 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93,4 

93.4 

93.4 

93.4 

9  3.4 

93.4 

CE 

40001 

99.9 

99,6 

99,8 

99  .8 

99.6 

95. 1 

95.1 

95  .1 

95. 1 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

6E 

SSOQI 

95. 1 

95,9 

95.7 

95  .9 

9  5.9 

96.1 

96*1 

96.1 

96.1 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96,2 

GE 

soooi 

95. S 

95. 8 

96,3 

96.6 

96.6 

96.8 

96*8 

96.8 

96*8 

96.9 

96.9 

96.9 

96,9 

96.9 

96,9 

GE 

2S00] 

95.5 

95,8 

96.3 

96.6 

96.6 

96.8 

96. S 

96  .8 

96.8 

96.9 

96,9 

96.9 

96,9 

96.9 

96*9 

GE 

2Qool 

’5.6 

95.9 

96.5 

96.8 

96.8 

97. c 

97*0 

97.0 

97.0 

97,1 

97.x 

97.1 

’^,1 

97.1 

97.  ) 

GE 

18001 

95.6 

95,9 

96.5 

96.8 

96.8 

97.0 

97. 0 

97.0 

97.0 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

GE 

isool 

96.0 

96.5 

97.0 

97.3 

97.3 

97,6 

97.6 

97  *6 

97.6 

97.7 

97.7 

97,7 

97.7 

97,7 

97,7 

6E 

12001 

96.3 

96,9 

97.5 

98.0 

96.  0 

99.6 

98.7 

98  ,7 

98.8 

98.0 

98.9 

99.0 

99,0 

99.0 

99.0 

GE 

lOOOl 

96.6 

97.2 

98.0 

98.9 

98.9 

99.0 

99.1 

99.1 

99.2 

99,4 

99,4 

99,5 

99,5 

99.5 

99.5 

GE 

9001 

96*6 

97.2 

98.0 

98  .9 

98.9 

99.0 

99.1 

99.1 

99.2 

99.4 

99.4 

99.5 

99.5 

99,5 

99.5 

GE 

eoDi 

96.6 

97.2 

98.0 

98  .9 

98.9 

99.0 

99.1 

99 .1 

99.2 

99.4 

99.4 

99.5 

99,5 

99.5 

99.5 

GE 

7001 

96.9 

97,5 

98,3 

98.7 

98.7 

99.9 

99.5 

99  ,5 

99,6 

99,7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

GE 

6001 

96.9 

9?  t9 

98.3 

98  .7 

98.7 

99.9 

99.5 

99  .5 

99.6 

99,7 

99,7 

99,8 

99.8 

99.8 

99.0 

GE 

6001 

96,9 

97.5 

98.3 

98.7 

98.7 

99.9 

99.5 

99.5 

99,6 

99,7 

99.7 

99.9 

99.8 

99.8 

99,8 

GE 

4001 

97.0 

9  7.x 

98.9 

98  ,8 

96.8 

99*5 

99*6 

99.6 

99,7 

99,8 

99.8 

99,9 

99.9 

99.9 

99,9 

GE 

Tool 

97.0 

9  7,6 

98.9 

98  .8 

9  8.8 

99.5 

99.6 

99. b 

99.7 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99,9 

99,9 

GE 

2U0f 

97.0 

97,6 

98.9 

98  .8 

98.8 

99.5 

99.6 

99  .6 

99  ,7 

99 ,0 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GE 

lOOl 

97.0 

97,6 

96.9 

98.9 

98.9 

99.6 

99.7 

99.7 

99.8 

99  ,9 

99,9 

IPO.O 

100.0 

100.0 

ICO.O 

GE 

01 

97.0 

97.6 

98.9 

98.9 

98.9 

99.6 

99*7 

99.7 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

ICO.O 

100.0 

100,0 

total  number  OF  observations:  R30 


GLOBAL  CLIMirOLOGV  BRANCH  PFRCENTAGe  FRCOUENCV  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC  FROH  hOURlY  OBSERVATIONS 

air  yEATHER  SERVICE/MAC 


STATION  NUHBER:  912180  STATION  NANE:  ANDERSEN  AFB  6UAH  PERIOD  OF  RECORD:  78‘87 

HONTH:  JUL  HOURSCLSTI:  1200*1400 


CE  ILING 

IN  1 

FEET  1 

GE 

10 

GE 

6 

GE 

5 

GE 

9 

GE 

3 

GE 

2  U2 

VISIBltlTT  IN  statute  MILES 

Ge  GE  GE  GE  GE 

2  i  1/2  1  1/4  1  3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

5/26 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO 

CEIL  1 

51,2 

51.2 

51.3 

51.3 

51.3 

51.3 

51.3 

SI  .3 

5U3 

51  .3 

51.3 

51.3 

51.3 

SI. 3 

51.3 

6E 

20DQ0I 

70.1 

70.2 

70.5 

70.5 

70.5 

70.S 

70.5 

70  .5 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

70,5 

70.5 

70. S 

GE 

187001 

71,1 

71,3 

71  .6 

71  .6 

7l.6 

7 1  .  G 

71.6 

71  .6 

73 .6 

71  .6 

71.6 

71  .6 

71.6 

71.6 

71.6 

GE 

16Q00I 

72.2 

72.9 

72,7 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

GE 

190001 

79,8 

75,1 

75,9 

75.9 

75.4 

75.4 

75.4 

75  .9 

75.4 

75  .4 

75.4 

7s. 9 

75,9 

75.9 

75.9 

GE 

120001 

79.2 

79.6 

79.9 

79  .9 

7  9.9 

79.9 

79,9 

79  .9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79,9 

GE 

100001 

84,9 

89.7 

85.1 

85.1 

85. 1 

85.1 

85.1 

85  .1 

85.1 

85.1 

85.1 

65.1 

85.1 

85.1 

85.1 

GE 

90001 

84. S 

89.8 

85.2 

as  .2 

85.2 

85.2 

85,2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85,2 

85,2 

65.2 

85.2 

GE 

80001 

89.9 

69.8 

90.2 

90,3 

90.3 

90.3 

90.3 

90 .3 

90.3 

»0.3 

90,3 

90,3 

90.3 

90.3 

90.3 

GE 

7000i 

89.S 

89.9 

90.3 

90  .9 

90.4 

90.4 

9D.4 

90  .9 

90.4 

90,4 

90.4 

90.9 

90.9 

90.9 

9O  *9 

GE 

60001 

89,5 

89,9 

90,3 

90.9 

90. 4 

90.4 

90.4 

90  .9 

9o.4 

90.4 

90.4 

90.9 

90.9 

90,9 

90.4 

GE 

SqooI 

89.8 

90.2 

90.6 

90.6 

9  0*6 

90.8 

90.8 

9O  *8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

9C.8 

GE 

4sooi 

89.9 

90.3 

90,8 

90  .9 

90.9 

90.9 

90.9 

90  .9 

’0.’ 

90.9 

»0.9 

90,9 

90.9 

90.9 

9U*9 

GE 

■lOOOl 

91.S 

92.0 

92,5 

92,6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

»2.6 

92.6 

92,6 

92,6 

GE 

3suai 

92.8 

93.9 

93.9 

99  .1 

94.  1 

94 ,1 

94.1 

99 .1 

99  »  1 

94 .1 

94  •  1 

94.1 

99.  L 

94,1 

99 , 1 

GE 

30001 

93,1 

99  .0 

99  ,9 

99.6 

96.6 

99  ,6 

94.6 

94  .6 

94.6 

94  .6 

94.6 

94.6 

99,6 

99.6 

99,6 

GE 

25001 

93.1 

94,0 

99 ,6 

94  .8 

94.8 

94,8 

94.8 

94  .8 

9ji,b 

94.8 

94.8 

94,8 

99.8 

99.8 

99.8 

GE 

20001 

93.2 

94.1 

99,7 

99  .9 

94.9 

94,9 

94.9 

94  .9 

94 .9 

99  .9 

94,9 

94.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GE 

ISOOI 

93.3 

94.2 

99.8 

95.1 

95.  1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95,1 

95.  1 

95.1 

’5.1 

’5.1 

’5.1 

Gt 

isool 

99.9 

95.8 

96,5 

97,0 

97.0 

97.0 

97.0 

97  .0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.1 

97.1 

97,1 

97.1 

GE 

12001 

95.3 

96.9 

97.5 

98.1 

98.  1 

98.2 

98.2 

98  .2 

98.3 

98  .3 

98.3 

98,9 

96.9 

9S.9 

98.4 

GE 

10001 

95,7 

97.5 

98.3 

98  .9 

98.9 

99,0 

99.0 

99  ,0 

99, 1 

99,1 

99, 1 

99,9 

99.9 

99.9 

99.4 

GE 

9001 

95.7 

97.5 

98.3 

98  .9 

9  8.9 

99,0 

99.0 

99  ,0 

99.1 

99.1 

99.1 

99,9 

99.4 

99.4 

99.9 

Gt 

8001 

95,7 

97.5 

98,3 

98.9 

98.9 

99,0 

99,0 

99,0 

99.1 

99,1 

99,1 

99,6 

99.6 

99.6 

99,6 

Gt 

7001 

95,7 

97.5 

98.3 

98  .9 

9  8.9 

99.0 

99.0 

99  ,0 

99.1 

99 .1 

99,1 

99.6 

99.6 

99,7 

99.7 

GE 

6001 

95,7 

97.6 

98.9 

99,0 

99.0 

99,1 

99.1 

99  ,1 

99,2 

99.2 

99.2 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

GE 

5001 

95.7 

97.6 

98.9 

99  .0 

99,0 

99.1 

99,1 

99  .1 

99.2 

99.2 

99.2 

99.7 

99.7 

99,8 

99.8 

GE 

9001 

95.7 

97.6 

98.5 

99 .1 

9  9.  1 

99.2 

99,2 

99  .2 

99,4 

99.9 

99.4 

99.6 

99.8 

100,0 

100.0 

GE 

3001 

95,7 

97.6 

98.5 

99,1 

99,1 

99.2 

99,2 

99  .2 

99.9 

99,4 

99.4 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

GE 

2001 

95.7 

97,6 

98.5 

99 .1 

99,1 

99.2 

99,2 

99  ,2 

99.9 

99.4 

99.4 

99.6 

99.8 

loo.o 

1  00.0 

GE 

loot 

95,7 

97.6 

98.5 

99 .1 

99,  1 

99,2 

99.2 

99  .2 

99.9 

99  .4 

99.4 

99.6 

99.8 

100.0 

100. 0 

GE 

01 

95.7 

97.6 

98.5 

99,1 

99.  1 

99,2 

99,2 

99.2 

99,4 

99.4 

99.4 

99.8 

99.8 

100.0 

lOQ.Q 

total  number  of  observations 


930 


GLOBAL  CLiHATOLOGt  BRANCH 
USAFETAC 

AIR  HEATHER  SERVlCE/HAC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FRoH  HoLiRtr  osservattons 


STATION  NUHBER:  9I21B0  STATION  NAHE:  ANDERSEN  AFB  6UAH  PERIOD  OF  RECORD:  78*87 

MONTH:  JUL  HOURS(LST):  lSOO-1700 


CEILING  visibility  IN  STATUTE  HILES 


IN  1 

feet  I 

GE 

10 

GE 

6 

GE 

5 

GE 

4 

GE 

3 

GE 

2  1/2 

GE 

2 

GE 

1  1/2 

GE 

1  1  /4 

GE 

1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

i/2 

GE 

5/lb 

6E 

1/4 

GE 

0 

NO 

CEIL  1 

97.2 

47.2 

47.2 

47.2 

4  7.2 

47.2 

47.2 

47.2 

47.2 

47,2 

47.2 

47,2 

47,2 

47.2 

47.2 

GE 

200001 

67.6 

67,7 

67.7 

67*7 

6  7.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67,7 

67.7 

6E 

ISOOOl 

69.7 

69.8 

69.8 

69  .8 

69.8 

69.8 

69.8 

69  .8 

69.8 

69.8 

69.8 

69.8 

69.8 

69.8 

69.8 

Ge 

160001 

70.4 

70.5 

70.5 

70.5 

7Q.5 

70. S 

70.5 

70,5 

70,5 

70.5 

73.5 

70 .5 

70,5 

70.5 

70.5 

GE 

moool 

72.6 

72.8 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72,9 

72.9 

72.9 

72.9 

72,9 

72.9 

GE 

12QQ0I 

79.0 

79*4 

79.5 

79.5 

79.5 

79.5 

79.5 

79.5 

79.5 

79,5 

79.5 

79.5 

79. S 

79.5 

79.6 

GE 

lOOOOl 

•  2 

84.2 

84.7 

64.8 

84«e 

84.6 

84.8 

84.8 

84  .8 

84.8 

84  .8 

84.8 

84,4 

84,8 

84.6 

64.8 

GE 

9oaai 

•  2 

84.3 

84  .8 

84  .9 

84  .9 

84*9 

84.9 

84.9 

84  .9 

84.9 

84,9 

84.9 

84.7 

84.9 

84.9 

64.9 

GE 

eOQoi 

«2 

87.8 

88.7 

88.6 

88.8 

88.  8 

88.8 

88.8 

88  .8 

88.8 

88,8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

68.8 

GE 

fqooI 

•  2 

88«2 

89.0 

89.1 

89.1 

89*1 

89.1 

89.1 

89 .1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89,1 

89,1 

89.1 

GE 

6QQ0I 

•  2 

88.6 

89«5 

69.6 

89*6 

89.6 

89.6 

89.6 

69  .6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89,6 

89.6 

GE 

socal 

•  2 

89.2 

90.1 

90,2 

90.2 

90.2 

90.? 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90,2 

GE 

4tSQQ| 

•  2 

89.6 

90.9 

90.5 

90. S 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90*5 

90.5 

90.5 

90.5 

90,5 

GE 

*0001 

•  2 

90*6 

91.5 

91.6 

91  .7 

91.7 

91.8 

91.8 

91  .8 

91. B 

91  .8 

91.8 

91.8 

91.8 

91*8 

91.8 

GE 

3SQ0I 

•  2 

»1.T 

92.7 

92.8 

92*8 

92.9 

92*9 

92.9 

92.9 

92,9 

92.9 

92,9 

92.9 

92.9 

9?. 9 

GE 

30001 

•  2 

93.1 

94.1 

94.3 

94  ,4 

»<l.  N 

9*.S 

94.5 

94  .5 

94.5 

94  ,5 

94,5 

94.5 

94.5 

94.5 

94,5 

GE 

2S00I 

•  2 

93. S 

94.5 

94.7 

94.8 

94.8 

94.9 

94.9 

94  ,9 

94.9 

94  .9 

94.9 

94.9 

94.9 

94,9 

94,9 

GE 

2000) 

•  2 

93.8 

94.7 

94  .9 

95.1 

95.1 

95.2 

9S.2 

95.5 

95.3 

95,3 

96. s 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

GE 

ISOOI 

•  2 

94.1 

95*1 

95.4 

95.6 

95*6 

95.7 

95.7 

95.8 

95.8 

95,8 

95.8 

95.8 

95,8 

95.8 

95.8 

GE 

15001 

•  2 

94.9 

96  .6 

97.0 

»7.<l 

9  7.4 

97.5 

97.7 

97  .8 

97.0 

97.8 

97.8 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

GE 

uool 

•  2 

9S.S 

97.1 

97.7 

98  *4 

98,4 

98.5 

’8.7 

98.8 

98.8 

98  ,8 

98.8 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

6E 

lOOOl 

.2 

95.7 

97.4 

98.1 

98.7 

98.7 

98.9 

99.1 

99  .2 

99,2 

99,2 

99.2 

99,4 

99.4 

99.4 

99.4 

GE 

»00l 

•  2 

95.7 

97.4 

98.1 

98  .7 

98.  7 

98.9 

99.1 

99,2 

99.2 

99.2 

99,2 

99,4 

99,1, 

99.4 

99.4 

GE 

8001 

•  2 

95.7 

97.1, 

98.1 

96.8 

98.8 

99.0 

99.4 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

GE 

Tool 

•  2 

95.7 

97,4 

98.1 

98  .8 

98.8 

99.0 

99.4 

99  .5 

99.5 

99,5 

99.5 

99,6 

99.6 

99.6 

99.6 

GE 

6001 

•  2 

95.7 

97.4 

98.1 

98  .8 

98.8 

99.0 

99.5 

99,6 

99,7 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

GE 

sool 

•  2 

95.7 

97.4 

98.1 

98.8 

9  8.8 

99.0 

99.5 

99  .6 

99.7 

99,7 

99.7 

99,9 

99.9 

99.9 

99.9 

GE 

•  ool 

.2 

95.7 

97.9 

98.1 

98.8 

98.6 

99.0 

99.5 

99  .6 

99,7 

99,7 

99.7 

99,9 

99.9 

99,9 

99.9 

GE 

3001 

.2 

95.7 

97.4 

»8.1 

98.8 

»$.  8 

99.1 

99.6 

99  ,7 

99.8 

99  ,8 

99.8 

100*0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

200l 

•  2 

95.7 

97.4 

98.1 

98.8 

98.8 

99.1 

99.6 

99.7 

99.8 

99,8 

99.8 

100.0 

IOQ.O 

lOQ.O 

100.0 

GE 

100) 

•  2 

95.7 

97.4 

98.1 

98.8 

98.8 

99.1 

99*6 

99.7 

99,8 

99,8 

99.8 

100.0 

100.0 

IDO.O 

100.0 

GE 

of 

•  2 

95.7 

97.4 

98.1 

98  .8 

98.8 

99.1 

99.6 

99  ,7 

99.8 

99  ,6 

99.8 

100.0 

100,0 

lOO.O 

ICO.O 

TolAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS:  930 


GLOBAL  CLIHATOLOGY  BRANCH  PCKCCNTAGC  rRCQUCNCV  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

usAFETAC  From  hourly  observations 

AIR  UEATHCR  SERVICE/MAC 


STATION  NUMBER; 

9]2ia0 

STATION  NAME: 

ANDERSEN  AFB 

GUAM 

PERIOD 

OF  RECORD:  7b 

-8  7 

MONTH' 

!  JUl 

HOURSCLST*  ! 

1800-2000 

CEILING 

visibility 

IN  STATUTE  MILES 

IN  1 

GE 

GE 

Se 

GE 

6E 

GE 

6E 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET  1 

1C 

6 

s 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1  /4 

1 

3/4 

5/B 

1/2 

5/16 

1/4 

0 

NO 

ceil  1 

48*9 

48.9 

48.9 

48  .9 

4  8.9 

48*9 

48,9 

48  .9 

48*9 

48.9 

48.9 

48.9 

48.9 

48,9 

48.9 

GE 

200001 

69.S 

69.6 

69.6 

69  .6 

69.6 

69.6 

69.6 

69  .6 

69.6 

69.6 

69,6 

69.6 

69.6 

69.6 

69.6 

GE 

lanool 

^2.3 

72.9 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72  .4 

72,4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72,4 

72.4 

GE 

uoool 

73.4 

73.7 

73,7 

73.7 

7  3.7 

73.7 

73.7 

73  .7 

73.7 

73. 7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

GE 

moool 

75.7 

7S.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.5 

7$.’ 

75  *9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75,9 

GE 

I2QQ0I 

B2.Q 

82.6 

62.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

8?. 6 

82*6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

GE 

lOOOOl 

86.6 

87.2 

87,2 

67  .2 

8  7.2 

67.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87  .2 

87.2 

8T,2 

87.2 

87.2 

87.2 

GE 

90001 

86.9 

87,5 

87.5 

87.5 

87.5 

87*5 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

87*5 

87,5 

87,5 

87.5 

87,5 

GE 

GOOOl 

90.4 

91.1 

91.1 

91.1 

’i.i 

91.1 

91*1 

91  .1 

91,1 

9t  ,1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

GE 

TOOOl 

90.6 

91.3 

91,3 

91.3 

91.3 

91.3 

91*3 

’1.5 

91.3 

91  *3 

91.3 

91.3 

91.3 

91,3 

91,3 

GE 

ACQOt 

90.6 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91*3 

91  .3 

91.3 

91.3 

’1.3 

Vl.3 

91.3 

91.3 

91.3 

GE 

$0001 

»l.O 

91.6 

91.6 

91.6 

91*6 

91.6 

91.6 

91  .6 

91,6 

91  .6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

9i.6 

GE 

tsool 

91.1 

91.7 

91.7 

«1.7 

’1.7 

»1.T 

91.7 

91  ,7 

91.7 

91,7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

GE 

90001 

92.0 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

»Z.7 

92*7 

92.7 

92*7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

GE 

SSQOt 

93.1 

93.6 

93*9 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94  *0 

94,0 

’•.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

GE 

loool 

94.2 

94.9 

95.2 

9S.3 

95*3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

’5.3 

95.3 

95*3 

GE 

2Soai 

94.6 

95.5 

95.7 

95*8 

9  5*6 

95*8 

95.8 

95*8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

GE 

20001 

94.7 

95.6 

95.8 

9S.9 

95*9 

95.9 

95.9 

95*9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95*9 

95.9 

95.9 

GE 

18001 

94.8 

95.7 

95.9 

96.0 

«6.0 

96.0 

96.0 

96.0 

»G.D 

’6.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

GE 

tsool 

95*7 

97.0 

97.2 

97  .4 

97*4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.5 

97.5 

97.5 

»7.5 

R7.5 

97.5 

97.5 

GE 

12001 

96.2 

97.7 

98.1 

98.3 

98*3 

98.3 

9B.3 

96,3 

98.4 

98  .4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98,4 

GE 

lOQOl 

96.5 

98.3 

98.6 

98.8 

98.8 

98.9 

96*9 

98  .9 

99.0 

99.0 

99. D 

99.0 

99*0 

99.0 

99.0 

GE 

9001 

96.S 

98.3 

96.6 

98.8 

98.8 

98.9 

98,9 

98  ,9 

99,0 

»9.0 

99.0 

99.0 

99*0 

”•0 

99.0 

GE 

600| 

96.7 

98. S 

98.8 

99  .0 

57.0 

99.1 

99.1 

99.1 

99.4 

99  ,4 

99, q 

99.4 

99*4 

99.4 

99.4 

GE 

70ol 

’6*7 

98.5 

98.6 

99.0 

9  9*0 

99.1 

99.1 

99 ,1 

99.4 

99.4 

99,4 

99.4 

99,4 

99. n 

99.4 

GE 

6001 

96.6 

96.6 

98,9 

99.1 

99*  1 

99.2 

99.2 

99.2 

99,5 

99.5 

99,5 

99.5 

99*5 

99.5 

99.5 

GE 

5001 

96.8 

98.6 

96.9 

99  .] 

99*  1 

99.2 

99.5 

99.5 

99.8 

99.8 

99. B 

99.8 

99*8 

99,8 

99.8 

GE 

4001 

96.8 

98.6 

98.9 

99.2 

99*2 

99.4 

99,6 

99  .6 

99,9 

100*0 

100.0 

100.0 

100*0 

100.0 

100.0 

GE 

3001 

96.8 

98.6 

98.9 

99.2 

99*2 

99.4 

99*6 

99  .6 

99,9 

100*0 

lOQ.O 

100*0 

IDO.O 

100.0 

100.0 

GE 

2G0I 

96.8 

98.6 

98.9 

99.2 

99*2 

99.4 

99.6 

99  .6 

99.9 

100*0 

100.0 

100*0 

100*0 

100.0 

100.0 

GE 

tool 

96.B 

98.6 

98.9 

VV,2 

”.z 

99*4 

99.6 

99  .6 

99.9 

100.0 

lOQ'O 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

ge 

01 

96.6 

98.6 

98.9 

99.2 

99.2 

99,4 

99*6 

99  ,6 

99*9 

100*0 

100.0 

100*0 

ICO.O 

100.0 

lOO.Q 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS; 
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GLOBAL  CLIHATOLOGV  BRANCH  PCRCCNTAGC  FRCOUCMCY  OF  OCCURRCNCt  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFEtAC  froh  hourly  observations 

aIR  UEAThER  SERVICE/HAC 


STATION  NUMBER:  912180  STATION  NAME:  AnOERSCN  AFB  GuAH  PERIOD  OF  RECORD:  78-87 

MONTH:  JUL  HOURSILST).  2100.2300 


CE  KING 

IN  1 

FEET  1 

GE 

10 

GE 

6 

GE 

S 

GE 

A 

GE 

3 

GE 

2  1/2 

visibility 
GE  GE 

2  1  1/2 

IN  STATUTE  MILES 

GE  GE  GE 

1  1/A  1  3 /A 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

Ge 

s/l6 

GE 

1/6 

GE 

0 

NO 

CEIL  1 

53.9 

S3.9 

53.9 

53,9 

53.9 

53.9 

53.9 

53.9 

53.9 

53.9 

53.9 

53.9 

53.9 

53.9 

53.9 

GE 

200001 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72,9 

72.9 

72,9 

72.9 

GE 

UQOOI 

79.7 

79.7 

7A.7 

79  .7 

7A,  7 

76.7 

7A.7 

76  .7 

76 , 7 

76,7 

it.i 

19,1 

76,7 

76. 7 

76 .7 

GE 

16QQ0I 

7S.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75. J 

75.3 

CE 

IVQOOI 

76.8 

76.8 

76,8 

76,8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

GE 

lEaool 

82.9 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

87.S 

62.5 

82.5 

82.5 

62.5 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

CE 

lOOOOJ 

87.3 

87.5 

87,5 

87.5 

8  7*5 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

87,5 

87,5 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

GE 

«oaol 

87*3 

87.5 

87*5 

67.5 

8  7.5 

67.5 

87.5 

87,5 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

87,5 

67.5 

GE 

Goaoi 

91.8 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

GE 

7Q00I 

92.0 

92.9 

92. A 

92. A 

9  2,  A 

»?.A 

92. A 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92,6 

92.6 

GE 

60001 

92.2 

92.5 

92.5 

92.5 

92,5 

92.5 

92.5 

9t.i 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

GE 

SQoai 

92.5 

9  2. '8 

92.6 

92.8 

9  2.8 

92.8 

92.8 

92  .8 

92.8 

92.8 

92.8 

92,8 

92.8 

92.8 

92.8 

GE 

<IS00I 

92.5 

92. e 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.6 

GE 

Doaoi 

93.1 

93.9 

93.6 

.3.8 

9  3.  A 

»3.* 

93.A 

93  .6 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

GE 

ssoot 

99.1 

99.9 

9A.A 

9A  .A 

9A,A 

9A.6 

96. A 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

GE 

30001 

95.9 

95.7 

95.7 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95  .9 

95.9 

95,9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

GE 

2S00I 

96.2 

96.6 

96.6 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96  .8 

96.8 

96,8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

GE 

20001 

96.6 

96.9 

97.0 

97.2 

9  7.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

GE 

IGOOl 

96.8 

97.1 

97.2 

97. A 

97,  A 

91, » 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

GE 

ISOOI 

97.9 

97.7 

97.8 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98  .2 

99.2 

9B.Z 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

96.2 

GE 

12001 

97*8 

98.2 

98.5 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

96.8 

98.8 

98.8 

98. B 

98.6 

98.8 

GE 

lODOl 

98.9 

98.8 

99.1 

99.5 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99,6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

GE 

9001 

98.9 

98.8 

99.1 

99.5 

99,6 

99,6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

GE 

8001 

98.7 

99,2 

99.6 

99.9 

100.0 

lOO.O 

100.0 

lOD.O 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

IQO.O 

loo-o 

GE 

7001 

98.7 

99.2 

99.6 

99  ,9 

100.0 

100.0 

100.0 

100  .0 

100.0 

lUO.O 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

6001 

98.7 

99.2 

99.6 

99  .9 

100.0 

100.0 

100*0 

100  .0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

SODI 

98.7 

99,2 

99.6 

99,9 

100.0 

IQQ.O 

100.0 

100.0 

100.0 

IDO.O 

100*0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

9001 

98.7 

99.2 

99.6 

99.9 

IQO.Q 

100.0 

100.0 

100.0 

lOO.O 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

loo.o 

100.0 

GE 

3001 

98.7 

99.2 

99.6 

99,9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100,0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

2001 

98.7 

99.2 

99.6 

99.9 

100<0 

100.0 

100.0 

100  .0 

lOO.O 

100.0 

100.0 

100.0 

100*0 

100.0 

100.0 

GE 

1001 

98,7 

99.2 

99*6 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

10D*0 

loo.o 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

01 

98.7 

99.2 

99.6 

99.9 

loo.o 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100*0 

100.0 

100.0 

100. 0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 
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GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH  PCRCCNTAGC  FRCQUCNCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

Aff^  NEAThER  SERVICE/HAC 

STATION  NUMBER:  912U0  STATION  NAhE  :  AnOErSEN  AFB  GuAM  PERIOD  OF  RECORD:  78-87 

MONTH:  JUL  HOURSlLSTl.  ALL 


CEILING  VISIBILITY  IN  STaTUTF  MjLES 


IN  1 

FEET  1 

GE 

ID 

GE 

6 

GE 

S 

GE 

R 

GE 

3 

GE 

2  1/2 

GE 

2 

GE 

1  1/2 

GE 

1  t/R 

GE 

1 

6E 

3/R 

Be 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

5/16 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO 

CEIL  1 

S2.2 

52.2 

52.3 

52.1 

52.3 

5?. 3 

52.3 

52.3 

52.3 

52.3 

52.3 

52.3 

52.3 

52.3 

52.3 

6E 

2QOOGt 

.0 

70.9 

70.9 

71  .0 

71.0 

71.0 

Tl.O 

71.0 

71  .0 

71.0 

72  .0 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

GE 

laooof 

.0 

72.8 

72.9 

73.0 

73.0 

7  3.0 

73*0 

73,0 

7  3,0 

73.0 

13. D 

T3.D 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

GE 

i<>ooal 

.0 

73.7 

73.8 

73.8 

73.8 

7  3.8 

73.8 

73.8 

73,8 

73.8 

73,8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

GE 

IROQOf 

•  0 

75.8 

75.9 

75.9 

75.9 

7S.9 

75.9 

7$. 9 

75.9 

75.9 

75,9 

75.9 

75,9 

75. 9 

75.9 

75.9 

GE 

IZOOQl 

•  Q 

81.1 

81.3 

Pl.R 

81  .R 

81.6 

»!.* 

81, R 

61  ,R 

61. R 

81  .R 

81. R 

81  .R 

81. R 

81.R 

81.4 

ge 

100001 

*0 

85.9 

86.2 

86.2 

88  .2 

8  8.2 

86*2 

86.2 

86  .2 

86.2 

86,2 

86.2 

66,2 

86.2 

86.2 

86.2 

GE 

90001 

•  Q 

86.2 

88. S 

86.6 

88.8 

88.8 

88,8 

86,6 

86,6 

86 . 6 

86.6 

86.6 

66. B 

86.6 

86.6 

66*6 

GE 

80001 

«0 

*0.7 

9|.I 

91.2 

91  .2 

91,2 

91.2 

91.2 

91  ,2 

91.2 

91  .2 

91.2 

91,2 

91.2 

»1.2 

9J,2 

GE 

70001 

•  0 

90.8 

91.2 

91  ,R 

91. R 

91.* 

91«R 

91. R 

91  ,R 

91. R 

9t*R 

91,4 

91, R 

92.4 

91.4 

91.4 

GE 

bqodI 

•  Q 

91.0 

91.* 

91.8 

91.8 

91.6 

91.8 

91.6 

*l  .6 

91.6 

91.6 

91,6 

92,6 

92.6 

91.6 

91.6 

GE 

SOOQI 

•  0 

91, R 

91.8 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92,0 

92.0 

92.0 

92.0 

92,0 

92,0 

92.0 

92.0 

GE 

•tsaol 

•  0 

9UT 

92.1 

92*2 

92,2 

92.2 

92.3 

92,3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

»2.3 

GE 

<0001 

•  0 

92.7 

93.1 

»3.3 

93. R 

9  3.R 

93.R 

93. R 

93  .R 

93. R 

93. R 

93.R 

93. R 

93,4 

93. R 

93.4 

GE 

3S00I 

•  0 

93.8 

9R.2 

9R.S 

9R.8 

9*.6 

9r.8 

96.6 

9R  .6 

9R.6 

9R.6 

9R»6 

9R.6 

94.6 

9R.6 

94 .6 

6E 

30001 

«0 

9R.7 

95.3 

9S.6 

9S.7 

95.7 

95.8 

95.8 

95  ,8 

95.8 

*5.8 

95.8 

95.8 

95,8 

95.8 

95.8 

GE 

25001 

•  0 

9S.a 

95.6 

95.9 

98.0 

96.0 

96.1 

96.1 

96.2 

96.2 

96.1 

96.1 

95.1 

96.1 

96.1 

96.1 

GE 

20001 

*0 

95.2 

95.8 

96.2 

98.3 

96.3 

96*3 

96.3 

96  .R 

96  »R 

96. R 

96.R 

96. R 

96.4 

96. R 

96  .4 

GE 

1800) 

•  0 

9S.3 

95.9 

98*3 

98  .R 

98, R 

96.5 

96.5 

96  .5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96*5 

96.5 

96.5 

6E 

15001 

•0 

96.2 

97.1 

97.5 

97.8 

97.8 

97,8 

97,9 

97,9 

97.9 

97,9 

97,9 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

GE 

12001 

•  0 

98. 6 

97.7 

98.2 

98.5 

98.5 

98,7 

98.7 

98  ,7 

98.8 

98,8 

98,8 

98.6 

98.8 

98.8 

98.8 

GE 

ICOOI 

•  0 

98.9 

98.1 

98.7 

99.0 

99.0 

99,2 

99.3 

99.3 

99.3 

99,3 

99,3 

99,R 

99.4 

99.4 

99.4 

GE 

9001 

•  0 

98.9 

98.1 

98,7 

99,0 

9?.0 

99,2 

99.3 

99  ,3 

99.3 

99  ,R 

99, R 

99,R 

99.4 

99.4 

99.  R 

GE 

eool 

•  0 

97.0 

98.3 

98.8 

99.2 

99.3 

99.6 

99. S 

99.5 

99.6 

99.6 

99,6 

99,7 

99.7 

99.7 

99.7 

GE 

7QQ1 

•  0 

97.1 

98.3 

98.9 

99.3 

99.3 

99,5 

99.6 

99  .6 

99,8 

99,7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

GE 

6001 

•  0 

97.1 

98. R 

96.9 

99  *3 

9  9.R 

99,5 

99.6 

99,6 

99.7 

99.7 

99.7 

99,8 

99.0 

99.8 

99.8 

GE 

5001 

.0 

97.1 

98.R 

98.9 

99.3 

99.  R 

99,6 

99.7 

99  .7 

99.7 

99,8 

99.6 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GE 

*001 

•  0 

97.1 

98.R 

99.0 

99,3 

99,  R 

99,6 

99.7 

99.7 

99.8 

99,8 

99.8 

99,9 

99.9 

100.0 

100.0 

BE 

3001 

.0 

97.1 

98. R 

99.0 

99,3 

99,R 

99,6 

99.7 

99  ,7 

99. B 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

lOO.O 

lOO-B 

GE 

2001 

•  0 

97.1 

98. R 

99.0 

99,3 

99,R 

99,6 

99.7 

99,7 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100,0 

100.0 

GE 

1001 

.0 

97.1 

98. R 

99.0 

99  ,R 

99.R 

99,6 

99.7 

99,7 

99.8 

99.9 

99.9 

lOQ.O 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

ot 

.0 

97.1 

98. R 

99.0 

99  ,R 

99.  R 

99.6 

99.7 

99.7 

99.8 

99,9 

99.9 

100,0 

IDO.O 

100.0 

100,0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSeRVATiONS 


TRAD 


GLOBAL  CLIHATOLOGV  BRANCH  PCRCCNTAGe  FRCOUeNCY  OF  OCCURffCNCt  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC  FROH  HOURLY  OBSERVATION^ 

AIR  heather  SERvICE/HAC 


STATION  NUHBeRs  912UQ  STATION  NAhE  I  ANDERSEN  AFB  GuAN  PERIOD  OF  RECORD:  76-87 

NONTN:  AUG  HOURSfLST):  0000-0200 


CEILING 

IR  1 

FEET  1 

6C 

10 

GE 

6 

GE 

5 

GE 

6 

GE 

3 

GE 

2  1/2 

VISIBILITY  IN  statute  HjLES 

GE  GE  GE  GE  GE 

2  11/2  1  1/6  1  3/6 

Gt 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

5/16 

GE 

1/6 

GE 

Q 

NO 

CEIL  1 

N2.3 

62.5 

62. S 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

62  .5 

62.5 

62.5 

62.5 

62. S 

62.5 

62.5 

62.5 

GE 

20Q00I 

61.B 

62.0 

62.0 

62.0 

62.0 

62.0 

62.0 

62.0 

62.0 

62,0 

62.0 

62.0 

62.0 

62.0 

62.0 

GE 

UOOQl 

63. S 

63.6 

63.8 

63.8 

6  3.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63,8 

63,8 

63'8 

63,8 

63.8 

63.8 

63.8 

GE 

lEoaol 

6*-2 

66.6 

66.6 

66  .6 

66.6 

66.6 

66.6 

66  .6 

66.6 

66  ,6 

66.6 

66,6 

6*.* 

66.6 

66.6 

GE 

UOOOI 

66.3 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66  .6 

66.6 

66.6 

66,6 

66,6 

66,6 

66.6 

66,6 

GE 

129001 

75.1 

75.5 

75.6 

75.6 

15.6 

lS.6 

TS.6 

75  .6 

75,6 

75,6 

75.6 

75,6 

75.6 

75.6 

75.6 

GE 

lOOOOt 

62.7 

63.1 

83.2 

83.2 

8  3.2 

83*2 

83.2 

83.2 

8J.2 

83.2 

83,2 

83,2 

83,2 

83.2 

83.2 

GE 

9000) 

63.7 

66.1 

86.2 

86  .2 

86.2 

86.2 

86.2 

66  *2 

86,2 

86,2 

86.2 

»*.z 

86.2 

60.2 

86.2 

GE 

80001 

*0.5 

*1.0 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91  .2 

92.2 

91,1 

91*1 

91,1 

91,1 

91.1 

GE 

70001 

90.6 

91.1 

91.2 

»1.2 

9|.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91,2 

91.2 

91,2 

91.2 

91.2 

91.2 

GE 

60001 

»1.3 

91.7 

91.8 

91  .8 

91.8 

91.8 

*i.« 

*1.8 

91*8 

91.8 

91.8 

91,8 

92.6 

91.8 

91.8 

GE 

soaoj 

91.S 

92.3 

92.6 

92.6 

92.6 

92,6 

92.6 

92,6 

92,6 

92.6 

*2.* 

fZ.K 

92.6 

92.6 

92.6 

GE 

ASOOj 

»2.S 

93.2 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

*3.J 

93.3 

93.3 

93.3 

93,3 

93.3 

93.3 

*5.5 

’J.S 

GE 

ilOOOl 

93.3 

96.6 

9*. 5 

96.5 

96*5 

9*.S 

96. S 

96.5 

96.5 

96  .5 

96,5 

96,5 

96.5 

96,5 

96.5 

GE 

JSool 

96.9 

95.6 

95. T 

95.7 

95.  7 

95  .7 

’5*7 

9S.7 

95,7 

95.7 

95.7 

95.7 

95,7 

95.7 

95.7 

GE 

30001 

95.7 

97.2 

97.3 

97.3 

9  7.3 

97.3 

97.3 

97.3 

*7.J 

»T.J 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

GE 

2saal 

95.7 

97.2 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97,3 

97.3 

97.3 

97.3 

97,3 

*7.J 

»1.S 

97.3 

GE 

20001 

96.2 

97.8 

98.0 

98.0 

98.0 

9B*0 

9B*0 

98  .0 

98.0 

98.0 

96.0 

98,0 

98.0 

98.0 

98,0 

GE 

itool 

96.2 

96.0 

98.1 

98.1 

»8.  1 

98.1 

98.1 

96.1 

98,1 

98.) 

98.) 

98*1 

98.1 

98.1 

98.1 

GE 

ISOOl 

96.3 

96.2 

98.3 

98.5 

98.S 

98.5 

98.6 

98  ,6 

*8.6 

98.6 

98*6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

GE 

12001 

96.6 

98.6 

98.8 

99.6 

99.6 

99.6 

99.5 

99,5 

99.5 

*9.5 

99,5 

**.5 

99.5 

99.5 

99.5 

GE 

10001 

96.9 

98.7 

99.0 

99  .7 

99.7 

99.7 

99.8 

99  ,8 

99.8 

99.8 

99,8 

99.8 

99.8 

99,8 

99.6 

GE 

fool 

96.9 

98.7 

99,0 

99.7 

»».7 

99*7 

99.8 

99  ,8 

99,8 

99.8 

99,8 

99.8 

99,8 

99.8 

99.8 

GE 

Bool 

96.9 

98.7 

99.0 

99.7 

99.7 

99.7 

99.8 

99,8 

99.8 

99.8 

99,8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

GE 

7001 

96.9 

98.7 

99.0 

99.7 

99.7 

99.7 

99.8 

99  ,6 

99.8 

99,6 

99,8 

99,8 

99.8 

99,8 

99.8 

GE 

Bool 

96.9 

98.7 

99.0 

99.7 

99.7 

99.7 

99,8 

99,8 

99.8 

99.8 

99,8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

GE 

5001 

96.9 

98.7 

99,0 

99.7 

99.  7 

99. • 

99.9 

99.9 

99,9 

99,9 

99,9 

99.9 

99,9 

99,9 

99.9 

GE 

*001 

96.9 

98.7 

99.0 

99.7 

99.7 

99.8 

99,9 

99.9 

99.9 

99,9 

99,9 

99,9 

99*9 

99.9 

99V9 

GE 

3001 

96.9 

98.7 

99.0 

99.7 

99.7 

99*8 

99.9 

9*,9 

99,9 

100.0 

100.0 

lOO.O 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

2001 

96.9 

98.7 

99.0 

99.7 

99.7 

99.8 

99,9 

99  ,9 

99,9 

100,0 

100,0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

CE 

1001 

96.9 

98.7 

99.0 

99.7 

99.7 

99.8 

99,9 

99  .9 

99,9 

100*0 

100.0 

too.o 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

0l 

96.9 

98.7 

99.0 

99.7 

99,7 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

IDO.O 

100*0 

100. 0 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS: 


930 


GtOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH  PERCCNTAGC  FPCOUCNCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

AlR  weather  SERVICE/MAC 


STATION  NUMBER:  912180  STATION  NAnE :  AnOErSEN  AFB  GUAM  PERIOD  OF  RECORD:  78*87 

MONTH:  AUG  HOURS(LST):  OIOO-oSoO 


CEILIN6 

IN  1 

FECI  1 

GE 

10 

GE 

6 

GE 

5 

GE 

9 

GE 

3 

GE 

2  1/2 

visibility 
GE  GE 

2  1  1/2 

IN  STATUTE  MILES 

GE  GE  GE 

11/9  1  3/9 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

fiE 

S/16 

GE 

1/9 

GE 

0 

NO 

ceiL  1 

93.0 

93.0 

93. Q 

*3.0 

*J.O 

93.0 

93,0 

9  3.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

GE 

200001 

63.1 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63,2 

63.2 

65.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

6E 

laoQol 

6H.1 

69.2 

69.2 

69  .2 

69.2 

69.2 

69,2 

69  •? 

69.2 

69  .2 

69,2 

6*. 2 

69.2 

69.2 

69.2 

GE 

UOQQI 

6*.* 

69.5 

69. S 

69  .5 

69.5 

69*5 

69,5 

69  .5 

69.5 

69.5 

69.5 

64.5 

69.5 

6*, 5 

69,5 

GE 

INOOOl 

66.3 

66.5 

66.5 

66,5 

66*  5 

66.5 

66.5 

66  .5 

66.5 

66.5 

66. S 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

GE 

120001 

79.2 

79.5 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79,6 

7*  .6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79,6 

79,6 

GE 

lOOQOI 

81.9 

82.3 

82.9 

82.9 

82.9 

B2.9 

B2.9 

82  .9 

82.9 

82.9 

82*9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

GE 

90001 

82. S 

83.3 

63.9 

83  .9 

83.9 

B3.9 

B3.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83. <4 

GE 

BOQOi 

89.9 

90.9 

90. S 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90*5 

90.5 

90,5 

90.5 

GE 

TOQQl 

89.9 

90.9 

90,5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

GE 

60001 

89.7 

9q,8 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90*9 

90*9 

90.9 

90.9 

90.9 

GE 

SOQOl 

90.0 

91.1 

91.2 

91  ,2 

91.2 

91.2 

91.2 

91  .2 

91.2 

91  .2 

91.2 

91.2 

91.2 

91,2 

91.2 

GE 

*5001 

90,9 

’l.s 

91  .. 

91.6 

9U6 

91.6 

91.6 

91  .6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

GE 

*0001 

»1.5 

92.6 

92.8 

92.8 

9  2.8 

92.9 

92*9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92,9 

GE 

3SD0I 

«2.2 

93.2 

93.9 

93.9 

9  3.9 

93.5 

93.5 

93.5 

73.5 

»3.5 

93.5 

93.$ 

93.5 

93.5 

93.5 

GE 

30001 

93.8 

9S.2 

95.9 

95.9 

95.9 

95*5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95,5 

95.5 

95.5 

95*5 

95.5 

GE 

25001 

93,8 

»S.2 

95. » 

95.9 

95.9 

95*5 

95.5 

95. 5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.6 

GE 

20001 

99.1 

95. 6 

95.9 

95.9 

9s.9 

96  >0 

96*0 

96.0 

96.0 

96.0 

96*0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

GE 

uool 

99.2 

95.7 

96.0 

96.0 

96*0 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96*1 

96.1 

GE 

15001 

99,7 

96.3 

96.8 

96.9 

97.0 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

»7.1 

»7.1 

9T.I 

97.1 

97.1 

97.1 

GE 

12001 

9S.6 

97.9 

98.0 

98.5 

96.6 

9B.B 

98.9 

98.9 

98.9 

98*9 

98.9 

98.9 

98. 9 

98.9 

98.9 

GE 

lOOOl 

9S.6 

97.5 

98.1 

98.9 

99.0 

99,2 

99.6 

99  .6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

GE 

*00l 

9S.6 

97,5 

98.1 

98.9 

99,0 

99,2 

99,5 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99*6 

99.6 

GE 

8001 

9S.6 

97.5 

98.1 

98.9 

99,0 

99,9 

99,7 

99  .7 

99,7 

99.7 

99*7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

GE 

TOOI 

9S.6 

97.5 

98.1 

98.9 

99*0 

99,5 

99,8 

99.8 

99.8 

99.8 

99,8 

99,8 

99.0 

99.8 

99.8 

GE 

6001 

9S,6 

97.5 

98  *2 

99.1 

99.2 

99,7 

100. 0 

ioo«o 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100,0 

100.0 

6E 

5001 

95.6 

97.5 

98.2 

99.1 

99.2 

99,7 

200.0 

100.0 

100.0 

100.0 

lOo.O 

lOD.D 

100*0 

100.0 

100. Q 

GE 

AOOl 

95.6 

97.5 

98.2 

99.1 

99.2 

99.7 

lOa.o 

100.0 

100*0 

100.0 

100.0 

100. 0 

100.0 

loo.o 

100.0 

GE 

3001 

95.6 

97,5 

98.2 

99.1 

99.2 

99,7 

100.0 

100.0 

100.0 

loo.o 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

200l 

95.6 

97.5 

98.2 

99.1 

99.2 

99.7 

100*0 

100  *0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

1001 

95.6 

97,5 

98.2 

99.1 

99.2 

99.7 

100.0 

100.0 

loo.o 

100*0 

IDO.O 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

0l 

95.6 

97,5 

98.2 

99.1 

99,2 

99,7 

100.0 

100  .0 

100.0 

IDD.O 

100.0 

100.0 

loo.o 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS)  930 


GtOBAt  CLIMATOLOGY  BRANCH 
USAFEtAC 

AIR  ycAlHCR  StRVICt/HAC 


PCRCCNTAGC  FReOUCNcY  OF  OCCURRCNCF  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSCRVaHONS 


STATION  NUMBER:  912180  STATION  NAME:  AnOERSCN  AFB  GuAN  PERIOD  OF  RECORD:  7B<>BT 

MONTH:  AUG  HOURSiLSTI.  O6OO.O800 


CEILING 

IN  1 

FEET  1 

GE 

10 

GE 

6 

GE 

5 

GE 

9 

GE 

3 

GE 

2  1/2 

VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 

GE  GE  GE  GE  GE 

2  11/2  1  1/6  1  3/6 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

ge 

5/U 

GE 

1/6 

GE 

0 

NO 

CEIt  1 

91. S 

91.5 

91.5 

91,5 

61. 5 

61.5 

61.5 

61  .5 

61.5 

61.5 

61.5 

61.5 

61.5 

6  1.5 

61.5 

GE 

200001 

62.0 

62.3 

62.3 

62.9 

62.6 

62*6 

62.6 

62.6 

8z.* 

62.6 

62.6 

62*6 

62.6 

62.6 

62.6 

GE 

180001 

63.8 

69.0 

69.0 

69.1 

66.1 

66.1 

66.1 

66  .1 

66  •  1 

66.1 

66,1 

bn  ,  1 

6<4.1 

66.1 

66.1 

6£ 

169001 

88,7 

69.9 

69.9 

65.1 

65.  1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

bS.l 

65. 1 

GE 

18OQ01 

66.9 

67.2 

67.2 

47, J 

6  7.1 

87.5 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67*3 

67.3 

67.3 

GE 

120001 

79.0 

79.7 

79.7 

79,9 

76.9 

76.9 

76,9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76*9 

76 .9 

GE 

tOOOOl 

81.9 

82.9 

82.9 

83.1 

8  3.1 

B5.1 

B3.1 

83.1 

83.1 

83.1 

>5.1 

83.1 

83.1 

63.1 

83.1 

GE 

90001 

82.7 

83.7 

83.7 

83.9 

8  3.9 

B3.9 

B3.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83*9 

83.9 

85.’ 

85.9 

GE 

80001 

88.9 

90.1 

«0.1 

90. J 

90.  3 

90.6 

90.6 

90.6 

90*6 

90.6 

90.6 

90*6 

90.6 

90.6 

90.6 

6E 

TOOOl 

88*9 

90.1 

90.1 

90.3 

90.  3 

90.9 

»0.» 

9O  .6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90*6 

90.6 

90.6 

GE 

80001 

89,8 

91.0 

91.0 

91.2 

91.2 

91.3 

91.3 

91  .3 

’1.3 

91*3 

91.5 

91*3 

91.3 

91.3 

91.3 

GE 

SOOOl 

90.2 

91.9 

91.9 

91.6 

91.6 

91.7 

91.7 

91  .7 

91.7 

91.7 

91. T 

91.7 

»1.5 

91.7 

91.7 

GE 

ISOOI 

90«$ 

»i.» 

’1.7 

91-9 

91.9 

92*0 

92.0 

92.0 

92.0 

92*0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

GE 

8OOOI 

91«8 

93.1 

95.2 

93.5 

93.5 

’3.7 

93*7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

r,E 

3$aoi 

92.9 

93.7 

93.8 

99.1 

96.1 

96.2 

96.2 

96*2 

9* 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

GE 

SOQOI 

93.1 

99.6 

99.7 

95.2 

95.2 

9S.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95*3 

»5.5 

»5.3 

95*3 

95.3 

95.3 

GE 

2S00t 

98.7 

99.8 

95.3 

95.3 

95.6 

95.6 

95  .6 

95.6 

95.6 

95.6 

95. 6 

95.6 

95.6 

95.6 

GE 

2000) 

93.7 

95.3 

95.9 

95,6 

9s.8 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95*9 

95.9 

95.9 

GE 

18001 

93.7 

95.3 

95.9 

95.8 

95.8 

95.9 

»S.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

GE 

ISOOI 

99.9 

96.1 

96.2 

96.8 

96*8 

96.9 

96.9 

96  .9 

96.9 

96,9 

9^.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

GE 

l2oot 

95.9 

97.2 

97.9 

98.1 

98.1 

9B.5 

98.5 

98.5 

98*5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98  «  5 

GE 

10001 

95.7 

97.7 

98.1 

98.9 

98*9 

99.6 

99.6 

99.6 

99.7 

99,8 

99,8 

99.8 

99*8 

99.8 

99.6 

GE 

’OOl 

95.7 

97.7 

98.1 

98,9 

98.9 

99.6 

99.6 

99.6 

99*7 

99.8 

99.8 

99.B 

99.8 

99.8 

99,8 

CE 

8001 

95.8 

97.8 

98.2 

99,0 

99.0 

99.7 

99.7 

99.7 

99.8 

99,9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GE 

7001 

95.8 

97.8 

98.2 

99  ,0 

9  9.0 

99.7 

99.7 

99  .7 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GE 

8001 

95.8 

97.8 

98.2 

99.0 

99.0 

99.7 

99.7 

99.7 

99.8 

99,9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GE 

5001 

95.8 

97.8 

98.2 

99.0 

99.0 

99. T 

»».7 

99.7 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99,9 

99.9 

99.9 

RE 

8001 

95.8 

97.8 

98.2 

99,0 

99.0 

99.6 

»*.» 

99.8 

99.9 

too.o 

100.0 

100.0 

100.0 

100*0 

loo.o 

CE 

300| 

95*8 

97.8 

98.2 

99.0 

99.0 

99. B 

99*8 

99  .8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

lOO.O 

100.0 

100.0 

GE 

2001 

95.8 

97.8 

98.2 

99,0 

99.0 

99.8 

99*8 

99  .8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

loo.o 

iOO.O 

100.0 

GE 

tool 

95.8 

97.8 

98.2 

»9.0 

99*0 

99*8 

99.8 

99.8 

99.9 

loo.o 

lOO.D 

100.0 

100.0 

100*0 

100.0 

GE 

ol 

95.8 

97.8 

98.2 

99.0 

99.0 

99, B 

99.8 

99  .8 

99.9 

100.0 

lOO.D 

100.0 

loo.o 

100.0 

100.0 

930 


TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  I 


global  climatology  branch  PERCCM1A6C  FRCOUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

usafetac  from  hourly  observations 

AIR  weather  SERVIceyRAC 


STATION  NUMBER:  912100  STATION  NAME :  AnOERSEN  AFB  GuAM  PERIOD  OF  RECORD:  7B-8T 

MONTH:  AUG  HOURSlLST):  OROQ.UQO 


CE IlInG 

IN  1 

FEET  1 

a 

GC 

6 

GC 

5 

GE 

9 

GE 

3 

GC 

2  1/2 

visibility 

GE  GC 

2  1  1/2 

IN  STATUTE  HUES 

GC  GC  6C 

11/9  1  3/9 

GC 

5/8 

GC 

1/2 

se 

S/l6 

GE 

1/A 

GC 

0 

NO 

CEIL  1 

37.6 

37.9 

37,9 

J7.6 

3^*9 

37.9 

37.9 

37  .9 

37.9 

37. A 

37. A 

37. A 

37. A 

37, A 

37, A 

GE 

200001 

6U3 

61.3 

61,3 

61,3 

61.3 

61  .3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61*3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

6E 

uoaol 

6A.6 

69,8 

69,8 

69  ,8 

6  9.8 

69.8 

69.8 

69  .8 

69.8 

69.8 

6A.6 

6a  •  8 

6A.8 

6A.8 

6A  .6 

GE 

160001 

6S.3 

65,3 

65,3 

65.3 

65.3 

65.3 

65*3 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

65*3 

65.3 

65.3 

65.3 

GE 

IIQOOl 

69*0 

69,0 

69.0 

69,0 

66.0 

69.0 

69,0 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

69,0 

69.0 

69.0 

69.0 

GE 

12000l 

7S.2 

75,6 

75.6 

75.6 

75.6 

>5.6 

>5*6 

75  .6 

75,6 

7S.6 

75.6 

75,6 

75.6 

75.6 

75.6 

GE 

lOOOOl 

82,7 

83,2 

83.3 

83.3 

8  3.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

•  3.3 

63.3 

83,3 

83.3 

83.3 

83.3 

GE 

9gool 

83«a 

83,5 

83.8 

63,8 

8  3.8 

63.8 

83*8 

83.8 

83*8 

83.8 

83*8 

83,8 

83.8 

83*6 

83.8 

GE 

toool 

87,8 

•«.» 

89. V 

09  ,9 

8  9.9 

89.9 

89*9 

89  .9 

89*9 

a9*A 

89.A 

89, A 

89.A 

89.4 

89. A 

GE 

TOOOl 

87,8 

88,9 

89,9 

89.9 

69.9 

89.6 

89*9 

89.9 

89*9 

89  .A 

e9.A 

89,1 

89. A 

89. A 

89.4 

GE 

60001 

88,8 

89,9 

90.3 

90.3 

90,3 

90,3 

90,3 

5d.3 

*0.3 

90*3 

90.3 

50.3 

90.3 

90.3 

*0.3 

GE 

soool 

89.1 

90,9 

90.9 

90.9 

90*  9 

90,9 

90,9 

90.9 

90,9 

90.9 

90.9 

»0.5 

90.9 

*0.9 

90,9 

GE 

65001 

•  9.2 

90.5 

9l«0 

91  .0 

91,0 

91,0 

91*0 

91  ,0 

91.0 

91,0 

91.0 

51.0 

91.0 

91.0 

*1.0 

GC 

60001 

90,9 

92,3 

92.8 

52  .» 

52.» 

*2.1 

92*8 

92.6 

92*8 

92^8 

92*8 

92,8 

92.8 

92.8 

92 .8 

GE 

35001 

91,8 

93,3 

93,9 

93.9 

93,9 

93,9 

53.5 

93.9 

93*9 

93,9 

95*9 

93,9 

93.9 

93*9 

93.9 

GE 

30001 

93,0 

99.5 

95.1 

95,1 

95,1 

95,1 

95*1 

95*1 

95*1 

55.1 

*5.1 

95.1 

95*1 

95. 1 

95.1 

GC 

25001 

93.0 

96.5 

95.1 

95.1 

95,1 

95,1 

95.1 

95.1 

95.1 

95,1 

95.1 

95,1 

95.1 

55.1 

»5.1 

GC 

2000) 

93,0 

99,7 

95,3 

55.3 

95,3 

95,3 

95*3 

95*3 

95*3 

95,3 

95*3 

55.3 

95*3 

95,3 

95.3 

GE 

laool 

93,0 

99.7 

95,3 

95.3 

95,3 

55.5 

55.3 

*5.3 

95*3 

95*5 

95*3 

95,3 

95*3 

95.3 

95.3 

GE 

tsool 

93,9 

95,8 

96,5 

96,5 

96,5 

96,6 

96,7 

96,7 

96.7 

*6.7 

96,7 

96.7 

96.7 

96*7 

96.7 

GE 

12001 

99,8 

97.0 

98,1 

96,2 

98,2 

96,9 

98*5 

98,5 

98.5 

98. S 

98,5 

5*, 5 

98.5 

96.5 

98*5 

GE 

lOOOl 

9S.2 

97,3 

98.9 

90,S 

98,5 

98,8 

98*9 

98,9 

98.9 

99.0 

99,0 

99.0 

99.0 

99,1 

99.1 

GE 

900l 

9S.2 

97.3 

98.9 

98.5 

98.5 

98.9 

*9.0 

99  ,0 

99.0 

99.! 

99.1 

99*1 

99.1 

99.2 

99.2 

GE 

8001 

9S.2 

97.3 

98.9 

98,5 

98,5 

98.9 

99,0 

99.0 

99.0 

**.i 

99*1 

99*1 

99.1 

99.2 

99.2 

GC 

7001 

96,2 

97.3 

98.9 

98.5 

98.5 

98.9 

99.1 

99  .1 

99*1 

99*2 

99,2 

99.2 

99.2 

99. A 

99.A 

GE 

6001 

95,3 

97.9 

98,5 

98,6 

96,6 

99.1 

99,9 

99  ,9 

99.9 

99*5 

99.5 

99.5 

99.5 

99,6 

99.6 

GE 

5001 

95,9 

97.5 

98.7 

98.8 

98.8 

99,9 

99.6 

99  .6 

99*6 

99.7 

99*7 

99*7 

99.7 

99.8 

99.8 

GE 

6001 

95,9 

97.6 

98.8 

98,9 

98,9 

99.5 

99.8 

99,8 

99*8 

99.9 

99*9 

99.9 

99.9 

iao«a 

100.0 

GE 

3001 

95,9 

97,6 

98.8 

98,9 

98.9 

99.5 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

lOO.O 

GC 

20Ol 

9S.9 

97,6 

98.8 

98.9 

98.9 

99.5 

99.8 

99,8 

99.8 

99*9 

99,9 

99*9 

99,9 

100.0 

lOO.O 

GE 

tool 

95,9 

97.6 

96.8 

98,9 

98*9 

99.5 

99.8 

99.8 

99.8 

99*9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

GC 

ol 

95.9 

97,6 

98.8 

98,9 

98.9 

55.5 

99,8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUNBER  OF  OBSERVATIONS  3 
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GtOBAL  CLIMATOLOGY  SflANCH 
USAFCTAC 

kJR  WeATHfft  GeRVlC6/MAC 


PCRCeNTAGC  FRCOUCNCT  OF  OCCURRENCE  OF  CEUXNg  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  912180  STATION  NAME:  AnDERSEN  AFB  GuRM  PERIOD  OF  RECORD:  7S-87 

MONTH:  AUG  HOURSILST).  1200. 14oo 


CE  IlInG 

IN  1 

FEET  1 

GE 

10 

GE 

fa 

6E 

S 

6E 

H 

GE 

3 

GE 

2  1/2 

VISIBILITY 
GE  GE 

2  1  1/2 

IN  STATUTE  MILES 

GE  GE  GE 

11/9  1  3/9 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

S/16 

6£ 

1/4 

GE 

0 

NO 

CEIL  1 

39.2 

39.2 

39.2 

37.2 

39.2 

39.2 

39.2 

39  .2 

36.2 

39  .2 

39,2 

59.2 

34.2 

34.2 

34.2 

GE 

200001 

60.9 

6Q.9 

60.9 

60  .9 

60.9 

60.9 

60.9 

60.9 

60.9 

60.9 

60.9 

60.9 

60.9 

60.9 

60.9 

6E 

IGOOOI 

62.8 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.7 

62.7 

62.9 

62.9 

62.9 

GE 

IGOOOl 

6  1.9 

69.0 

69.0 

69  .0 

69.0 

69.0 

69.0 

69  .0 

69.0 

69.0 

69.0 

67,0 

69.0 

67.0 

64.0 

GE 

moool 

67.7 

67.8 

67,8 

67.8 

6  7.8 

67.8 

67.8 

67  .8 

67.8 

67.8 

67.8 

67,8 

67,8 

67.8 

67.8 

GE 

12000I 

79.9 

79.6 

79.7 

79  .7 

79.7 

77,7 

77.7 

79.7 

79,7 

79.7 

79.7 

79.7 

79,7 

74,7 

74.7 

GE 

IQOQOt 

81.8 

82.2 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82,3 

•  2.3 

82.3 

62.3 

82.5 

62.3 

82.3 

GE 

9000) 

81*9 

82.3 

82.9 

82.9 

82.9 

82*9 

82.9 

82  .9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.A 

62.7 

82,4 

82.4 

6£ 

80001 

87.3 

8T.T 

87.8 

88.0 

88.0 

88.0 

88*0 

66  .0 

66.0 

88.0 

88.0 

88,0 

88.0 

88.0 

88.0 

GE 

Food) 

87.3 

87.7 

87.8 

68*1 

•8.1 

•6.1 

88.1 

88  .1 

88,1 

88 .1 

88.1 

88,1 

68.1 

88,1 

68.1 

GE 

60001 

87.7 

88.2 

88.3 

88  .5 

88.S 

88  .5 

88.5 

88  .S 

88, S 

68 ,5 

88.5 

88.5 

88.5 

88,5 

88.5 

GE 

soooi 

88.2 

86.6 

88.7 

88*9 

88.9 

88.9 

88.9 

88  .9 

88.9 

88.9 

88.9 

88,9 

88,9 

86.9 

88.9 

GE 

■ISQOI 

68.5 

88.9 

87<a 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89,2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89,2 

89.2 

GE 

■10001 

90*1 

90.9 

91«S 

71.6 

71.6 

91*8 

91.6 

91  .6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91,6 

91.6 

GE 

TSOOl 

91.1 

91.8 

92.9 

92.7 

92.7 

92.7 

*2.7 

»2.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

Gt 

30001 

91.9 

92.9 

93.5 

99.1 

99.1 

99.1 

96.1 

99.1 

77.1 

*7.1 

*7.1 

97.1 

94.1 

99.1 

94.1 

GE 

25001 

91.9 

92*9 

93.5 

99*1 

99,1 

99.1 

99.1 

99  .1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

94,1 

94,1 

94,1 

GE 

2C00I 

92.0 

93.0 

93.7 

77.2 

,7.2 

99,2 

99.2 

99  .2 

99,2 

99  ,2 

99.2 

99.2 

94.2 

94,2 

94.2 

GE 

isool 

92.3 

93.2 

93.9 

99.9 

99.9 

77., 

7,. 7 

99  .9 

99.9 

99,9 

99.9 

99.9 

94,4 

94,4 

99.4 

GE 

ISOOI 

93.7 

95.2 

9S.9 

96.$ 

96.5 

96.6 

96*6 

96.6 

96.6 

*6.6 

96*6 

96.6 

96.6 

96,6 

96.6 

GE 

12001 

96.2 

9$. 8 

96.7 

97.3 

97.9 

97.7 

97.7 

97.7 

96.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

96. 0 

98,0 

GE 

lOOQI 

99.2 

»6,2 

77.5 

98  .9 

98.5 

98.9 

99.0 

99. D 

99.9 

99,5 

99.5 

99,6 

99.6 

99,6 

99,6 

GE 

9001 

99.3 

96.3 

97.6 

98.5 

98.6 

99,0 

79.1 

99.1 

99.5 

99,6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

GE 

8001 

99.3 

96, S 

97.7 

98.7 

98,8 

99.2 

99.9 

99,9 

99.7 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GE 

700| 

99.3 

96. S 

97.7 

98.7 

98.8 

99.2 

99,9 

99.9 

99.8 

99.9 

99,9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

6001 

»9.3 

96,5 

97.7 

98  .7 

98.8 

99.2 

99.9 

99.9 

99,8 

99.9 

99,9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

500 1 

99.3 

96.5 

97.7 

98.7 

98.8 

77.2 

99.9 

99  .9 

99,8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

>1001 

99.3 

96,5 

97.7 

98*7 

98.8 

99,2 

99,9 

99. A 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100*0 

1  00.0 

GE 

3001 

99.3 

96.5 

97.7 

98.7 

98,8 

99.2 

99,9 

99  .9 

99,6 

99,9 

99,9 

200.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

2001 

99.3 

96.5 

97.7 

98.7 

98,8 

99.2 

99,9 

99,9 

99,8 

99,9 

99.9 

100.0 

100.0 

100. 0 

100.0 

GE 

1001 

99.3 

76.5 

77.7 

98*7 

98.8 

99.2 

99.9 

99  .9 

99,8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

Cl 

99.3 

96.5 

97,7 

98.7 

98.8 

77.2 

99, Y 

99.9 

99.8 

99.9 

99,9 

100.0 

lOQ.O 

lOQ.O 

1  00.0 

T  > 


TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 
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GLOBAL  CLIHAT0L06V  BRANCH  PCRCCNTAGC  FRCOUCNCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFCrAC  FROH  HOURLY  OBSERVATIONS 

AIR  heather  SCRVICE/HAC 

STATION  NUHBER:  9121B0  STATION  NAME:  AnOERSEN  AFB  GUAM  PERIOD  OF  RECORD:  76*67 

month:  AUG  HOURStLSTit  ISOQ.ITqq 


CEIlXnG  visibility  in  STATUTE  MILES 


IN  1 

FEET  1 

GC 

10 

GE 

6 

6C 

5 

GE 

6 

GE 

3 

GE 

2  t/2 

GE 

2 

GE 

1  1/2 

GE 

1  1  /6 

GE 

I 

GE 

3/6 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

6E 

5/16 

GE 

1/6 

GE 

0 

NO 

CEIL  1 

12*0 

32. Q 

32.0 

32,0 

32.0 

32.0 

32.0 

32.0 

32.0 

32.0 

32.0 

32,0 

32.0 

32.0 

32.0 

Gt 

200001 

.1 

S7.3 

57.3 

57.3 

57.3 

5  7.3 

57.3 

57.3 

57  .3 

57.3 

57.3 

57.3 

57.3 

57-3 

57.3 

57,3 

GE 

taoooi 

•  1 

GO.A 

60.6 

60.6 

60.6 

60.  6 

60.6 

60.6 

60  .6 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

GE 

160001 

•  1 

62.0 

62.0 

62.0 

62  .0 

62.0 

62.0 

62.0 

62  .0 

62.0 

62.0 

62.0 
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GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH  PCRCCNTAGC  FfffOUCNCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

usafetac  from  hourly  observations 
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99.8 

99*8 

99.9 

P9.9 

99.9 

99.9 

GE 

7001 

97.2 

98.7 

99.6 

99.0 

99,  8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99,9 

100.0 

100.0 

100.0 

lOO.O 

GE 

6001 

97.2 

98.7 

99.6 

99  .8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99,9 

99.9 

99,9 

IDO.O 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

sool 

97.2 

98.7 

99.6 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99  .9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

9001 

97.2 

98.7 

99.6 

99.8 

99.8 

99.9 

99,9 

99.9 

99.9 

99,9 

99.9 

100.0 

100.0 

iDO.O 

1  00*0 

GE 

3001 

97.2 

98.7 

99.6 

99.0 

99.8 

99.9 

99.9 

99  .9 

99,9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

2aol 

97.2 

98.7 

99.6 

99  .8 

99.8 

99.9  . 

99.9 

99  ,9 

99,9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

1001 

97,2 

90,7 

99.6 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99,9 

99,9 

99.9 

100.0 

iro.o 

100.0 

100.0 

GE 

ol 

97.2 

98.7 

99.6 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

InO'O 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS:  930 


GLO0*L  CLIHATOLOGr  BRANCH  PtRCSNTAGC  ffifOUENcV  OF  OCCURRtMCe  OF  CElLiNG  VERSUS  VISIBILITY 

USAFErAC  FROH  HOURLY  OBSERVATIONS 

AIR  UEAThER  servkc/hac 

STATION  NUMBER:  912180  STATION  NAME:  AnOERSEN  AF8  Gt/AM  PERIOD  OF  RECORD:  76-87 

month:  AUG  HOURS(LST).  ALL 


ceiling  visibility  in  statute  Miles 


IN  t 

FEET  1 

GE 

10 

GE 

6 

GE 

5 

GE 

4 

GE 

3 

GE 

2  1/2 

GE 

2 

GC 

1  1/2 

Gt 

1  3  /4 

GE 

1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

SE 

1/2 

GE 

5/16 

GE 

1/4 

GC 

0 

NO 

CEIL  1 

38.8 

38.6 

38.8 

38.8 

38. a 

38.8 

36*8 

38  .8 

38.8 

58.8 

38,6 

38.8 

38,8 

38.8 

38.8 

GE 

200001 

•  0 

61.4 

61.5 

61.5 

61  .5 

61.5 

61. S 

it. 5 

61  .5 

61*5 

61  .5 

61.5 

61.5 

61.5 

61.5 

61.5 

GC 

ISOOOf 

«0 

63.9 

64.0 

64. 0 

64  .0 

64.0 

64.0 

64.0 

64  .0 

64.0 

6*  .0 

64.0 

6<I.Q 

64.0 

64,0 

64.0 

GE 

isoooi 

•  0 

64.7 

64.7 

64.7 

64  .7 

64*7 

64.7 

64*7 

64  .7 

64,7 

64.7 

64,7 

64.7 

64,7 

64.7 

64.7 

GE 

140001 

.0 

67.S 

67  ,6 

67.^1 

67*6 

6  7.6 

67.6 

67*6 

67  .6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

GE 

i2aool 

•  0 

7S.4 

75.7 

75.7 

75.8 

75.8 

7S.8 

75*8 

75*8 

75.6 

75,8 

75.8 

75.8 

/■».8 

75.8 

75.8 

GC 

iOOQQl 

•  0 

82.8 

83.2 

83,3 

83.3 

8  3.3 

83.3 

83*3 

83.3 

83,3 

63.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83,3 

63.3 

GE 

90001 

«0 

83.6 

$4.0 

84.1 

84  .2 

84.2 

84  .2 

84.2 

84  .2 

84.2 

84  ,2 

84.2 

8'<.2 

8<t>2 

84.2 

84.2 

GE 

80QQI 

•  0 

«9.<l 

»0.l 

90*2 

90.2 

90*2 

90.2 

90*2 

90.2 

<>0.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90,2 

90,2 

’0.2 

GE 

TOOQI 

•  0 

89«5 

90.1 

90.2 

90.3 

90,3 

90.3 

90*3 

90.3 

90*3 

90.3 

9o*  3 

90*3 

90,3 

90.3 

90.3 

GE 

60001 

•  0 

9Q«2 

90.8 

90.9 

91  .0 

91.0 

91.0 

’1.0 

91  *0 

91*0 

91  .0 

91.0 

91.0 

91*0 

91.0 

91  .0 

ce 

SOOOl 

«0 

90oS 

91.2 

91.3 

91  .4 

91,4 

91.4 

91.4 

91  .4 

91.4 

91  ,4 

’i.g 

91.4 

91,4 

91.4 

91  .4 

GE 

9SCQI 

•  Q 

90.9 

91*7 

91  .8 

91.8 

91,8 

91.9 

91*9 

91  .9 

91.9 

91  .9 

91.9 

91.9 

91,9 

91.’ 

91.9 

GE 

<40001 

•  0 

9241 

93.0 

’3.2 

93.41 

9  3.44 

93.4 

93*4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93,4 

93.4 

93.4 

GE 

3S00I 

•  0 

92*9 

93.8 

94.1 

94.3 

94.3 

”.3 

94*3 

94  .3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94,3 

94.3 

94.3 

GE 

50001 

•  0 

93*9 

9S.1 

9S.4 

95.6 

95.6 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95*7 

95.7 

95.7 

95,7 

95.7 

95.7 

GE 

2Soal 

•  Q 

93*9 

95*1 

95.4 

95.7 

95.7 

95.7 

95*7 

95.7 

95.7 

95,7 

95.7 

95,7 

95,7 

95.7 

95.7 

GC 

20001 

«0 

94*1 

95.4 

9S.8 

96*0 

9  6.0 

96.1 

96*1 

96 .1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.2 

96,1 

96.1 

96.1 

GE 

laool 

•  0 

94*2 

95.5 

95.8 

96*1 

’6.1 

’4-2 

96*2 

96  .2 

96*2 

96.2 

96,2 

96.2 

96,2 

96.2 

96*2 

GE 

ISOOI 

•  0 

94*6 

96.3 

96.7 

97*0 

97*0 

97*1 

97.2 

’7.2 

97*2 

97,2 

97.2 

97.2 

97,2 

97,2 

97.2 

GE 

12001 

•  0 

95.S 

97.1 

97.7 

98*2 

98.2 

98.4 

98*5 

98.5 

96*5 

98.5 

98,5 

98.6 

98*6 

98.6 

98.6 

GE 

10001 

.0 

9S.B 

92.5 

98*3 

98  .9 

98.9 

99.3 

99.4 

99.4 

99.5 

99.5 

99,5 

99.6 

99,6 

99.6 

99.6 

GE 

9001 

•  0 

95.8 

97.5 

98.3 

98  .9 

99.0 

99.3 

99.4 

99.4 

99.5 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

GE 

goal 

•  0 

95*8 

97.5 

98.3 

99.0 

99.0 

99,4 

99.5 

99  .5 

99*6 

99.6 

99.6 

99.7 

99,7 

99,7 

99.7 

GC 

7001 

•  0 

95.8 

97.5 

98*3 

99.0 

99.0 

99,4 

99*6 

99  .6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99,7 

99.7 

99.7 

GE 

600l 

•  0 

95*8 

97,6 

98.4 

99  .1 

99.  1 

99.5 

99,6 

99  .6 

99.7 

99,8 

99,8 

99,8 

99,8 

99.8 

99.8 

GE 

5001 

.0 

95.9 

97.6 

98.4 

99.1 

99.  1 

99.6 

99.7 

99,7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99,9 

99.9 

99,9 

GE 

900l 

•  0 

95*9 

97.6 

98.5 

99.2 

99.2 

99,6 

99,8 

99.8 

99.9 

99  ,9 

99.9 

100.0 

ioa>D 

IDQ.O 

100.0 

GE 

3001 

•  0 

95*9 

97*6 

98.5 

99,2 

99.2 

99.6 

99,8 

99.8 

99,9 

99  ,9 

99.9 

100.0 

100,0 

IDQ.Q 

100.0 

GE 

2001 

•  0 

95*9 

97.6 

98.5 

99.2 

99.2 

99.6 

99*8 

99.8 

90,9 

99.9 

99,9 

100.0 

100,0 

100.0 

100.0 

GE 

tool 

•  0 

95.9 

97.6 

98*5 

99.2 

99.2 

99.6 

99,8 

99.8 

99.9 

99,9 

99.9 

lOO.O 

100,0 

100.0 

100.0 

GE 

01 

•  0 

95.9 

97.6 

96.5 

99,2 

7’.2 

99.6 

99*8 

99.8 

99,9 

99,9 

99.9 

100>D 

lOQ.O 

100.0 

100.0 

TOTAL  number  OF  OBSERVATIONS 


7440 


&LOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH  PERCENTAGE  FREOUCNCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC  FROM  HOURLY  OgSeRVATIONS 

AiR  heather  SErVICC/HAC 


STATION  NUMBER:  912180  STATION  nANE  :  ANOERS^N  AFB  GUAM  PERIOD  OF  RECORD:  TB’ST 

MONTH;  SEP  HOURSCLST);  0000-0200 


CEILING 

IN  1 

FEET  t 

GE 

10 

GE 

6 

GE 

S 

GE 

4 

GE 

3 

GE 

2  1/2 

VISIBILITY 
GE  GE 

2  1  1/2 

IN  STaTUTc  MjLES 

GE  GE  6E 

1  1/4  1  3/4 

ce 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

5/16 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO 

CEIL  1 

48.9 

49.0 

49.0 

49.0 

4  9.0 

49.0 

49.0 

49  .0 

49.0 

49,0 

49,0 

49.0 

4  9.0 

49,0 

49.0 

GE 

200001 

67.8 

68.1 

68.1 

68.1 

68.  1 

68.1 

68.1 

fcS.l 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

GE 

180DQI 

68.3 

68.7 

68 .7 

68.7 

6  6.  7 

68.7 

68.7 

66  .7 

68.7 

68,7 

68.7 

68*7 

68.  7 

68.7 

68.7 

GE 

160001 

69*4 

69.8 

69.8 

69  .8 

69.  8 

69.8 

69.8 

69.8 

69.8 

69.8 

69.8 

69.8 

69.8 

6*7.8 

69.8 

GE 

moool 

73.1 

73,7 

73-7 

73.7 

73.7 

T3.T 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

GE 

120001 

79.1 

79,8 

79.8 

79  .9 

79,9 

79.9 

79.9 

79  .9 

79.9 

79,9 

79,9 

79.9 

79.9 

79.9 

79,9 

GE 

lOQOOl 

83.2 

84.0 

84.0 

84 .1 

84.  1 

84.1 

84.1 

84  .1 

84, 1 

84.1 

64.1 

84.1 

64.1 

84.1 

84 . 1 

GE 

90001 

83.6 

84.3 

84 .3 

84  .4 

84.4 

84  ,4 

84.4 

84  .4 

84 . 4 

64  .4 

84 . 4 

84.4 

84.4 

84.4 

84 .4 

GE 

eroQi 

87«8 

88.8 

86*8 

88.9 

8  8.9 

88.9 

88.9 

88  .9 

88.9 

88  .9 

88.9 

88.9 

88.9 

88,9 

88,9 

GE 

70QQI 

87.8 

88.8 

88.8 

88  .9 

88.9 

88.9 

88.9 

68  .9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

68.9 

86.9 

GE 

60001 

87.8 

88.8 

88.8 

88  .9 

88.9 

88.9 

88.9 

88  .9 

88.9 

88.0 

8P  . 

68.9 

88.9 

68,9 

88.9 

GE 

SOOOl 

88.7 

89.8 

89.8 

69.9 

89,9 

89.9 

89*9 

89.9 

49  .  r 

69,9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

GE 

45001 

8^,2 

90.3 

90.3 

90  .4 

90,4 

9Q.4 

9o*4 

90  .4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

GE 

40001 

91.0 

92.1 

92.1 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

HI  .2 

92.2 

92.2 

92,2 

92.2 

92.2 

92,2 

92.2 

GE 

55001 

91.9 

93.1 

93.2 

93.3 

9  3.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

CE 

50001 

93.6 

94.8 

95.0 

95.1 

95.  1 

9S#1 

95.1 

95.1 

95. , 

»5.1 

95.1 

95.1 

95.1 

9S.1 

95.1 

GE 

25001 

94.0 

95.2 

95. 4 

95.6 

95.6 

95*6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

GE 

20001 

94.4 

95.7 

95.9 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96  *1 

96,1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

GE 

18Q0i 

94.4 

95.7 

95.9 

96.1 

95.1 

»6.1 

96*1 

96.1 

96. 1 

96.1 

96.2 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

GE 

ISOOI 

9S.1 

96.4 

96 .8 

97.3 

9  7,  3 

97.4 

97.4 

97.1, 

97.11 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97,4 

97.4 

GE 

12001 

96.0 

9T.8 

98.2 

98.8 

9  8.8 

98.9 

98.9 

98  .9 

98.9 

98.9 

90,9 

98.9 

98.9 

98,9 

98.9 

GE 

IQOQI 

96,3 

98.1 

98*6 

99  ,2 

99.2 

99.4 

99.4 

99  .8 

99,8 

99.0 

99.8 

99.8 

99.8 

99,8 

99.8 

GE 

9001 

96.3 

98.1 

98.6 

49.2 

99.2 

99.4 

99.4 

99  .8 

99.8 

99.8 

99,0 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

GE 

8001 

96.3 

98.1 

98.'' 

99 .3 

99.3 

99.7 

99.7 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

>00.0 

1  00.0 

GE 

700) 

96.3 

90.1 

98.7 

99,3 

99.3 

99.7 

99.7 

IDO.O 

100.0 

ion  .0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

1  00.0 

GE 

6001 

96*3 

98.1 

98.7 

99.3 

99.3 

99.7 

99.7 

100  .0 

ICO.O 

100.0 

103.0 

100.0 

100. D 

lOO.Q 

100.0 

GE 

5001 

96.3 

98.1 

98.7 

99.3 

99.3 

99.7 

99.7 

lOO.O 

loo.o 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

lOQ.O 

GE 

4001 

96.3 

98.1 

98.7 

99.3 

99,3 

99.7 

99.7 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

lOD-0 

100.0 

100.0 

100.0 

CE 

3001 

96.3 

98.1 

98.7 

99.3 

99,3 

99.7 

99.7 

loo.o 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

loo-o 

GE 

200| 

96.3 

98.1 

98.7 

99.3 

99.3 

99.7 

99.7 

IDO.O 

100.0 

100.0 

loo.o 

lOO.D 

100.0 

100.0 

1  CD.O 

GE 

1001 

96.3 

98-1 

98.7 

99.3 

99.3 

99.7 

99.7 

100*0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100. 0 

loo.o 

lOQ.O 

GE 

01 

96.3 

98.1 

98.7 

99 ,3 

99.  3 

59. T 

99.7 

100.0 

100,0 

100.0 

lOO.Q 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 


900 


GLOBAL  CLIHATOLOGY  BRANCH 
USAFCTAC 

AIR  yCATHCR  StRylCE/HAC 


PERCENTaGC  FBEQUCNCV  of  occurrence  of  ceiling  versus  visibility 
FROH  hourly  OBSERVATIOiiS 


STATION  NUHBCR:  912lea  station  NAHE:  ANOERSEN  AFB  GUAM  PERIOD  OF  RECORD:  78-B7 

MONTH:  SEP  HOURSCLSTI:  0300*0500 


CEILING 

IN  1 

FEET  1 

GE 

10 

GE 

6 

GE 

5 

GE 

9 

GE 

3 

GE 

2  1/2 

VISIBILITY 
GE  GE 

2  1  1/2 

IN  statute  Miles 

GE  GE  6E 

11/9  1  3/9 

ge 

s/5 

GE 

1/2 

GE 

S/16 

GE 

1/9 

GE 

0 

NO 

CEIL  1 

SO. 7 

50.7 

So. 7 

50.7 

50,7 

50.7 

50.7 

50.7 

50.7 

50.7 

50.7 

50.7 

50.7 

50.7 

50.7 

6E 

2Q00QI 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67  ,3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

6E 

laOOQI 

67.7 

67,7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67  .7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

GE 

l&OOOl 

66*6 

68.6 

68.6 

68.6 

66.6 

68.6 

68.6 

68  ,6 

68.6 

68.6 

68.6 

68.6 

68.6 

68.6 

68,6 

GE 

1«D00| 

72.1 

72.2 

f2.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72  .2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72,2 

72,2 

72.2 

GE 

120001 

77.9 

77.6 

77.6 

77.6 

77.6 

77,6 

77.6 

77.6 

77.6 

77.6 

77,6 

77.6 

77.6 

77.6 

77.6 

GE 

lOOOQl 

82.8 

55.0 

83.0 

8  3.0 

8  3.0 

83.0 

83,0 

83.0 

83,0 

5].0 

85.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

GE 

90001 

82.9 

83.1 

83,1 

83,1 

8  3.1 

83.1 

83,1 

83.1 

83,  1 

83.1 

03,1 

55.1 

03,1 

85.1 

63.1 

GE 

aoQoi 

59.0 

59.3 

89,3 

89,3 

89.3 

89.3 

89,3 

89,3 

89,3 

89,3 

89,3 

89,3 

89.3 

89.3 

69.3 

GE 

TCOOl 

89.0 

89.3 

89,3 

89,3 

89,3 

59.5 

89,3 

89,3 

89.5 

89.3 

89,3 

89,3 

89,3 

89.3 

89.3 

GE 

60001 

89.1 

89,9 

89,9 

89,9 

89.9 

89*9 

89,9 

89  ,M 

89,9 

89.9 

89,9 

89,9 

89,9 

89.9 

89,9 

GE 

50QQ1 

90.3 

90.7 

90,7 

90  ,7 

90.7 

90.7 

90,7 

90,7 

90.7 

9C,7 

90,7 

90.7 

90,7 

90.7 

90.7 

GE 

■tsool 

90.3 

90.7 

90.7 

90,7 

90.7 

90.7 

90*7 

90,7 

90.7 

90,7 

90,7 

90,7 

90.7 

90.7 

»0.T 

GE 

90001 

91.7 

92.1 

92.1 

92.1 

?2.1 

92.1 

92,1 

92,1 

,2.1 

92.1 

92,1 

92,1 

92.1 

92.1 

92,1 

GE 

JSool 

92.9 

93.9 

93.6 

93,6 

93.6 

95.6 

»5.6 

93,6 

93,6 

93,6 

93,6 

93.6 

93.6 

93,6 

93,6 

GE 

30001 

99.7 

95.2 

95*3 

95,3 

95.3 

95.3 

95. 3 

95,3 

05. j 

,5.5 

95,3 

95,3 

95,3 

95*3 

95. 3 

GE 

25001 

9S.1 

95,7 

95,6 

95.8 

95«8 

95.8 

95.8 

95,8 

95.0 

95,0 

95,8 

95,0 

95,8 

95,8 

95.8 

GE 

20001 

9S.3 

96.0 

96,2 

96,2 

96.2 

96.2 

96,2 

96  ,2 

96,2 

96,2 

96,2 

96,2 

96.2 

96.2 

96.2 

GE 

UOOl 

95.3 

96,0 

96,2 

96,2 

96,2 

96*2 

,6.2 

96,2 

96,2 

96,2 

96,2 

96,2 

96,2 

96.2 

96,2 

Gr 

15001 

9S.8 

96.9 

97,1 

97,9 

97.9 

97.6 

97,6 

97  .6 

97,6 

,7.6 

97.6 

97,6 

97,6 

97.6 

97,6 

GE 

12001 

96.1 

97.9 

97.7 

98  ,9 

96,9 

98.6 

98,6 

98  ,6 

98,6 

90  ,6 

98.6 

90.6 

’8-6 

98,6 

98.6 

GE 

10001 

96.2 

97,7 

98,3 

99  *1 

99,  1 

99.2 

99,2 

99.3 

99.9 

99,9 

99,9 

99,9 

99.9 

99,9 

99 .9 

GE 

9001 

96.2 

97.7 

98,3 

99,1 

99,1 

99.2 

99,2 

99 ,5 

99,9 

99.9 

99,9 

99,9 

99,9 

99,9 

99,9 

6E 

aool 

96*2 

97.7 

98.3 

99,1 

9  9.1 

99.2 

99,2 

99.3 

99.9 

99.9 

99.9 

99,9 

99.9 

99,9 

99.9 

GE 

700| 

96.2 

97.7 

98,3 

99,1 

99.  1 

99.3 

99,3 

99  ,9 

99.6 

99,6 

99.6 

99.6 

99,6 

99,6 

99.6 

GE 

6001 

96.2 

97.7 

98,3 

99,1 

99.  1 

99.3 

99.3 

99  .9 

99.6 

99,6 

99,6 

99,6 

99.6 

99.6 

99,6 

GE 

sool 

96,6 

98,0 

98,7 

99.6 

99.5 

99.8 

99,8 

99  .9 

100.0 

100.0 

lOO.D 

100.0 

100,0 

100.0 

100.0 

GE 

9001 

96,6 

98.0 

98,7 

99,6 

99.6 

99.8 

99.8 

99.9 

100. 0 

100.0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100.0 

GE 

3001 

96,6 

98,0 

98,7 

99,6 

99.6 

99.8 

99.8 

99.9 

100.0 

100. D 

100,0 

100. 0 

100,0 

100,0 

100.0 

GE 

2001 

96,6 

98,0 

98,7 

99,6 

99.6 

99.8 

99.8 

99  .9 

100.0 

100.0 

100,0 

100,0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

1001 

96,6 

95,0 

98,7 

99,6 

99.6 

99.8 

99.8 

99  .9 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100.0 

100.0 

100,0 

GE 

01 

96,6 

98.0 

98.7 

99,6 

99,6 

99.8 

99,8 

99.9 

100.0 

100,0 

100.0 

loo.o 

100,0 

100.0 

100.0 

total  number  of  OBSERVATIONS: 


900 


GLOBAL  CLIHATOLOGV  BffAMCH 
USAFCTAC 

AIR  UCATHCR  SErVICC/MAC 


RERCCNTAGE  FREOUENCY  OF  OCCURREJ^CE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUNBERs  912180  STATION  n^hE :  ANOERSEN  AFB  GUAH  PERIOD  OF  RECORD:  TS’BT 

HONTH:  SEP  HOURSILST):  q6oo-O8O0 


CE  KING 

IN  1 

FEET  1 

GE 

10 

GE 

6 

GE 

5 

GE 

4 

GE 

3 

GE 

2  1/2 

VISIBILITY 
GE  GE 

2  1  1/2 

IN  statute  MILES 

GE  GE  GE 

11/4  1  3/4 

GE 

5/8 

ge 

1/2 

GE 

5/16 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO 

CEIL  1 

99,2 

99,9 

99.4 

*9  .* 

4  9.4 

49,4 

49,4 

49  .4 

49,4 

49.4 

49,4 

49,4 

49,4 

49,4 

49.4 

GE 

?0000| 

68,6 

68,8 

68.8 

68,8 

68.8 

68.8 

68,8 

68  .8 

65.8 

68.8 

68,8 

68,8 

68.8 

68.8 

68,8 

6C 

laooQi 

69,6 

69.8 

69,8 

69.8 

69.6 

69,8 

69,8 

69.8 

69,8 

69  ,8 

69,8 

69.8 

69.8 

69,8 

GE 

IGQOqI 

70.6 

70.8 

70,9 

70.9 

70.9 

70,9 

To, 9 

70.9 

70,9 

70.9 

70. 9 

70,9 

70,9 

70.9 

GE 

UQOQl 

73,2 

T5.6 

73.7 

73.7 

73.7 

73*7 

73,7 

73.7 

73.7 

73.7 

73,7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

GE 

120001 

77.* 

77.8 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

77,9 

77,9 

77,9 

77.9 

77.9 

77.9 

77,9 

GE 

IQOOOl 

81,1 

81.6 

81.7 

81  ,7 

81.7 

81.7 

81*7 

81  *7 

81,7 

81.7 

81. T 

61,7 

62,7 

82.7 

81.7 

GE 

»ooal 

81*2 

81  .7 

81.8 

81  .8 

81.8 

81*8 

81*8 

61  *8 

81,8 

81.8 

81.8 

81,8 

Bl.B 

81.8 

81  .8 

GE 

80001 

88,3 

*».i 

89.2 

89.2 

89.2 

89*2 

89.2 

89.2 

89.2 

89  .2 

89,2 

89,2 

89,2 

89,2 

89.2 

GE 

70001 

88«7 

09,9 

89.6 

89,6 

89,6 

89,8 

»9.5 

89  .6 

89,6 

89.6 

89,6 

89,6 

69.6 

89,6 

89,6 

GE 

60001 

88,9 

89,9 

90.0 

90,0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

9Q»0 

90.0 

90.0 

»o.o 

oe 

SQOOI 

89,1 

90.1 

90,2 

90.2 

9Q.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90*2 

90.2 

GE 

•iSOOf 

89,1 

fO.I 

90«2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90,2 

90.2 

90*2 

GE 

«000l 

90,6 

91,8 

91.9 

9l.9 

9l,9 

91.9 

91.9 

91  .9 

91,9 

91.9 

91.9 

91.9 

91,9 

91.9 

91,9 

GE 

35001 

92,2 

93.3 

93.9 

93.4 

9  3.4 

93.9 

93*4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93,4 

93.4 

93.4 

93,4 

GE 

30QQI 

93«9 

99  ,6 

99,9 

94  .9 

94.9 

94  .9 

94,9 

94  .9 

94,9 

94.9 

94,9 

94.9 

94.9 

94,9 

94,9 

GE 

250ol 

»3.» 

95.2 

95,3 

95.3 

95.  3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95,3 

95,3 

95.3 

GE 

20001 

99.2 

95,6 

95,7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95,7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95,7 

95.7 

GE 

18001 

99«2 

95.6 

95.7 

95.7 

95,7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95,7 

95.7 

95,7 

95,7 

6e 

ISOOI 

99«9 

95.8 

96.0 

96.4 

96.9 

96*6 

96.6 

96  .6 

96,7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.T 

96,7 

96.7 

GE 

12001 

9S.2 

97.1 

97,9 

98  .2 

98.2 

98.3 

98.4 

98  .4 

98,6 

98,6 

98.6 

98,6 

98.6 

98.6 

98.6 

GE 

ICQOI 

95,2 

»7., 

97.8 

98  .6 

98.6 

98.8 

96.9 

98.9 

99,0 

99,1 

99,  1 

99.1 

99.1 

99,1 

99,1 

GE 

fool 

95.2 

97.9 

97.8 

98,6 

96.6 

»#.8 

98.9 

90  .9 

99.0 

99,1 

99.  2 

99,1 

99.1 

99,1 

99.1 

GE 

8001 

95.3 

9T.6 

97,9 

98,7 

98.7 

99.0 

99.1 

99.1 

99.2 

99.3 

99.3 

99.3 

99,3 

99.3 

99.3 

GE 

7001 

95.3 

97.6 

97.9 

98,7 

9  0.7 

99.0 

99.1 

99.1 

99,2 

99,3 

99,3 

99.5 

99.3 

99.3 

99.3 

GE 

80ol 

fs.s 

97.6 

97.9 

98.7 

98.7 

99*0 

99.1 

99.1 

99,2 

99,3 

99,3 

99.3 

99,3 

99,3 

’9.5 

GE 

SOOl 

95.3 

97.6 

97.9 

98.8 

98.8 

99.3 

99.4 

99.4 

99.6 

99.8 

99.8 

99.9 

99,9 

99,9 

99.9 

GE 

9001 

95.3 

97.6 

97.9 

98.8 

98.8 

99,3 

99.4 

99  .4 

99.6 

99.8 

99.8 

99,9 

99.9 

99,9 

99.9 

GE 

3001 

95.3 

97.6 

97.9 

98.8 

98.8 

99.3 

99.4 

99  .4 

99.6 

99,8 

99,8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GE 

200l 

95.3 

97.6 

97.9 

98.8 

98,  8 

99,3 

99.4 

99.4 

99.6 

99,8 

99,8 

99.9 

99,9 

99.9 

99*9 

GE 

1001 

95.3 

97,6 

97.9 

98  .8 

98.8 

99,3 

99.4 

99.4 

99.6 

99.8 

R9,8 

100.0 

100,0 

100.0 

100,0 

GE 

ol 

95.3 

97,6 

97.9 

98.8 

9  8,8 

99. J 

99.4 

99.4 

99.6 

99,8 

99.8 

100. 0 

100*0 

100.0 

lOG.O 

TOTAL  NUHBER  OF  OBSERVATIONS:  900 


GLOB«L  CLINtTOlOGY  BRANCH  PCRCCNIAGC  FRfaUCNcT  OF  OCCURRENCC  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFEtAC  from  hourly  OBSERVttlONS 

air  heather  SERVICE/HAC 

STATION  NUNBER:  V121B0  STATION  NAHE J  AnOERSEN  AFB  GOAH  PERIOD  OF  RECOROl  T8-8T 


HONTH:  SEP  HOURSILSTI;  OVOO-UaO 


CFltlNO 

IM  1 

F£€7  \ 

GC 

10 

GC 
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GC 

5 

GC 

9 

GC 

3 

GC 

2  1/2 

visibility 

GC  GC 

2  1  1/2 

IN  STATUTE  miles 

GC  GC  GC 

11/9  1  3/9 

GC 

5/8 

GC 

1/2 

GC 

5/16 

GC 

1/9 

GC 

0 

NO 

CCIL  1 

NS.2 

95.3 

95.3 

95.3 

9  5.3 

95.3 

95. 3 

95  .3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

6E 

200001 

68.2 

68.9 

68.9 

68.9 

6  8.9 

68.9 

68.9 

68  ,9 

68.9 

68.9 

6B.9 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

GC 

uooot 

70.2 

70,9 

70.9 

To. A 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70,9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

GC 

160001 

Tl.T 

71.9 

71.9 

71  .9 

71.9 

71  .9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

M.9 

71.9 

GF 

lADOOl 

7*i.6 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

GC 

120001 

6Q.*l 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

GC 

100001 

83.3 

83.9 

83.9 

83.9 

8  3.  9 

83.9 

83.9 

83.9 

83,9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

GC 

voool 

83.3 

83.9 

83.9 

83.9 

8  3.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83,9 

83.9 

83*9 

83. » 

G£ 

80001 

87.9 

88.7 

88*9 

88*9 

88.9 

88.9 

88*9 

88.9 

88.9 

88,9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88,9 

GC 

TOOOt 

87.9 

88.7 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88  .9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

GC 

60001 

88.1 

88.9 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

GC 

SOOOl 

88.9 

89,7 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89,9 

89.9 

8V.»- 

89.9 

89.9 

89*9 

GE 

HSOOl 

89.0 

89.8 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

»0.0 

90.0 

GC 

<*0001 

91.1 

’2.0 

’2.2 

’2#2 

92.2 

.2.2 

92*2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92,2 

92.2 

92.2 

92,2 

GC 

JSOOl 

92.1 

93.0 

93.3 

93.9 

93.6 

’3.9 

93.9 

9  3.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93,9 

6e 

30001 

93.0 

93.9 

99 .2 

99.3 

99.3 

99*3 

99.3 

99  ,3 

’9.3 

99.3 

96.3 

99.3 

99.3 

99,3 

99.5 

Gt 

25001 

93.0 

93.9 

99.2 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

96.3 

99.3 

99.3 

99.3 

6E 

20001 

93,9 

99,8 

’5.2 

95«3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95,3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95,3 

GC 

laooj 

99.0 

99.9 

95.3 

95,9 

95.1, 

95.9 

95.9 

95  •« 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95,9 

95.9 

GC 

15001 

9*1.2 

95.1 

95.7 

95.9 

95.9 

95.9 

96.0 

96  .0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

GC 

12001 

95.6 

96.7 

97.6 

98.2 

98.2 

98.2 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98,3 

»8.T 

98.7 

98.7 

98.7 

GC 

lOOQI 

95.7 

97.2 

98.2 

98  .9 

98.9 

98.9 

99.0 

99.0 

99,0 

99.0 

99.0 

99.3 

99,3 

99,3 

99,3 

GC 

9001 

95.7 

97.2 

98.3 

99.0 

v».o 

9».0 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99,9 

99,9 

99.9 

99.9 

GC 

Bool 

95.7 

97,2 

98.3 

99.0 

99.0 

99,0 

99,1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.9 

99.9 

99.9 

99,9 

GC 

7001 

95.7 

97.2 

98.3 

99.0 

9  9.0 

99.0 

99.2 

99.1 

99.1 

99,1 

99.1 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GC 

6001 

95.8 

97.3 

98.6 

99.2 

99.2 

99.2 

99,3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99,7 

99.7 

99.7 

99.7 

GC 

5001 

95. 8 

vt.a 

98./ 

99.3 

99.3 

99.3 

99.9 

99  .9 

99.9 

99.6 

99.6 

99.9 

99.9 

99.9 

99,9 

GC 

9001 

95.8 

97.9 

98.7 

99.9 

9  9,9 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99  ,7 

99.7 

IQO.O 

lOD.O 

100.0 

too.o 

GC 

3001 

95.8 

97.9 

98.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.6 

99,6 

99,6 

99.7 

99.7 

100.0 

lOO.O 

lOO.Q 

loo.o 

GC 

200| 

95.8 

97.9 

98,7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.6 

99  .6 

99.6 

99,7 

99.7 

100.0 

100. 0 

loo.d 

lOQ.O 

GC 

tool 

95.8 

97.9 

98.7 

99  .9 

99.9 

99.9 

99.6 

99.6 

99,6 

99,7 

99.7 

200.0 

100.0 

200.0 

100.0 

GC 

Ql 

95.8 

97.9 

98.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.6 

99*6 

99.6 

99.7 

99.7 

100.0 

ino.o 

IGO.O 

100.0 

.  ^  :• 


TOTAL  NUHBtR  OF  OfiSeRVATIONS S 


900 


6LO0Ai  CLINAT0LO6V  BRANCH  PERCENTAGE  PREOUCNCV  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC  FROM  HOURLY  OgScRVATiONS 

AIR  HEATHER  sCRylCE/HAC 


station  NUHBER:  912180  STATION  NAME:  ANDERSEN  AFfi  GUAM  PERIOD  OF  RECORD:  78*87 

MONTH:  SEP  HOURSCLSTI:  i200*1aO0 


CEILING 

IW  1 

FEET  1 

GE 

10 

GE 

6 

GE 

5 

GE 
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GE 

3 

GE 

2  1/2 

VISIBILITY  IN  STATUTE  MiLES 

GE  GE  GE  GE  CE 

2  11/2  1  1/9  1  3/9 

6e 

5/® 

GE 

1/2 

GE 

5/16 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO 

CEIL  1 

9  0.0 

90.0 

60,0 

90.0 

90.0 

90.0 

40.0 

40. 0 

60.0 

40.0 

40. Q 

40.0 

40.0 

60.0 

40.0 

GE 

200001 

67,8 

68.0 

68.0 

68  .0 

6  8.0 

6B.Q 

68,0 

68  .0 

68. 0 

68.0 

68.0 

68.0 

68.0 

68.0 

68.0 

GE 

180001 

69.9 

69.7 

69.7 

69.7 

6  9*7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

6’.T 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

GE 

160001 

70.7 

71.0 

71  .0 

71  .0 

71.0 

71.0 

71.0 

71  .0 

71.0 

71  .0 

71.0 

71.0 

’l.O 

71.0 

71. 0 

GE 

160001 

79.6 

79,9 

76.9 

79.9 

79.9 

74;9 

74,9 

74  ,9 

74.9 

74.9 

76.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

GE 

120001 

80.6 

81.1 

81.1 

81.1 

«i.i 

81.2 

81.2 

81  .2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

Gt 

100001 

89.8 

85.9 

85.9 

85.9 

8S.9 

85.6 

85.6 

8S  .6 

8S.6 

85. 6 

85.6 

85*6 

85.6 

65.6 

85.6 

CE 

90001 

89.9 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.7 

SS.7 

85.7 

85.7 

8S.7 

8S.7 

85,7 

8s. T 

85,7 

85.7 

GE 

arool 

86«9 

87.8 

87*8 

87.8 

6  7.8 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87,9 

87.9 

87,9 

87.9 

87.9 

87,9 

GE 

70001 

86.9 

87.8 

87.8 

67,8 

8  7,8 

87.9 

87*9 

87.9 

87.9 

87,9 

87. 9 

87,9 

87.9 

87.9 

87.9 

CE 

60001 

87.1 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.1 

88.1 

88 ,1 

88.1 

88.1 

88. 1 

88.) 

88.1 

88.1 

68 . 1 

GE 

SOQO| 

88,0 

88.9 

88.9 

88.9 

88*9 

89.0 

89.0 

89  .0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

86.0 

89.0 

GE 

VSQQj 

88.0 

88«9 

88«9 

88.9 

86.9 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89,0 

89.0 

89.0 

89.0 

8’.0 

89.0 

GE 

60001 

90.0 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

91.0 

91*0 

91  .0 

91.D 

91  ,0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91  .0 

GE 

ssool 

91.0 

91,9 

92.0 

92.0 

9  2.0 

’2.1 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

92,1 

92.1 

GE 

30001 

91.9 

92.6 

92.9 

92.9 

9  2*9 

93.0 

93*0 

93.0 

’5.1 

’5.1 

93.1 

93.1 

93*1 

93.1 

93.1 

GE 

25001 

92.1 

93.0 

93.1 

93.1 

9  3,1 

93.2 

93.2 

93.2 

93.3 

93.5 

93.3 

93.3 

’3,5 

93.3 

93.3 

GE 

200QI 

92.8 

93.8 

93.9 

99  .0 

99.0 

99*1 

94*1 

94  .1 

94.2 

94  .2 

94.2 

94.2 

96.2 

94.2 

94.2 

GE 

laool 

92.9 

99.0 

99.1 

99  .2 

’6.2 

94.3 

96.3 

94  .3 

94.4 

94  .4 

94.4 

94.4 

94.6 

94.4 

94,4 

GE 

ISOOI 

93.9 

95.3 

95.6 

96.0 

96.  1 

96.3 

96.4 

96.6 

’6.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

GE 

1200| 

99.9 

96.3 

96.7 

97.3 

97.9 

97.7 

97.8 

97  .8 

97.9 

97,9 

97.9 

97,9 

97.9 

97.9 

97.9 

GE 

ICOOI 

’S.2 

96.9 

97.9 

98.2 

98.3 

98.7 

98.8 

98.8 

98,9 

98,9 

98.9 

99,1 

99.1 

99.1 

99,1 

GE 

9001 

9S.3 

97.0 

97.6 

98,4 

98.  fc 

99.0 

99.1 

99.1 

99.2 

99.2 

99.2 

99.4 

99.4 

99,4 

99.4 

GE 

800) 

95.3 

97.0 

97.6 

98.6 

98.7 

99.1 

99, z 

99  ,2 

»».  3 

99.3 

99.3 

99.6 

99.6 

99,6 

99.6 

GE 

700) 

95. 3 

97.0 

97.6 

98.7 

98*8 

99.2 

99.3 

99.3 

99.4 

99 ,6 

99.6 

99.7 

99.7 

99,7 

99.7 

GE 

6001 

9S.9 

97.1 

97.7 

98.8 

98.9 

99.4 

99.6 

99,6 

99.7 

99. T 

99.7 

99.9 

99,9 

99,9 

99.9 

GE 

500) 

9S.9 

97.1 

97.7 

98.8 

98«9 

99.4 

99.6 

99  .6 

99.7 

99.8 

99.8 

IDO.O 

IDO.O 

100.0 

100.0 

GE 

600l 

9S.9 

97.1 

97.7 

98.8 

98.9 

99.4 

99,$ 

99.6 

99.7 

99.8 

99.6 

100.0 

loo.o 

loo.o 

100.0 

GE 

300) 

9S.9 

97.1 

97.7 

98.8 

96.9 

99.4 

99,6 

99  ,6 

99.7 

99,$ 

99*8 

too.o 

100.0 

100.0 

2  00.0 

GE 

2001 

95.9 

97.1 

97.  T 

96  .8 

98.9 

99.4 

99,6 

99.6 

99.7 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

tool 

95,9 

97.1 

97.7 

98.8 

98.9 

99.4 

99,6 

99  .6 

99.7 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100. 0 

GE 

01 

95.9 

97.1 

97.7 

98  .8 

98,9 

99,6 

99.6 

99.6 

99.7 

99*8 

99.8 

loo.o 

100.0 

100. 0 

2  00.0 

TOTAL  NUHBER  OF  OBSERVATIONS:  900 


GLOBAL  CL1HAT0L06Y  BRANCH  RCRCCNTA6C  fRCQUeNCV  Of  OCCURftCNCC  Of  CflLlNG  VERSUS  VISIBILITY 

USAFCTAC  FROM  HOURLY  OoSeRVATIONS 

AjR  ueATHCR  SCrVICE/NAC 


STATION  NUMBER:  9I21B0  STATION  mAhC :  ANDERSEN  AfB  GUAM  PERIOD  Of  RECORD:  TB'B? 

MONTH:  SEP  HOURSILST):  ISoo-llDD 


CEILING 

IN  ( 

FEET  1 

GE 

10 

GE 

6 

GE 

5 

GE 

9 

GE 

3 

CE 

2  1/2 

visibility  in  statute  miles 

GE  S£  GE  GE  GE 

2  11/2  1  1/9  1  3/9 

GE 

b/» 

GE 

1/2 

Gt 

52  16 

GE 

!/• 

GE 

0 

NO 

CEIL  1 

91*2 

9  1.2 

91.3 

91.3 

•1.3 

91.3 

91.5 

•  1.3 

•  1.3 

•  1.3 

•  1.3 

•  1.3 

•  1*3 

•  1.3 

•  1.5 

Sf 

200001 

6  7  •  D 

67.2 

67.3 

67.3 

6  7.3 

67.3 

67.3 

67  .3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67,3 

67,3 

GE 

IgOOQl 

G9.6 

69.8 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

69  .9 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

69*9 

69.9 

69.9 

GE 

160001 

20.1 

70.7 

70.8 

70.8 

70.8 

70. B 

Tq.S 

70.6 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

7fj,8 

70,8 

GE 

IHOOOl 

75.3 

75.7 

25.8 

75.8 

75.6 

7S.B 

7S.8 

75.8 

75.8 

75.8 

75.6 

75.8 

75.6 

75.8 

75.6 

GE 

WOqqI 

60.6 

80.9 

81  .0 

81.0 

81.0 

*1-0 

81.0 

8l  *0 

81.0 

81.0 

82.0 

81,0 

81.0 

61.0 

61.0 

GE 

IQOQOI 

69.8 

85.2 

85.3 

85.3 

85.3 

BS.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.5 

as.s 

85.5 

65.3 

65.3 

es.3 

GE 

9000l 

85*2 

85.7 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85*8 

85.8 

85*8 

65.8 

85,6 

6S.8 

GE 

SQOOl 

89*2 

89.8 

89.9 

89*9 

89.9 

89*9 

69.9 

69.9 

89.9 

89,9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

GE 

TCOOl 

89«2 

89.8 

89.9 

89.9 

89,9 

89,9 

89*9 

89  .9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

69.9 

69.9 

GE 

60001 

89.2 

89,8 

89.9 

89.9 

89,9 

89.9 

89.9 

89  .9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

69.9 

GE 

jOOOl 

89.7 

90.2 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.5 

90*3 

90.3 

90.3 

90.3 

*0.5 

90.3 

90.3 

90.3 

ce 

«SOOI 

89.7 

»0.2 

90.3 

90.3 

90*3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

»0.J 

GE 

60001 

91.7 

92.2 

92.1 

»2.S 

92.3 

*2.5 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.5 

92.3 

92.3 

92.5 

GE 

JSqoI 

92.9 

91.2 

93.6 

93.6 

93.6 

95.8 

’3*6 

93.6 

95.6 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

GE 

3000) 

93.3 

99.2 

99*6 

99.6 

99.6 

99*6 

99.6 

98  .6 

98.8 

9*. 8 

99*6 

99*6 

99»6 

9M.6 

9A.6 

GE 

25001 

93.8 

99.8 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

GE 

20001 

99.3 

95.9 

9$. 8 

95*8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95*8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

9S,8 

GE 

16001 

99.9 

95.6 

95.9 

9$. 9 

95,9 

»s.* 

95.9 

95  .9 

95.9 

95*9 

9S.9 

95.9 

95.9 

95.9 

9S.9 

GE 

15001 

99.8 

96.0 

96.9 

96*6 

96*6 

96.6 

96*6 

96.6 

’8.8 

96.6 

96*6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

GE 

12001 

96.1 

97.7 

98.3 

98.6 

98*6 

98.6 

98.6 

98  .6 

98.6 

96.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

96.6 

GE 

1000) 

96,6 

98.9 

99.1 

99.9 

99*9 

99.6 

99.7 

99,7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.8 

99,6 

99.8 

99.8 

GE 

vcol 

96.6 

98.9 

99.1 

99  .9 

99,a 

*9.8 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

GE 

8001 

96.6 

98.9 

99.1 

99.9 

9  9.9 

99.6 

99,7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.6 

99.8 

GE 

7001 

96.6 

98.9 

99.1 

99.9 

99,9 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99  ,7 

99.7 

99*8 

99.8 

99.8 

99.6 

GE 

6ool 

96.6 

98.9 

99.1 

99.9 

99,9 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99,7 

99.7 

99.8 

99,8 

99,8 

99,8 

GE 

5001 

96.6 

98.9 

99.1 

99. A 

99.6 

99.7 

99.8 

99  .8 

99.8 

99,8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GE 

6001 

96,6 

98.9 

99.1 

99.9 

99,6 

99,7 

99.8 

99  .8 

99.8 

99,8 

99.8 

99.9 

99,9 

99.9 

99,9 

GE 

3001 

96.6 

98.9 

99.1 

99.9 

99.6 

99.7 

99.8 

99,8 

99,8 

99,1 

99*8 

100.0 

100.0 

100.0 

100*0 

GE 

2001 

96.6 

98.9 

99.1 

99.9 

99,6 

99. T 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

200.0 

100.0 

100.0 

1  00.0 

GE 

1001 

96.6 

’8-9 

99.1 

99.9 

99.6 

99.7 

99.8 

99.0 

99.8 

99,8 

99.8 

100.0 

100.0 

IQQ.O 

lOO.O 

GE 

01 

96.6 

98.9 

99.1 

99,9 

99,6 

99,7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100. 0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  Of  OBSERVATIONS Y 


900 


GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH  RCRCCNTAGe  fRCQUCNCY  Of  OCCURRCNCe  Of  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAfCTAC  fROH  HOURLY  OftSCRVATlONS 

AjR  NCAThER  SERVICC/MAC 


STATION  NUMBER:  912180  STATiON  NAhE :  AnOErSEN  AfB  GUAM  PERIOD  Of  RECORD;  78-87 

month:  SEP  HOURS(LST|;  1800.2000 


CEILInK 

IN  1 

rrci  1 

GE 

10 

BE 
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GE 
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GE 

9 

GE 

3 

6C 

2  1/2 

VISIBILITY 
GE  GE 

2  i  t/2 

IN  STATUTE  HILES 

6E  6E  GE 

11/9  1  3/9 

GE 

S/8 

GE 

1/2 

GE 

5/16 

GE 

1/9 

GE 

0 

NO 

CEIL  1 

97.3 

97.3 

97.3 

92.3 

9  7.3 

97.3 

97.3 

97  .3 

AT. 3 

97.3 

97.  3 

97.5 

97.3 

97.3 

97.3 

6E 

200001 

70,7 

20.2 

70.7 

70.7 

70,7 

70.7 

70.7 

20.7 

70.7 

70 .7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

GE 

IgOOQl 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71  .9 

71.9 

71.9 

71,9 

21. » 

71. 9 

71.9 

71.9 

GE 

160001 

23.2 

73.7 

73.7 

73.7 

7  3,7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

7J.7 

GE 

iNoaoi 

77.1 

77.1 

22. i 

22.1 

7  7.  1 

77.1 

77.1 

77  .1 

77.  1 

77.1 

77.1 

77.1 

77,1 

77.1 

77.1 

GE 

12QCQI 

83.3 

83.8 

83.9 

83.9 

8  3.9 

B3,9 

*s.» 

*3.9 

83.9 

83.9 

63.9 

83.9 

83,9 

83,9 

63,9 

GE 

100001 

86.3 

87.0 

87.1 

87.1 

87.1 

87,1 

87.1 

87.1 

87,1 

87.1 

*7.1 

87.1 

87,1 

87,1 

67.1 

GE 

«000l 

87.1 

87.8 

87.9 

87.9 

87,9 

87,9 

87*9 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87,9 

BT.9 

87.9 

GE 

looai 

90.2 

9l.l 

91.2 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91  .3 

91,5 

91,3 

91.3 

91,3 

91.3 

GE 

Joool 

90.2 

91.1 

91.2 

91  .3 

’1.3 

91.5 

91*3 

91.3 

91. S 

91.3 

91.3 

91.3 

91,3 

91.3 

91.3 

SE 

60001 

9g.2 

91.1 

91.2 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

’1.3 

91.3 

9U3 

91,3 

91.3 

91,3 

91.3 

91.3 

GE 

$0001 

90.9 

91.3 

91.9 

91  .6 

91.6 

91.6 

91.6 

91  .6 

91.6 

91  .6 

91,6 

9i,6 

’1.6 

91.6 

91  .6 

GE 

NSOOI 

’0.9 

91  .3 

91  «9 

91.6 

91*6 

91.6 

91*6 

91  .6 

91,6 

91.6 

91,6 

91.6 

91.6 

91.6 

9l.6 

GE 

•>000 1 

91.9 

92.9 

93.0 

93.2 

»3.2 

»3.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

’3.3 

93.2 

93.2 

93.2 

GE 

39001 

92.9 

93.2 

93.* 

99.0 

99.0 

99.0 

’1.0 

99.0 

99.0 

99,0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

GE 

SOOOl 

92.9 

99.1 

99.2 

99.6 

99.6 

”.* 

99.6 

99  .6 

99.6 

99  ,6 

’*.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

GE 

29001 

93.2 

99.9 

99.7 

95.0 

95.0 

95.0 

’S.O 

«5.0 

95.0 

9S.0 

95. 0 

95.0 

95.0 

95. 0 

95,0 

GE 

20001 

93.6 

99.8 

95. 0 

«s.s 

«$.3 

95,3 

95.3 

95.3 

95.3 

9S.S 

95.3 

95.3 

95,3 

95.3 

95.3 

GE 

itool 

93.6 

99.8 

9S.0 

95.3 

9S.3 

’S.3 

95*3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95,5 

95.3 

95.3 

St 

15001 

99.2 

95.9 

96.2 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96  ,8 

96.8 

»6.8 

96.8 

96.9 

96,9 

96.9 

96.9 

GE 

12001 

9S.2 

97.0 

97,6 

98.6 

98.7 

98.7 

98*7 

98,7 

98.7 

98.7 

»».2 

98,6 

’*.* 

98.8 

98.6 

GE 

lOOOl 

9S.6 

»2,$ 

98,0 

99.0 

99.1 

99.2 

99.2 

99  .2 

99,2 

99.2 

99.2 

99,3 

99,3 

99.3 

99,3 

GE 

9001 

9S.6 

97,9 

98.0 

99,0 

99.1 

99.2 

»9.3 

99.2 

99,2 

99.2 

99.2 

99.5 

99.3 

99.3 

99.3 

GE 

8001 

9S.6 

97,9 

98.0 

99,1 

99.2 

99.3 

99.3 

99,5 

99,3 

99-3 

99.5 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

6E 

700) 

9S.6 

97.9 

98.0 

99.1 

99.2 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

”.3 

99.9 

99*9 

99.9 

99.9 

GE 

600) 

99.9 

92.9 

98.0 

99.1 

99.2 

99.3 

99.3 

99.3 

99,3 

99.3 

99.3 

99.9 

99.9 

”.6 

99.4 

GE 

SQOI 

95.6 

97.6 

98.1 

99.9 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GE 

900) 

95.6 

97.6 

98.1 

99.9 

99.6 

99.7 

99.7 

99  ,7 

99.7 

99.8 

99.8 

99,9 

99.9 

99.9 

99.9 

GE 

300) 

95.6 

97.6 

98.1 

99.9 

99.6 

99.7 

99.7 

99  .7 

99.7 

99,8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GE 

200l 

95. 6 

97.6 

98.1 

99.9 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99,7 

99.8 

99.8 

99.9 

99,9 

99,9 

99.9 

GE 

1001 

95.6 

97,6 

98,2 

99.6 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

100. 0 

100.0 

IQO.O 

100.0 

GE 

ol 

95.6 

97.6 

98.2 

99.6 

99,7 

99,8 

99.8 

99  .8 

99.8 

99.9 

99.9 

100,0 

lOO.O 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  Of  OBSERVATIONS:  900 


GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH  PCRCCNTAGf  FRCQUCNcY  OF  OCCURPENCC  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFEtAC  from  HOURLY  OBSERVATIONS 

AIR  NCAThER  SERVICE/MAC 


STATION  NUMBER:  912180  STATION  NAME:  AmOERSEN  AFB  GuAM  PERIOD  OF  RECORD:  78'8T 

MONTH:  SEP  HOURSaST):  2100.2Soo 


CEILING 

IN  1 

FEET  1 

GE 

10 

GE 

6 

GE 

S 

GE 

9 

GE 

3 

GE 

2  1/2 

VISIBILITY 
GE  GE 

2  1  1/2 

IN  STATUTE  MILES 
GE  GE 

11/6  1 

GE 

3/6 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

Ge 

5/16 

GE 

1/6 

GE 

0 

NO 

CEIL  1 

A8«T 

99.0 

99.0 

99.0 

9  9.0 

99.0 

69.0 

69. D 

69.0 

69*0 

44.0 

69.0 

49.0 

49.0 

69.0 

Ge 

200001 

68.1 

68.7 

68.8 

68*8 

68.8 

68.B 

68.8 

68  .8 

68.8 

68*8 

68.8 

68  *  8 

68.8 

66,8 

68.8 

6E 

ItOOQl 

68.9 

69.9 

69.6 

69  .6 

69.6 

69*6 

69.6 

69  .6 

69.6 

69.6 

69,6 

44.4 

69*6 

69.6 

69.6 

GE 

IfcOOOl 

lo.o 

TO. 4 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70*7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

1o.^ 

70.7 

GE 

INQOOl 

73.1 

71.8 

73  .9 

13.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

TJ.4 

73.9 

73.9 

73.9 

GE 

120001 

81«8 

82.6 

82.8 

82.9 

82.9 

«2,* 

»2.» 

42 .9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

GE 

100001 

89. 7 

8S.6 

as«8 

85.9 

8S.9 

as. 9 

8S.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

8S.9 

85.9 

GE 

90001 

as. 3 

86.2 

86.9 

86.6 

86.6 

B6.6 

86.6 

86.6 

86 . 6 

86.6 

66.6 

86*6 

86.6 

56>4 

86.6 

GE 

toool 

89.2 

90.9 

90.7 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

GE 

lOOOl 

89.2 

90.9 

90.7 

90.9 

«0.5 

,0.* 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

GE 

GOOOl 

89.2 

90.9 

90.7 

90.9 

90*9 

90.9 

90.9 

90.9 

40. » 

40.4 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90*9 

GE 

SQOOl 

89*6 

90.8 

91.0 

91*2 

91.2 

91.2 

91.2 

91  .2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

GE 

osool 

89.4 

90.8 

91.0 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91  .2 

91.2 

91*2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

41.2 

GE 

90001 

91.9 

92.7 

92.9 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93*1 

93.1 

93.1 

GE 

3S00I 

92.2 

93.6 

93.8 

99  .0 

99*0 

99.0 

94.0 

»4.0 

.4.0 

96.0 

96.0 

96.0 

44.0 

44.0 

94.0 

GE 

1000  1 

92.9 

99.6 

99.6 

95.2 

95,2 

95,2 

95.2 

95.2 

95.2 

*5.2 

95.2 

95.2 

95,2 

45.2 

95.2 

GE 

2S0al 

93.2 

99,9 

95.1 

95*6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95,6 

95,6 

95.6 

GE 

20001 

93.7 

95.9 

95.7 

94.1 

96*1 

96.1 

96*1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96*1 

96.1 

96.1 

96.1 

GE 

18001 

93.7 

95.9 

9S.7 

96.1 

»4.I 

*4.1 

96*1 

96.1 

96.1 

96*1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

6e 

ISOOI 

99*0 

96,1 

96.9 

96*9 

97*0 

97.0 

97.0 

97.0 

41. 1 

*7.1 

97.1 

97.1 

97*1 

97.1 

97.1 

GE 

12001 

9S.Q 

97,3 

97.7 

98.1 

98.2 

98,3 

98.3 

90.3 

98.6 

98.6 

44.4 

90.A 

98.6 

98.4 

98.4 

GE 

IGOOI 

R5,3 

98.1 

9b«9 

98*9 

99.0 

99,1 

99.1 

99.1 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

GE 

9001 

9S.3 

98,1 

98*9 

98,9 

,9.0 

»9.1 

99.1 

99.1 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99*3 

99.3 

99.3 

GE 

8001 

9S.9 

98,9 

98.8 

99.2 

99.3 

99,6 

99,6 

99  .fc 

44.4 

99*8 

99.8 

99.8 

99.8 

99*8 

99.8 

GE 

700J 

95.6 

98.6 

98.9 

99.3 

99.9 

99.7 

99.7 

99.7 

99.9 

99,9 

99,9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GE 

600l 

95.6 

98,6 

98.9 

99.3 

99*9 

99,7 

99,7 

99  .7 

99.9 

99,9 

99.9 

99,9 

99.9 

99.9 

99.9 

GE 

sool 

9S.6 

98.6 

98,9 

99.3 

99*9 

99.7 

99.7 

99  .7 

99.9 

99,9 

99.9 

99.9 

99.9 

99,9 

99.9 

GE 

9001 

9S.6 

98.6 

98.9 

99.3 

99,9 

99,7 

99.7 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99,9 

99.9 

GE 

3001 

9S.6 

98.6 

98.9 

99.3 

99,9 

99,7 

99.7 

99.7 

99,9 

99,9 

99.9 

99.9 

99.9 

99,9 

99.9 

GE 

2001 

9S.6 

98.6 

98.9 

99.3 

99,9 

99.7 

99,7 

99,7 

V9.9 

99.9 

99.9 

99,9 

99,9 

99.9 

99.9 

GE 

1001 

95,4 

98.6 

98.9 

99.3 

99,9 

99,7 

99.7 

99.7 

99.9 

99,9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

GE 

01 

95.6 

98.6 

98.9 

99.3 

99,9 

99.7 

99.7 

99  .7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99,9 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS: 


900 


GLOBAL  CtlMATOLOGV  BRANCH 

usafctac 

AJR  UCAThCR  SERVICC/MAC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROH  HOURLY  O&SCRVATtONS 


STATION  NUHBERt  912IB0  STATION  NAkE :  AnOErSEN  AFB  GUAM  PERIOD  OF  RECORD:  78>S7 

HONTH:  SEP  HOURStLSTi:  ALL 


CEILING 

IN  1 

FEET  1 

GE 

10 

GE 

G 

GE 

S 

GE 

9 

GC 

3 

GE 

2  1/2 

VISIBILITY 
GC  GE 

2  1  1/2 

IN  statute  HiLES 

6C  GC  GE 

11/9  1  3/9 

Se 

s/6 

GE 

1/2 

GE 

S/16 

GE 

1/9 

GE 

Q 

NO 

CEIL  1 

A6«A 

96.S 

96. S 

*6.5 

6  6.5 

66.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

66.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

GE 

200001 

68.2 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

68  .9 

66.  A 

68.9 

66.9 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

GE 

180001 

69.6 

69-7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

6’*7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

GE 

160001 

TO. 6 

70-9 

70*9 

70.9 

70.9 

70*9 

70,9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

GE 

1*0001 

79.2 

79.5 

7*.S 

79.5 

79.5 

79.5 

79.5 

79  .5 

79.  S 

79. 5 

79,5 

79.5 

79,5 

79.5 

79.5 

GE 

120001 

80.1 

80.5 

80.6 

60.6 

80.6 

80. 7 

80*7 

80.7 

80.7 

80.7 

80.7 

Bo.7 

80.7 

80.7 

80.7 

GE 

IQOQOI 

83.9 

89.5 

89.5 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89  .6 

89,6 

69  *6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89 .6 

GE 

90001 

89.2 

89.8 

89.8 

89.9 

89.9 

89*9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89,9 

89.9 

8*.« 

89.9 

89 .9 

GE 

aoooi 

88.6 

*«.* 

*9.5 

89.5 

89.5 

89.5 

89*5 

89.5 

89.5 

89.5 

89,5 

89.5 

89.5 

69,5 

69. s 

GE 

70001 

88.6 

89.9 

99. S 

89.6 

89.6 

89.6 

89*6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

B9.6 

89.6 

GE 

6000 1 

88.7 

89.5 

89.6 

89.7 

89.7 

69.7 

89.7 

69.7 

89.7 

89.7 

89,7 

89.7 

69,7 

89,7 

69.7 

GE 

SOQOI 

89.3 

90.2 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.5 

90.3 

90,5 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

GE 

«5ool 

89.9 

90-3 

90-9 

90.9 

90.9 

90.9 

90*A 

90.9 

90.9 

90.9 

90,9 

90*9 

*0,* 

90.9 

90.* 

GE 

•lOOOl 

41.2 

92.1 

*2.2 

»2.3 

92.3 

*2.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

GE 

SSOOI 

92.2 

*3.2 

93-3 

93.* 

93.* 

93.9 

93*9 

93.9 

93.9 

93.9 

93*9 

93.9 

93.9 

93,9 

93.9 

6£ 

30001 

93*2 

99.3 

99,5 

9*  .6 

99.6 

99*6 

99.6 

9*  .6 

9«.6 

**.6 

99.6 

99,6 

99,6 

99.6 

99.6 

GE 

26001 

*3.6 

99.6 

99.8 

95,0 

95.0 

95,0 

95.0 

95*0 

95.0 

95.0 

95. 0 

95.0 

*5.0 

95*0 

95.0 

GE 

20001 

?*.o 

95.2 

95. 9 

95.6 

95*6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

9S.6 

95*6 

95*6 

95.6 

95.6 

95,6 

GE 

16001 

99.1 

95*2 

9S-S 

95  «8 

*5.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95*7 

95,7 

GE 

1500( 

99.6 

95,9 

96-3 

96.7 

96.7 

96.8 

96.8 

96.8 

95.6 

96.8 

96.8 

96,9 

96*9 

96.9 

96,9 

GE 

1200} 

9$.S 

97.2 

97.6 

98.3 

98.3 

98.9 

98.9 

98.9 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98,5 

GE 

lOOQl 

9S.8 

»7.7 

98.2 

98.9 

99.0 

99.1 

99.2 

99.2 

99.3 

99,3 

99.3 

99.9 

99.9 

99,9 

99.* 

GE 

9001 

9S.8 

97.7 

98.3 

99.0 

9  9.0 

99.2 

99.2 

99.3 

99.3 

99.9 

99.9 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

GE 

Sgol 

9S.8 

97.7 

98.3 

99.1 

99*3 

99.3 

99.9 

99.9 

99.5 

99.5 

99. S 

99,6 

99.6 

99.6 

99.6 

GE 

7001 

9S.8 

97.8 

98.3 

99.1 

99.1 

99.3 

99*9 

99.5 

99,5 

99.5 

*9.5 

99*6 

99.6 

99.6 

99.6 

GE 

6001 

95-8 

97.8 

98.9 

99.1 

99.2 

99.9 

99.5 

99.5 

99.6 

99.6 

99.6 

99,7 

99.7 

*9.7 

99.7 

GE 

SOOI 

95-9 

97,8 

98.5 

99,3 

99.3 

99.6 

99.6 

99  ,7 

99.8 

99,8 

99.8 

99.9 

99.9 

99,9 

99.9 

GE 

*001 

95-9 

9T.8 

98.5 

99,3 

99.3 

99.6 

99*6 

99.7 

99*8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99,9 

99,9 

GE 

300} 

9S-9 

97.8 

98.5 

99,3 

99.3 

99*6 

99.6 

99,7 

99,8 

*9.g 

99*8 

100,0 

100.0 

100.0 

lOO.Q 

GE 

2001 

9S-9 

97.8 

98.5 

99.3 

99.3 

99.6 

99*6 

99,7 

99.8 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

tool 

9S.9 

97.8 

98.5 

99.3 

99.3 

99.6 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.6 

100.0 

lOQ.O 

100.0 

100.0 

GE 

01 

95-9 

97.8 

98.5 

99,3 

99.3 

99.6 

99.7 

99.7 

99.8 

99.6 

99.8 

100,0 

100.0 

100.0 

100.0 

total  NUHBER  Of  OSSCRVATIONS t  7?00 


global  climatology  branch 
USAFtTAC 

AIR  WCATHCR  SCRYlCL/HAC 


PCRCCNTA6E  FREOUCNCY  OF  OCCURRCNCC  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

From  hourly  observations 


station  NUNSERx  0121BQ  STATION  NAME:  ANDERSEN  AFB  GUAM  PERIOD  OF  RECORD:  7B-B7 

month:  OCT  HoUrS(LST»s  0000*0200 


CE ILING 

IN  1 

FEET  1 

GC 

10 

GC 

6 

Sc 

5 

GC 

9 

GC 

3 

GC 

2  1/2 

visibility 

GC  GC 

2  1  1/2 

IN  STATUTE  MILES 

GE  GE  6E 

11/9  1  3/9 

GC 

5/8 

CE 

1/2 

GE 

5/16 

GE 

1/9 

GE 

0 

NO 

CtIL  1 

51.1 

51.2 

51  .2 

51  .2 

51.2 

51.2 

51.2 

51.2 

51*2 

51.2 

51.2 

51.2 

Si. 2 

51.2 

Si  .2 

GE 

200001 

71.9 

71.6 

71.7 

71  .7 

7U7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71  .7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

GC 

1*0001 

71.7 

71*9 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72,0 

72.0 

72.0 

72,0 

72.0 

72,0 

72.0 

GE 

IGOOQI 

72.2 

72.9 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72,5 

72.5 

72.5 

72.5 

GE 

foool 

75.6 

75.8 

75.9 

75.9 

75.  9 

75.9 

75.9 

75  .9 

75.9 

75.9 

75.9 

75,9 

75.9 

75.9 

75.9 

GE 

120001 

81.7 

82.0 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

62.3 

*2.  J 

82.3 

*2.3 

82,3 

82.3 

82.3 

62.3 

GC 

lOOOOl 

85.7 

86.2 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

66.6 

86  .6 
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GC 

1001 

’5.1 

96.8 

98.7 

99.6 

99.6 

99*6 

99*8 

99  .8 

100.0 

100.0 

200.0 

100.0 

100.0 

100*0 

100.0 

GC 

01 

9S.1 

96.8 

98.7 

99  ,6 

99.t 

99*8 

99*8 

99  *8 

100.0 

100.0 

100*0 

100.0 

100.0 

100.0 

100. Q 

total  number  of  observations 
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GLOBAL  CLlHATOLOGr  BRANCH 
USAFCTAC 

AIR  WCATHCR  sCRvIC£/NAC 


PCRCCNTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  hourly  observations 


STATION  NUNBcR:  912180  STATION  NAHE :  ANOERSEN  APB  GUAH  PERIOD  OF  RECORD:  78*87 

HONTH;  OCT  HOURS(LST):  0900*1100 


CEILING 

IN  1 

FEET  1 

GE 

10 

GE 

6 

GE 

S 

GE 

9 

GE 

3 

GE 

2  1/2 

VISIBILITY 
GE  GE 

2  11/2 

IN  STaTUTc  HiLES 
GE  GE 

11/4  1 

GE 

3/4 

Se 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

5/16 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO 

CEIL  1 

S1.7 

51.7 

51.7 

51.7 

51.7 

51.7 

51.7 

51  .7 

51.7 

51  .7 

51,7 

51.7 

51.7 

51.7 

51.7 

GE 

200001 

69.7 

69.8 

69.8 

69.8 

6  9.8 

69.8 

69,8 

69  .8 

69*8 

69.8 

69.8 

69.8 

69.8 

69.8 

69.6 

GE 

180Q0I 

71*2 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71  .3 

71.3 

^1*3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

GE 

160001 

71.7 

71.8 

71.8 

71  .8 

71.8 

71  .8 

71.8 

71  .8 

71.6 

71  .8 

71.8 

71.8 

7i.a 

n.8 

71.6 

GE 

lAOODI 

75.5 

75.6 

75. « 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75. 7 

7S.T 

75.7 

75.7 

GE 

i 20001 

81.1 

81.3 

81.3 

81  .9 

81.* 

81. n 

B1.4 

81  .4 

81.4 

81.4 

81 .4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

GE 

IDOOOl 

89.6 

89.8 

69.6 

89.9 

89.9 

84  .9 

84.9 

84  .9 

84.9 

64.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

64-9 

GE 

9000) 

89.9 

8S.2 

85.2 

85.3 

65.3 

85.3 

85. 3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.  J 

85.3 

65.3 

85.3 

GE 

80001 

89,9 

89.6 

89.7 

89.8 

69.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

69.8 

89.8 

89.8 

89,8 

89,6 

GE 

70001 

89.7 

89.9 

90.0 

9Q.1 

90.  1 

90,1 

90.1 

90.1 

90.  1 

90*1 

90*  1 

90.2 

90.1 

90.1 

90.1 

GE 

GOOD) 

89.9 

90.1 

90.2 

90.3 

90.3 

90,3 

*0.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90*3 

90.3 

90,3 

90.3 

90,3 

GE 

SOQQI 

9Q.2 

90.9 

90 .5 

90.6 

90.6 

90*6 

90*6 

90.6 

90.6 

90,6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

GE 

ISOol 

90.3 

90.5 

90.6 

90.8 

90.8 

90,8 

70>8 

90.8 

90.8 

90*8 

90.8 

90.8 

90,8 

90.8 

90.8 

GE 

40001 

92.0 

92,9 

»2.S 

92.6 

72.6 

9?*6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92,6 

92.6 

92.6 

GE 

JSOOl 

93.5 

93.9 

99.0 

99.1 

»«.l 

96,1 

94.1 

94 .1 

94.1 

94.1 

94.  t 

94.1 

94.1 

94.1 

94 . 1 

Gt 

30001 

99.9 

99.7 

99.8 

95.1 

95.1 

9S.1 

95. 1 

»5.j 

*5.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95. 1 

GE 

2500( 

99.9 

95.3 

95.5 

95.7 

9  5.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95,7 

95.7 

95.7 

GE 

20001 

9S.3 

95.6 

95.8 

96.0 

96.0 

96.0 

96*0 

96  *0 

96.0 

96.1 

96.1 

96,1 

96,1 

96.1 

96.1 

GE 

isool 

95.3 

9S.6 

95.8 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96  .0 

96.0 

96-1 

96.1 

96,1 

96.1 

96.1 

96.1 

GE 

15001 

96.2 

96.9 

97.1 

97.3 

97.3 

97.4 

97.4 

97,4 

97.5 

97,6 

97.6 

9T.6 

97.6 

97.6 

97.6 

GE 

1200{ 

96.8 

97.6 

97.8 

98.2 

98.2 

98.3 

98*4 

98  .4 

98.6 

*8.7 

98,7 

98*8 

96.8 

98.9 

98.9 

GE 

10001 

97.0 

98.1 

98-3 

98  .6 

98.6 

98.7 

98,8 

98  .8 

99.0 

99.1 

99.1 

99.4 

99,4 

99,5 

99.5 

GE 

9001 

97.0 

98.1 

98.1 

96.6 

9  b.  6 

98.7 

98,8 

98.8 

99.0 

99.1 

99,1 

99.4 

99.4 

99.5 

99.5 

GE 

Bool 

97.0 

98.1 

98.3 

98.6 

98.6 

»8.T 

98,8 

9g  .s 

99.0 

99.2 

99,2 

99.5 

99.5 

99.6 

99,6 

GE 

TOO) 

97.0 

98.1 

98.3 

98.6 

96.6 

98.7 

98.8 

98.8 

99.0 

99,2 

99.2 

99.5 

99.5 

99.6 

99.6 

GE 

600I 

97.0 

98.3 

96.6 

98  .9 

98.9 

99.0 

99,1 

99.1 

99,4 

99,6 

99.6 

99,8 

99,8 

99.9 

99.9 

GE 

SOOI 

97.0 

98.3 

98.6 

99.0 

99.0 

99.1 

99,2 

99.2 

99.5 

99.7 

99,7 

99,9 

99,9 

IQO.O 

ICO.O 

GE 

400l 

97.0 

98.3 

98.6 

99  ,0 

99.0 

9».I 

99.2 

99.2 

99.5 

99,7 

99.7 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

GE 

3001 

97.0 

98.3 

98.6 

99.0 

99,0 

99,1 

99.2 

99.2 

99,5 

99. T 

99.7 

99.9 

99.9 

IQO.O 

100.0 

GE 

2001 

97.0 

98.3 

98.6 

99.0 

99.0 

99,1 

99.2 

99.2 

99.5 

99,7 

99.7 

99.9 

99,9 

100.0 

IQO.O 

GE 

1001 

97.0 

9«.J 

98.6 

99.0 

99.0 

99.1 

99.2 

99.2 

99.5 

99.7 

99.7 

99,9 

99,9 

100*0 

100.0 

GE 

ol 

97.0 

98.3 

98.6 

99.0 

99,0 

99,1 

99.2 

99.2 

99.5 

99.7 

99.7 

99,9 

99.9 

100.0 

IQQ.O 

TOTAL  NUHBCR  OF  OBSERVATIONS 
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GLOBAL  CLIHATOLOGY  BRANCH 
USAFETAC 

AlR  yCATHER  SERVICE/HAC 


PERCENTAGE  FREOUcNcY  Of  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  9121B0  STATjON  NAnC :  ANOErSEN  AFB  GUAM  PERIOD  OF  RECORD:  78-8? 

month:  OCT  HOURS(LST>:  1200. 1400 


CE  ILING 

IN  1 

FEET  1 

GE 

10 

GE 

6 

GE 

5 

GE 

4 

GE 

3 

GE 

2  1/2 

VISIBILITY 
GE  GE 

2  X  1/2 

IN  STATUTE  MILES 

GE  GE  GE 

11/4  1  3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

ge 

5/1& 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO 

CEIL  1 

«ia.7 

48.7 

48.7 

48.7 

46.  7 

48.7 

48.7 

48  .7 

48 . 7 

48.7 

48,7 

48.7 

48.7 

48.7 

48.7 

Gt 

200001 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.  3 

68.3 

68.3 

68  .3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

GE 

UQOOl 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69,7 

69.7 

69.7 

69  .7 

69.7 

69.7 

67.7 

69,7 

69.7 

69.7 

69.7 

GE 

iGOQOi 

lo.s 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

7o,5 

70  .5 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

70,5 

70.5 

70.5 

GE 

unool 

75.7 

75.7 

75,7 

7s. 7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

'  75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

GE 

IZODOl 

81.1 

81.3 

81.4 

81  .5 

81.5 

81. 5 

81.5 

81  .5 

81.5 

81  .5 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

61.5 

GE 

100001 

85.9 

85.6 

85.7 

85.8 

8  5.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85,8 

85.6 

85.8 

85.8 

GE 

9nool 

GS-S 

85.7 

85.8 

85  .9 

8  5.9 

85.9 

85.9 

85  .9 

85.9 

85.9 

85.9 

85,9 

85.9 

85.9 

85*9 

GE 

80001 

89.7 

89,9 

70.0 

90.1 

70.  1 

90.1 

90.1 

90  .1 

90.1 

90*1 

90.1 

90.1 

90.1 

90. 1 

90.1 

GE 

7000) 

90.1 

90.3 

90.4 

9Q.S 

7q.S 

70.5 

90.5 

90  .5 

90.5 

90.5 

90,5 

90.5 

90.5 

90,5 

90.5 

ge 

60001 

90,2 

«0-' 

90.5 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90  ,6 

90.6 

90.6 

90,6 

90,6 

90.6 

90.6 

9o.6 

CE 

SOOOl 

90.4 

90.6 

90.8 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90,9 

90.9 

90.9 

90.9 

GE 

xsoai 

90,4 

»0.6 

90.8 

90.7 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90*9 

90.9 

90,9 

90,9 

90,9 

90.9 

7o.7 

GE 

•laaol 

92.2 

92.5 

92.7 

72.7 

72.7 

72.7 

92.9 

92  .9 

92.9 

92.9 

92.9 

92,9 

92,9 

92.9 

92.9 

GE 

3saoi 

92.6 

92.9 

93.1 

93.3 

9  3.3 

93.3 

93,3 

«J.3 

93.3 

93*3 

93.3 

93,3 

95.3 

93.3 

93.3 

GE 

30001 

94.3 

94.6 

94.8 

95.2 

95*2 

95.2 

95.2 

95,2 

95.2 

75.2 

75.2 

75.2 

95.2 

95,2 

95.2 

GE 

ZSOOI 

94.5 

’I.? 

95.2 

95.5 

95,5 

95. S 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

75.5 

GE 

zoool 

94.8 

95.3 

75.6 

95.9 

7S.9 

954  9 

95.9 

95  .9 

95.9 

95.9 

95.9 

95,9 

95,9 

95,9 

95.9 

GE 

isool 

94.8 

95.3 

75.6 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95,9 

95,9 

95.9 

95.9 

GE 

ISOOI 

95,7 

96.3 

96.7 

97.0 

9  7.0 

97.1 

97.1 

97.1 

7T.1 

7T.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

GE 

12001 

96«6 

97.5 

97.8 

98  .3 

98.3 

98.6 

98.6 

98  .6 

98.6 

98.6 

98.6 

98,6 

96,8 

78.6 

98.6 

GE 

lOOOl 

96.8 

98.1 

98. n 

98,8 

96,9 

99.2 

99.2 

99  .2 

99,2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99,2 

99.2 

GE 

»00l 

96.8 

98.1 

98.4 

98  .8 

98.9 

99,2 

99.2 

77.2 

99.2 

99,2 

99,2 

99,2 

99,2 

99,2 

99.2 

GE 

8001 

96.8 

98.2 

98.5 

99  ,0 

99.1 

99.5 

99.5 

99,5 

99,6 

99.6 

99,6 

99,6 

99,8 

99.6 

99.6 

GE 

Tool 

96*8 

98.2 

98. S 

99.0 

99.1 

99.5 

99.5 

99,5 

99.6 

99,6 

99.6 

99.6 

99.6 

99,6 

99.6 

GE 

6001 

96.8 

»8.2 

98.8 

99  .4 

99.5 

99.8 

99.8 

99  .8 

99,9 

99,9 

99.9 

99,9 

99.9 

99,9 

99.9 

GE 

GOOl 

96.8 

98.2 

98  .9 

99,5 

99.6 

99.9 

99.9 

99.9 

100,0 

100,0 

100.0 

100*0 

100,0 

100.0 

IDO.Q 

GE 

ROOl 

96.8 

98.2 

98.9 

99.5 

9  9.6 

99.9 

99.9 

99  ,9 

100,0 

lon.o 

100.0 

100,0 

100.0 

100, 0 

loo-o 

GE 

3001 

96.8 

98.2 

96.9 

99  ,5 

99.6 

99.9 

99.9 

99  ,9 

100,0 

100,0 

100.0 

100,0 

100,0 

100.0 

100.0 

GE 

200) 

96.8 

98.2 

98.9 

99.5 

9  9.6 

99.9 

99,9 

99.9 

100,0 

100,0 

100.0 

100,0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

1001 

96.8 

98,2 

98.9 

99.5 

99.6 

99.9 

99.9 

99  .9 

100*0 

100,0 

100,0 

100,0 

1  00.0 

100.0 

100.0 

GE 

ol 

96.8 

98.2 

98.9 

99  ,5 

99.6 

99.9 

99,9 

99.9 

100,0 

100,0 

100. 0 

100.0 

IDO-O 

100.0 

ICO.Q 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 
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GLOBAL  CLZHArOLOGV  Sf^ANCH  P£RCENTAGt  FRCOUENCY  OF  OCCUftRCNCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

usafcjac  froh  hourly  observations 

air  weather  SERVICE/MAC 


STATION  NUHPER:  912160  STATION  NAHE :  AnOERSCn  AFB  GuAH  PERIOD  OF  RECORD:  T8'87 

month:  OCT  HOURSlLSTJ.  JSOO-lToO 


CE IlInG 

IN  1 

FEET  ) 

GC 

10 

GE 

6 

GE 

5 

6E 

4 

GC 

3 

GC 

2  1/2 

VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 

GC  GC  GC  GC  GC 

2  I  1/2  1  1/4  1  3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

ge 

5716 

BE 

1/4 

GE 

0 

NO 

CEIL  1 

4  S.R 

45.4 

45.4 

45  ,4 

4  5.  4 

45.4 

45.4 

45  .4 

45.4 

45.4 

45,4 

45.4 

45.4 

45.4 

45.4 

6E 

2000QI 

69.  1 

69.2 

69.2 

69.2 

6  9.2 

69.2 

69.2 

69  ,2 

69.2 

69,2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

GE 

ISOQOI 

70.0 

70.1 

70.1 

70.1 

7o.  1 

70.1 

70.1 

70 .1 

70.1 

70.1 

70.1 

tq.i 

7D.1 

70.1 

70.1 

6E 

16CQQI 

Tl.S 

71. (, 

71  .6 

71  .6 

71.6 

71.6 

71.6 

71  .6 

71,6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

6C 

i<tnoal 

77.1 

77.2 

77.3 

77. J 

77.3 

77.3 

77.3 

77  .3 

77.3 

77.3 

77,3 

77.3 

77c5 

77,3 

77.3 

GE 

120C0I 

83.1 

83.3 

83.5 

63.5 

8  3.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83. S 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

GE 

lOODOf 

86.7 

86  .9 

87.1 

87,1 

87.  1 

67,1 

87,1 

87  ,1 

87,1 

87.1 

87,1 

87.1 

87. 1 

87.1 

87.1 

GE 

9P001 

86.7 

86.9 

87.1 

87.1 

6  7.1 

87.1 

87,1 

87.1 

87.1 

87.1 

87, 1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

CE 

arool 

90.3 

90.9 

’1.1 

’1.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91  .1 

91 , 1 

91.1 

91,1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

GC 

JODOl 

90.6 

91.3 

91.5 

91.5 

91.5 

*1.5 

91,5 

91  .5 

91.5 

91  ,5 

91.5 

91.5 

91.5 

91,5 

91.5 

GE 

faOOOl 

90.8 

9  1 .4 

91.6 

91,6 

91.6 

91  .6 

91.6 

91.6 

*1.5 

91  .6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

GE 

Soool 

91.1 

91.7 

91.9 

91  .9 

91.9 

91,9 

91.9 

91  ,9 

91.9 

91  .9 

91.9 

91,9 

9i,9 

91,9 

91.9 

GE 

ISCOI 

91.1 

’i.j 

91  ,9 

91*9 

91.9 

91.9 

91.9 

91  .9 

91,9 

91  ,9 

91.9 

91.9 

9  1,9 

91,9 

91  ,9 

GE 

“toaol 

92.9 

93.7 

93,9 

93.9 

93,9 

95.9 

93.9 

93  .9 

93.9 

97.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

GC 

J500I 

93.9 

94.6 

94,8 

94,6 

94.  8 

94.8 

94,8 

94  .8 

*4.8 

94  .8 

94.8 

94.8 

94,8 

94.8 

94 .8 

CE 

30Q0I 

99.9 

95.7 

96.0 

96,1 

96.  1 

96.1 

96.1 

96  .2 

96.2 

96  .2 

*6.2 

*6.2 

96.2 

96.2 

96.2 

GC 

25001 

94.9 

95.7 

96.0 

96 ,1 

9b.  1 

96.1 

96,1 

96  .2 

96,2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96,2 

96.2 

GC 

20001 

9S.I 

9S.e 

96,1 

96,2 

96.2 

96.2 

96.2 

96,3 

96,3 

96.3 

96.3 

96,3 

96.3 

96.3 

96. 3 

GE 

isool 

95.1 

95.8 

96.1 

96.2 

96.2 

96.2 

*6.2 

96.5 

96,3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

GE 

1500) 

95.2 

95.9 

96.2 

96.5 

96.5 

96.5 

96,5 

96  .6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

GC 

12001 

96.3 

97.1 

97.4 

97,8 

97.8 

98  .0 

98,0 

98 .1 

98 , 1 

98,1 

98.1 

98 .1 

96.1 

98.1 

98. 1 

GE 

lOODi 

96.9 

97.8 

98,2 

98.7 

9  8.7 

98.9 

98.9 

99  .0 

99 . 1 

99.1 

99, 1 

99. 1 

99.1 

99.1 

99.1 

GE 

900l 

96.9 

97.8 

98.2 

98  ,7 

98.  7 

98.9 

98,9 

99 .0 

99. 1 

99,1 

99, 1 

99,1 

99.1 

99.1 

99. 1 

GE 

800) 

97.0 

98,0 

98.3 

98.8 

98.8 

99,0 

99.0 

99,1 

99.2 

99,2 

99.2 

99,2 

99.2 

99.2 

99.2 

GC 

Tool 

97.0 

98  .0 

98.3 

98  .8 

98.  8 

99.0 

99.0 

99  .1 

99.2 

99.2 

99,2 

”.2 

99.2 

99.2 

99,2 

GC 

6001 

97.0 

98.0 

98.3 

98  .8 

98.  8 

99.0 

99,0 

99  .1 

99.2 

99.4 

99,4 

99.4 

99.4 

99.4 

99,4 

GC 

5001 

97.2 

98.4 

98.7 

99  .2 

9  9,2 

99.5 

99.5 

99  .6 

99,7 

99,8 

99.8 

iQO’O 

100.0 

IDO.O 

100.0 

GE 

0001 

97.2 

98.4 

98.7 

99.2 

99.2 

99.$ 

99,5 

99  ,6 

99.7 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100. 0 

1  00.0 

GC 

7001 

97.2 

98.4 

98.7 

99.2 

99.2 

99.5 

99.5 

99  ,6 

99.7 

99,8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

Tool 

97.2 

98.4 

96 .7 

99.2 

99.2 

99.5 

99.5 

99  ,6 

99.7 

99.8 

99.8 

100.0 

ioo,o 

100.0 

1  00.0 

GE 

1001 

97.2 

98.4 

96,7 

99.2 

9  9.2 

99.5 

99.5 

99  ,6 

99. 7 

99.6 

99.8 

100.0 

100.0 

100. 0 

ICO.O 

GC 

dI 

97.2 

98.4 

96.7 

99  .2 

99.2 

99.5 

99.5 

99  .6 

99.7 

99.8 

99.8 

100.0 

ioo*o 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS:  930 


GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH 
U^AFCjAC 

air  heather  SERVICE/HAC 


PERCENTAGE  fREOUCNCY  OF  OCCURRENCE  qF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  9I2U0  STATION  NAME:  AnOERSEN  AFB  GuAM  PERIOD  OF  RECORD:  76>B7 

MONTH:  OCT  HOURSfLST).  1800.20oo 


CEILING 

IN  1 

FEET  1 

GE 

10 

GE 

6 

GE 

5 

GE 

4 

GE 

3 

GE 

2  1/2 

visibility 
GE  GE 

2  1  1/2 

IN  STATUTE  MILES 
GE  GE 

11/4  1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

I^Z 

ge 

5/16 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO 

CEIL  1 

AS.6 

4S.6 

45.6 

IS. 6 

4  5.6 

45.6 

4S.6 

45  .6 

45.6 

45.6 

45.6 

45.6 

45.6 

45.6 

45.6 

6F 

200001 

69.S 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

GE 

ISOOSI 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71  .2 

71.2 

71.2 

21.2 

21.2 

71.2 

71.2 

71.2 

GE 

160001 

Tl.9 

21.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71  .9 

71,9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

21.9 

7l.9 

GE 

Moaot 

76«8 

76.8 

76.8 

76.8 

7  6.  8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

GE 

120001 

82*6 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82*8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

GE 

10000} 

86«2 

86.5 

66.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86 . 6 

86.6 

86.6 

86  ,6 

86.6 

86*6 

8  6.  6 

8  6*6 

86  •  6 

GE 

4GCal 

86-2 

86.5 

86.6 

86.6 

8  6.  6 

86.6 

86.6 

86  .6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86  •  6 

GE 

acoQi 

89«8 

90.3 

90.9 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

9o.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

GE 

70D0l 

90.1 

90.6 

90.8 

90.6 

90.  B 

90.8 

90.8 

90  .8 

90*6 

9C.B 

90.8 

90*8 

9o.B 

90.8 

90.8 

GE 

60001 

90«1 

9o«6 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90,8 

9D  .8 

90.8 

90*8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

GE 

socal 

90.3 

90.9 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91  .0 

91.D 

91.0 

91.0 

91  .0 

’1.0 

91.0 

91  .0 

GE 

dSOOl 

90«5 

’l.l 

91.2 

91  .2 

91.2 

91  *2 

91.2 

91  .2 

91.2 

91  .2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

GE 

loaal 

93.Q 

93.8 

93.9 

94*1 

’>•.1 

96.1 

94.1 

94  .1 

94.1 

94.1 

94.1 

94*1 

94.1 

94.1 

94.1 

fiE 

3S00I 

94«2 

9S.1 

95.3 

95.S 

95*5 

95.5 

95.5 

95.5 

9s. 5 

95.5 

95.5 

95*5 

95.5 

95.5 

95.5 

GE 

3000} 

94*8 

9$, 8 

96.0 

96.2 

96*2 

96.2 

96*2 

96  .2 

96,2 

96.2 

68.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

GE 

zsaoi 

94.6 

95.8 

96.0 

96.2 

96*2 

96.2 

96.2 

96  .2 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96*3 

96,3 

9t.3 

GE 

20001 

94.9 

95.9 

96.1 

96  .3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

GE 

laoDl 

94.9 

95.9 

96.1 

96.3 

96*3 

96.3 

96.3 

96.3 

96*5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

GE 

ISOOI 

9S.3 

96.3 

96.6 

97.0 

97.0 

97*1 

97.1 

97.1 

97.2 

62.3 

62.5 

92.3 

97.3 

97.3 

97.3 

GE 

1200l 

96.2 

97.7 

98.2 

98  .6 

98*6 

98.7 

96.7 

98  .7 

96.8 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98-9 

GE 

lOOOl 

96.5 

98.0 

98,5 

98  .9 

98.9 

99.0 

99.0 

99.0 

99.1 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

GE 

’ool 

96.5 

98.0 

98.5 

98.9 

98,9 

99,0 

99.0 

99  .0 

99.1 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99,2 

99.2 

6E 

8001 

96.5 

98.0 

98.8 

99.2 

99.2 

99.4 

99.4 

99  ,4 

99.5 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99,6 

99.6 

GE 

7001 

96.5 

96.0 

98.8 

99.2 

99.2 

99.4 

99.4 

99  .4 

99.5 

99.6 

99,6 

99,6 

99.6 

99.6 

99.6 

GE 

6001 

96.5 

98,0 

98.8 

99.2 

99.2 

99.4 

99.4 

99  .4 

99.5 

99.6 

99.6 

99. G 

99.6 

99,6 

99,6 

GE 

5001 

96.5 

98.0 

98.9 

99.4 

99.4 

99,5 

99.5 

99.5 

99.6 

99.9 

99.9 

IDQ.O 

IQO.Q 

lOO.O 

100.0 

GE 

AQOl 

96.S 

98.0 

98.9 

99.4 

99.4 

99.5 

99.5 

99  ,5 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

200,0 

1  00-0 

GE 

300| 

96.5 

98.0 

98.9 

99.4 

99.4 

99.5 

99.5 

99  .5 

99.8 

99.9 

99,9 

100.0 

IDO.Q 

100.0 

100.0 

GE 

2001 

96.5 

98.0 

'’8.9 

99.4 

99*4 

99,5 

99.5 

99.5 

99.8 

99,9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

1001 

96.5 

98.0 

98,9 

99.4 

99.4 

99.5 

99.5 

99  .5 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

ICO.O 

100,0 

100.0 

GE 

01 

96.S 

98,0 

98.9 

99.4 

99.4 

99.5 

99,5 

99  .5 

99.8 

99.9 

99.9 

200.0 

100.0 

100.0 

1  00.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS: 


930 


GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH  PCRCCNTAGC  FRCQULNCY  OF  OCCURRCNCC  OP  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

usafctac  from  hourly  observations 

AIR  weather  SERVICE/MAC 

STATION  NUMBER:  912180  STATION  NAME:  AnOERSEN  AFB  GUAM  PERIOD  OP  RECORD:  78-87 

MONTH:  OCT  HOURS(LSTI:  2100.2300 


ceiling  visibility  in  STATUTE  MILES 


IN  1 

FEET  1 

GE 

10 

GE 

6 

GE 

5 

GE 

9 

GE 

3 

GE 

2  1/2 

6E 

2 

GE 

1  1/2 

6E 

1  1/4 

GE 

1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

Ge 

5^15 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO 

CEIL  1 

97-7 

97.8 

97.8 

•T.* 

9  7,8 

97,8 

97.8 

47  ,8 

47.8 

47.8 

47. B 

47.8 

47.8 

47.6 

47.8 

Et 

200001 

69-7 

70,0 

70.0 

70,1 

70,1 

70.1 

70.1 

TO.l 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

To. I 

GE 

180001 

70-8 

71,1 

71.1 

71,2 

71,2 

71.2 

71,2 

71  .2 

71.2 

71  .2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

GE 

160001 

n.j 

72.0 

72.0 

72,2 

72,2 

72,2 

72.2 

72  .2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72,2 

T2.2 

GE 

iiooal 

79-9 

75,3 

75.3 

2i.9 

75,9 

75,9 

75.4 

75  ,4 

75,4 

75.4 

75.4 

75.4 

75»4 

75.4 

75.4 

GE 

Wooal 

80-9 

80,8 

80.8 

80,9 

80*9 

•  o.» 

so.’ 

$0  .’ 

80,9 

80,9 

80.9 

80,9 

80*9 

80.9 

ec.9 

GE 

100001 

85.2 

85,6 

85.6 

8S.7 

85,7 

85,7 

85. 7 

85.7 

85,7 

8S.7 

85,7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

GE 

focal 

85-2 

85,6 

85.6 

85,7 

85,7 

85,7 

85.7 

85  ,7 

85,7 

85.7 

85,7 

BS.7 

85.7 

85.7 

85. 7 

GE 

80001 

89,7 

’0.3 

90.3 

90*9 

90*9 

90,9 

90.4 

90  ,4 

9o.4 

90,4 

90*4 

90,4 

90.4 

90,4 

90,4 

GE 

TOCCl 

89,9 

90,5 

90.5 

90,6 

’0.5 

’0.5 

90*6 

90  .6 

90.6 

90,6 

90,6 

90*6 

90.6 

90.6 

90.6 

GE 

60001 

89,9 

90,6 

90,6 

90.8 

90,8 

90,8 

90,8 

90  .8 

90,  g 

90,8 

90.8 

90 .8 

90,8 

90.6 

9o.8 

GE 

5000  1 

69,9 

90,6 

90,6 

90,6 

90*8 

90.* 

93,8 

90,8 

90,8 

90,8 

90.8 

’0.» 

90.8 

90,8 

90.8 

6C 

fSOOl 

fo.l 

90,9 

’0.9 

91,0 

91,0 

91,0 

91,0 

»1.0 

»1 .0 

91  ,0 

91,0 

91,0 

91,0 

91,0 

9i,0 

GE 

OOOOl 

92,9 

93,1 

93,2 

93,9 

9  3,9 

93,9 

93,4 

93  ,4 

93,4 

93,4 

93,4 

93*4 

93,4 

93,4 

93,4 

GE 

35001 

93,2 

99,0 

99,1 

99.5 

99.3 

99,3 

’«,3 

96,3 

94,3 

94,3 

94,3 

94.3 

94.3 

94,3 

94,3 

GE 

3Q0QI 

99,8 

95,7 

95,8 

96  ,Q 

96,0 

96,1 

96,1 

96  ,1 

96,1 

’5.1 

’5.1 

96,1 

96,1 

96,1 

96.1 

GE 

2S0QI 

99,8 

95.7 

95,8 

96,0 

96.0 

96,1 

96.1 

96.1 

96,1 

96,1 

96,1 

96,1 

96.1 

96.1 

’5.1 

GE 

2QQ0I 

95,1 

95,9 

»6.0 

’5.2 

95.2 

96,5 

96,5 

96.5 

96,5 

96,5 

96.5 

96,5 

96,5 

96,5 

96.5 

GE 

IBool 

95,1 

95,9 

96,0 

96.2 

96.2 

96,5 

’5.5 

96  ,5 

96,5 

96,5 

96,5 

96,5 

96,5 

96.5 

96.5 

GE 

15001 

95,5 

96,6 

96.8 

97,0 

97.0 

97.2 

97,2 

97,2 

97,3 

’7.3 

97,  3 

97.3 

97.3 

97,3 

97.3 

GE 

12001 

96,5 

97,7 

98.2 

98  ,9 

98.9 

98.6 

98,6 

98,6 

98,7 

98,7 

98,7 

98,7 

98,7 

98,7 

98.7 

GE 

lOGOl 

96,5 

’8.0 

98.9 

98  ,6 

98,6 

98*8 

98,8 

98  .8 

98,9 

98,9 

98,9 

99,0 

99,0 

99,0 

99.0 

GE 

9001 

96,5 

98.0 

98.9 

98,6 

98,6 

98,8 

98*9 

98.9 

99,0 

99,0 

99,0 

99,1 

99.1 

99.1 

99.1 

GE 

6031 

96,5 

98.0 

98.9 

98,9 

98,9 

99.1 

99,2 

99,2 

99,4 

99,4 

99.4 

99*5 

99.5 

99.5 

99.5 

GE 

T00| 

96,5 

98,0 

98,9 

98  .9 

98.9 

99,1 

99.2 

99  .2 

99,4 

99  ,4 

99.4 

99.5 

9’.S 

99,5 

99.5 

GE 

60q| 

•  1 

’6.5 

98,1 

98,5 

99*0 

99*0 

99,2 

99,5 

99  .5 

99,6 

99,6 

99.6 

99,7 

99,7 

99,7 

99.7 

GE 

5001 

.1 

96,6 

98,1 

98,5 

99,0 

99,0 

99,2 

99,5 

99  .5 

99.9 

99,9 

99.9 

100,0 

100.0 

100.0 

I  00.0 

GE 

9001 

•  1 

96,6 

98,1 

98,5 

99,0 

99.0 

99.2 

99,5 

99,5 

99,  9 

99,9 

99,9 

100,0 

100, 0 

1Q0>0 

100,0 

GE 

3001 

•  1 

96,6 

98,1 

98,5 

99.0 

99,0 

99,2 

99.5 

99  ,5 

99,9 

99.9 

99.9 

100,0 

100. 0 

ICO.O 

100.0 

GE 

200t 

•  1 

96,6 

98,1 

98,5 

99  .0 

99.0 

99,2 

99,5 

99  ,5 

99.9 

99.9 

99,9 

100.0 

ICO.O 

100,0 

100.0 

GE 

lOOf 

.1 

96,6 

98.1 

98*5 

99.0 

99,0 

99.2 

99,5 

99,5 

99.9 

99.9 

99,9 

100.0 

100.0 

100,0 

1  00.0 

GE 

of 

•  1 

96,6 

98.1 

98,5 

99,0 

99,0 

99,2 

’’.5 

99  .5 

99,9 

99,9 

99.9 

ioo*o 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  Of  OBSERVATIONS 


930 


GLOBAL  CLIHATOLOSV  BRANCH 
USAFCtAC 

air  ueathcr  service/hac 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROH  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUHBER:  912160  STATION  NAHE :  AnOERSEN  AFS  CUAH  PERIOD  OF  RECORD:  78*67 

MONTH;  OCT  HOURS(LST):  ALL 

CEILING  .  VISIBILITY  IN  STaTUTe  KjLES 


IN  1 

FEET  1 

GE 

10 

GE 

6 

GE 

5 

GE 

4 

GE 

3 

GE 

2  1/2 

GC 

2 

GE 

1  1/2 

GC 

1  1/4 

GE 

1 

GE 

3/4 

6e 

5/B 

GE 

1/2 

GE 

5/16 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO 

CEIL  1 

49.3 

49.4 

49  .4 

49.4 

4  9.4 

49.4 

49.4 

49  .4 

49.4 

49.4 

49.4 

49.4 

49.4 

49.4 

49.4 

6E 

200001 

69.4 

69,6 

69.6 

69.6 

69.6 

69.6 

69.6 

69  .s 

69.6 

69.6 

69.6 

69.6 

69.6 

69.6 

69.6 

GE 

UOOOl 

70.4 

70.5 

7o.S 

70  .6 

70.6 

70.6 

70.6 

70  .6 

70. 6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

GE 

IbOQOl 

71*1 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.5 

71  .3 

71.3 

71.3 

71.3 

71,3 

Ti.3 

71.3 

71.3 

GE 

ItOOQl 

7S.4 

75,5 

3s. 6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

rs.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

GE 

IZQOOl 

81.0 

81.3 

61.5 

61.5 

8  l.S 

Bl.S 

81. S 

81  .5 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

GE 

loaaoi 

as. 3 

85.7 

8S.9 

66.0 

66.0 

86.0 

86.0 

66  .0 

*6,0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

GE 

90001 

8S.4 

85.8 

86.0 

86.0 

66.Q 

86.0 

86.0 

86  .0 

86.0 

86.0 

86.0 

S6.0 

86.0 

*6,0 

86.0 

GE 

80001 

a9«s 

90.0 

90.2 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90. J 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90,3 

90.3 

GE 

70001 

89.7 

90.2 

90,5 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90*6 

90.6 

90.6 

90.6 

GE 

6QQoi 

69,8 

90.3 

90.6 

90.7 

90.7 

90,7 

90. T 

90.7 

90.7 

90.7 

90.7 

90.7 

*0.7 

90.7 

90.7 

GE 

SOOOl 

90.1 

90.6 

90.8 

90.9 

90*9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

*0.* 

90,9 

60,9 

90.9 

90.9 

90.9 

GE 

tSool 

90.2 

90.8 

91. Q 

91.1 

91.1 

91*1 

91.1 

91  ,l 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

»».i 

91.1 

9l>l 

GE 

<10001 

92.1 

92,8 

’3.1 

93.3 

93.3 

93.3 

93*3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3  . 

93.5 

GE 

3S00I 

92.9 

93.7 

94.0 

94 .1 

98.1 

94.2 

94*2 

94  .2 

94.2 

94  .2 

94*2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

Ge 

30001 

94.Q 

94.9 

95.3 

9S.5 

95.5 

9S.6 

95.6 

95  .6 

95.6 

»5.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

GE 

jsool 

94.2 

95.1 

95.6 

95.8 

95.8 

9S.8 

95.8 

95*9 

95.9 

95.9 

95.9 

95,9 

95,9 

95.4 

95.9 

GE 

2Q0QI 

94.4 

95.3 

9s. 8 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96  »o 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

’6,1 

GE 

leool 

94.4 

95.3 

95.6 

?6.0 

96.0 

9s. I 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96*1 

96.1 

96.1 

96.1 

GE 

ISOQI 

95.0 

96.1 

96.6 

96.8 

96.9 

97.0 

97.0 

97  .0 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

GE 

120QI 

95.8 

97.2 

97.8 

98.2 

98*2 

98*4 

98.4 

98  .4 

98.5 

98.5 

98.5 

9a.s 

98.5 

98.5 

98.5 

GE 

10001 

96.0 

97.5 

98.2 

98  .6 

98.7 

98.9 

98.9 

99  .0 

99.0 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99,1 

99,1 

GE 

900( 

96.0 

97.5 

98,2 

98.6 

98.7 

98.9 

99.0 

99.0 

99.1 

99.1 

99.1 

99,1 

99,1 

99.1 

99.1 

GE 

Bool 

96.1 

97.6 

98.3 

98.8 

98*9 

99,2 

99.2 

99.2 

99.3 

99.4 

99.4 

99,4 

99.4 

99.4 

99.4 

GE 

7001 

96.1 

97.6 

98.3 

98.9 

98.9 

99.2 

99.2 

99  .3 

99,4 

99,4 

99.4 

99.5 

99.5 

99.5 

99.  S 

GE 

Bool 

.0 

96.1 

97.6 

96.5 

99.0 

99.  1 

99.4 

99.4 

99.5 

99.6 

99.6 

99.6 

99.7 

99,7 

99.7 

99.7 

GE 

sool 

•  0 

96.1 

97.7 

98.6 

99.2 

99.2 

99.5 

99.6 

99.6 

99,8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

<1001 

•  0 

96.1 

97.7 

98.6 

99.2 

99,2 

99.5 

99.6 

99.6 

99.6 

99.9 

99.9 

IOq.O 

ioa>a 

lOO.O 

100. 0 

oe 

3001 

.0 

96.1 

97,7 

98.6 

99.2 

99.2 

99.5 

99.6 

99  ,6 

99.8 

99,9 

99.9 

100.0 

IOQ.O 

100.0 

IOQ.O 

GE 

7001 

•  0 

96.1 

97.7 

98.6 

99.2 

99.2 

99.5 

99.6 

99  .6 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

1001 

•  0 

96.1 

97.7 

98.6 

99.2 

99.2 

99.5 

99.6 

99  .6 

99.8 

99.9 

99.9 

IOQ.O 

100. 0 

100,0 

IOQ.O 

GE 

01 

•  0 

96.1 

97.7 

98.6 

99.2 

99.2 

99.5 

99.6 

99  .6 

99.8 

99.9 

99.9 

IOQ.O 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUHBER  OF  OBSERVATIONS:  7AA0 


GLOBAL  CLlHArOLOGY  BRANCH 

usafetac 

AlR  ueATHCft  SErYICE/NAC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURPENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROH  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUHBER:  9121BQ  STATION  NAME:  AnOERSEN  AFB  GUAH  PERIOD  OF  RECORD:  TB-gT 

HONTH:  NOV  HOURS(LST):  OOqo-0200 


CEILING 

IN  1 

FEET  1 

GE 

10 

GE 

6 

GE 

S 

GE 

6 

GE 

3 

GE 

2  1/2 

visibility 
GE  GE 

2  1  1/2 

IN  statute  NjLES 
GE  GE 

11/6  1 

GE 

3/6 

Sf 

5/a 

GE 

1/2 

GE 

5/16 

GE 

1/6 

GE 

0 

NO 

CEIL  » 

55.3 

55.3 

55.3 

55,3 

55.3 

55. 3 

55.3 

55  .3 

55.3 

55,3 

55,3 

55.3 

55. 3 

55.3 

55.3 

6E 

200001 

72.7 

72.7 

72,7 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

72,7 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

6E 

IgOOOl 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

GE 

16qqqI 

74<Q 

76.0 

76.0 

76  .0 

76*0 

76*0 

76.0 

76  .0 

76.0 

76  .0 

76.0 

76.0 

74.0 

7i|.0 

76.0 

GE 

140001 

77.0 

77,0 

77.0 

77.0 

7  7.0 

77.0 

77.0 

77,0 

77.0 

77,0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

6C 

120001 

BO. 7 

80.7 

80.7 

8Q.7 

80.7 

80.7 

80.7 

80.7 

80.7 

80.7 

80,7 

80.7 

80.7 

80.7 

80.7 

GE 

lOOOOt 

B6.2 

86.3 

86.3 

86.3 

66.3 

86. 3 

86.3 

86  .5 

66.3 

86.3 

86,3 

86.3 

86,3 

86.3 

86.3 

GE 

fOOOl 

B6.2 

86.3 

86.3 

86.3 

86.  3 

B6.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86,3 

86. S 

B6.3 

86.3 

66.3 

GE 

80001 

89«9 

90.2 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

9o  ,3 

90.3 

90.3 

90,3 

90.3 

90,3 

90.3 

’0.3 

GE 

70001 

90.2 

90,7 

90,8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90,8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90,6 

GE 

60001 

90.7 

91.2 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

’i.J 

9l  .3 

91.3 

91  .3 

91.3 

91.3 

91,3 

91.3 

91,3 

GE 

SOOQI 

90.9 

91.7 

91 4  5 

91  .8 

91.8 

91.8 

91 .8 

91  ,8 

91,8 

91.8 

*i.» 

41. S 

91.8 

91.8 

91.8 

GE 

45001 

’1.2 

92.0 

92.1 

92.1 

92.1 

92*1 

92,1 

92,1 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

47.1 

’2.1 

GE 

40001 

92«<l 

93.2 

93.5 

«3.3 

9  3.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

9S,5 

GE 

JSOOt 

93.7 

96.6 

96.6 

96  .6 

96.6 

*4.5 

44.5 

96  .6 

96.6 

96,6 

96,6 

96.6 

96,6 

96,6 

9it.6 

GE 

30001 

96.2 

97.2 

97.6 

97.6 

97*6 

97. G 

97.6 

97.6 

47.6 

47.5 

97.6 

97.6 

97.6 

97,6 

97.6 

GE 

25001 

96««l 

97.6 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97,8 

97.8 

97,8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

GE 

20001 

96.6 

97,6 

97.8 

97.8 

97.8 

97*8 

97.8 

97  .8 

97.8 

97.8 

97.8 

97,8 

97.8 

97.8 

97.8 

GE 

uool 

96.6 

97,6 

97.8 

97.8 

*7.8 

*7.8 

97.8 

97  .8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

ce 

15001 

97.1 

98,1 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

'96.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

GE 

12001 

97.6 

98.7 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

44.2 

99,2 

94.2 

99.2 

99.2 

GE 

10001 

97,7 

98.9 

99.6 

99  .6 

99.6 

99.6 

99,6 

99.6 

99.6 

99,6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99  ,6 

GE 

vool 

97.7 

98.9 

99.6 

99,6 

99.6 

99*6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

GE 

8001 

97.7 

98.9 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99,6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

GE 

7001 

97.7 

98.9 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99,6 

99  .6 

99.6 

99  ,6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

GE 

60ol 

97.8 

99.0 

99.7 

99.7 

99.7 

99. T 

99.7 

99.7 

99,7 

99.7 

99.7 

99.7 

99,7 

99.7 

49.7 

GE 

5001 

97.9 

99.1 

99,8 

99  ,8 

99,8 

99.9 

99,9 

99  .9 

99,9 

99,9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GE 

400l 

97.9 

99.1 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99,9 

»9.9 

99.9 

99,9 

99,9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GE 

3001 

97.9 

99,1 

99.8 

99  .8 

99,8 

99.9 

99.9 

99.9 

99,9 

99,9 

49.4 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

6E 

200l 

97.9 

99.1 

99.8 

99.6 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99,9 

99,9 

99.9 

99.9 

99,9 

GE 

ICOI 

97,9 

99,1 

99.8 

99.8 

99,8 

99.9 

99.9 

99  .9 

99,9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99,9 

99.9 

GE 

ol 

97.9 

99.1 

99,8 

99.6 

99,8 

99,9 

99,9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99,9 

99.9 

99.9 

lOQ.Q 

TOTAL  NUNBER  OF  OBSERVATIONS 


900 


GLOBAL  climatology  BRANCH 
USArCtAC 

AIR  WcaThCR  SERVICCyHAC 


PCRCCNTAGe  rRCQUCNCT  OF  OCCURPEHCC  OF  CflLlNG  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  hourly  observations 


STATION  NUMBER:  912UQ  STATION  NAME:  AnOERSEN  AFB  GUAM  PERIOD  OF  RECORD:  7B-B7 

month:  NOV  HOURSILSTI*  0300.0S00 


CCILING 

IN  1 

FEET  1 

GE 

10 

GE 

6 

GE 

S 

GE 

9 

6£ 

3 

GE 

2  1/2 

visibility 
6£  GE 

2  1  1/2 

IN  statute  miles 

GE  GE  GE 

1  1/9  1  5/9 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

ge 

S/l6 

GE 

1/9 

GE 

0 

NO 

c:iL  1 

S7.1 

57.1 

57.1 

57.1 

$7.1 

57.1 

57.1 

57  .1 

57.1 

57.1 

57.1 

57.1 

57.1 

57.1 

57.1 

Or 

200001 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71,9 

71.9 

71.9 

71  ,9 

71.9 

7l  .9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

GE 

leoool 

72.8 

72.9 

72.9 

72.9 

72,9* 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72,9 

7Z.» 

72.9 

72.9 

72.9 

GE 

IbOOOl 

Tj.6 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

75.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73. 7 

GE 

1*0001 

76.1 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76*2 

76  .2 

76.2 

76.2 

76.2 

76,2 

76.2 

76.2 

76.2 

GE 

iJoool 

81.7 

81.9 

82.0 

82.0 

82.0 

82,0 

62.0 

8?.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82*0 

82.0 

82.0 

GE 

100001 

85.2 

85.7 

85.8 

85.8 

85.8 

es.B 

85.8 

85.8 

85,8 

85.8 

85.8 

65.6 

85. 8 

85.8 

65.8 

GE 

*oool 

8$. 2 

85.7 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85,6 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85*8 

GE 

tcool 

88.8 

89.2 

8«.3 

69.3 

8  9.3 

89.3 

89.3 

89.3 

89,3 

89.3 

89.  3 

89,3 

89.3 

69.5 

89.3 

GE 

TOQOf 

89.1 

89.6 

89.7 

89.7 

89.7 

6».7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89,7 

89.7 

89.7 

89,7 

89.7 

oe 

60001 

89.3 

89.8 

89.9 

89.9 

89.9 

B9.9 

89.9 

89  .9 

89,9 

89.9 

89*9 

89.9 

89.9 

89,9 

89.9 

GE 

soool 

89.7 

90.1 

90.2 

90.2 

90*2 

90.2 

90.2 

90.2 

90,2 

90.2 

90.2 

’0.2 

90,2 

90*2 

90.2 

GE 

ASQOi 

89,9 

90.3 

90.9 

9Q.A 

90.% 

90.9 

90.9 

9q.9 

90,9 

90.9 

90,9 

90.9 

90.9 

90.9 

90,4 

GE 

*0001 

91.3 

91*8 

91.9 

91.9 

*1.* 

RI.9 

91.9 

91  .9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91  .9 

GE 

isooi 

93.7 

99.1 

99.2 

9A.2 

99.2 

96.2 

99,2 

’9.2 

’9.2 

99  .2 

99,2 

99.2 

99.2 

99.2 

99 .2 

GE 

lOOOl 

96.1 

96.6 

97.0 

97.0 

97.1 

97.1 

97.1 

97  .1 

97.1 

»T.l 

,T.l 

*T.l 

97.1 

97.1 

97.1 

GE 

JSOOl 

96.6 

9s«9 

97.3 

97.5 

97.9 

97.6 

97.9 

97  ,9 

97.9 

97.9 

97,9 

97.9 

97.9 

97.* 

97.9 

GE 

20001 

96.6 

97.2 

97.7 

97.7 

»7.* 

97.8 

97.8 

97  .0 

97.8 

97.6 

97,8 

97.8 

97.8 

97*8 

97.8 

GE 

ISQOl 

96.6 

97.2 

97.7 

97.7 

97.B 

97.8 

97.8 

»r.6 

97,8 

97.8 

97.8 

97.8 

97*8 

97.8 

97.8 

GE 

isooi 

96.9 

97.7 

98.1 

98.3 

98.9 

98.9 

98.9 

98*9 

98.9 

»6., 

98,9 

98*9 

98,9 

98.9 

98,9 

GE 

l200l 

97.3 

98.2 

98.8 

99.2 

99.3 

99.9 

99.9 

99  .9 

99,9 

99  .9 

99,9 

99.9 

99,9 

99.9 

99,9 

GE 

10001 

97.9 

98.3 

98,9 

99.% 

99.6 

99.7 

99.7 

99  .7 

99,7 

99.7 

99.7 

99.7 

99,7 

99,7 

99,7 

GE 

»00l 

97.6 

98.9 

99.0 

99.6 

99.7 

99,8 

99, e 

99*8 

99.8 

99.8 

99,8 

99.8 

99,8 

99.8 

99,8 

G£ 

8001 

97.6 

98.9 

99,0 

99.6 

99.  7 

99.8 

99.8 

99  .8 

99,8 

»».8 

99.8 

99.8 

99,8 

99.8 

99.8 

GE 

7001 

97.6 

98.9 

99.0 

99.6 

99.7 

99.8 

99.8 

99  .8 

99.8 

99  .8 

99  ,8 

99,8 

99,8 

99.8 

99.8 

GE 

6001 

97.6 

98.9 

99.0 

99.6 

99.7 

99.8 

99.8 

99  .8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99 .8 

GE 

SOOl 

97.6 

98.9 

99.0 

99,6 

99.7 

99. B 

99.8 

99  .8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99,8 

99.8 

RE 

*001 

97.6 

98.9 

99.0 

99,7 

99.B 

99.9 

99.9 

99  .9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GE 

3001 

97.7 

98.6 

99.1 

99,8 

99.9 

100.0 

lOO.O 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

1  00.0 

GE 

2ooi 

97.7 

98.6 

99.1 

99,8 

99.9 

loo.o 

loo.o 

100  >0 

100.0 

lOO.D 

100.0 

100.0 

loa.o 

100.0 

100,0 

GE 

1001 

97.7 

98,6 

99.1 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100  ,0 

100>Q 

100,0 

100.0 

lOQ.O 

100.0 

100.0 

lOQ.Q 

GE 

□  1 

97.7 

98.6 

99.1 

99.8 

99.9 

loo.o 

103.0 

100,0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

lOO’O 

loo.o 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS: 


900 


GLOBAL  CLINArOLOCr  BRANCH  RCRCLNfAGC  FfiCOUCNcr  Of  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITT 

USAFETAC  from  HOURLY  OBSERVATIONS 

air  heather  SERVICEFNAC 

STATION  NUNBERt  9121B0  STATION  NAME l  AnOERSEN  AFB  GUAM  PERIOD  OF  RECORD:  TB-BT 


month:  NOV  HOURSILSTI;  OGOD.DBoO 


CtiLiNO 

IN  1 

FEET  1 

GE 

10 

GE 

6 

GE 

5 

GE 

9 

GE 

3 

GE 

2  1/2 

visibility 
GE  GE 

2  1  1/2 

IN  STATUTE  HILeS 

6C  GE  GE 

11/9  1  3/9 

GE 

5/8 

6e 

1/2 

GE 

5/16 

GE 

1/4 

GC 

0 

NO 

CEIL  1 

56.7 

56.8 

56.8 

56.8 

56*8 

56.8 

56.8 

56  .8 

56.8 

56.8 

56.8 

56.8 

56.8 

56.8 

56.8 

CE 

2000QI 

69.9 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

tq.d 

70.0 

to.o 

70.0 

TO.O 

70.0 

TO.O 

To.o 

70.0 

GC 

UOQOI 

71.8 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71  .9 

Tl.V 

Tl.V 

7l*9 

71*9 

71,9 

71.9 

71.9 

6E 

iGDOOl 

72.7 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72  .8 

72.8 

72.8 

72.8 

72,8 

72.8 

72.8 

72.6 

6E 

UCQQI 

TN.9 

75.0 

75*0 

75.0 

75.  Q 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

TS.o 

6E 

120001 

81.1 

81.2 

81.2 

91  .2 

81.2 

.1.2 

81.2 

81  .2 

81.2 

81  .2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81. 2 

6C 

IQOQQl 

85. 7 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85,8 

85.8 

85*8 

85*8 

85*8 

as.B 

85. B 

85.8 

GE 

90001 

85.7 

8S.8 

85.8 

85.8 

85.8. 

85.8 

85.8 

85.8 

8S.8 

85.8 

35,8 

85.8 

85*8 

85.3 

85.8 

GE 

SQQQl 

90.0 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

9o.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

Vo. 2 

90.2 

6E 

TOODl 

90.1 

90.3 

Vo. 3 

VO. 3 

90.3 

90.3 

90*3 

90.3 

90.3 

Vo. 3 

90.3 

90*3 

90.3 

90.3 

90.3 

GE 

GOqqI 

90.1 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90,3 

Vo. 3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90*3 

90.3 

90.3 

GE 

SQQOI 

90.2 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90  .9 

90. 9 

90,9 

90,6 

VO.  A 

90.4 

90.9 

90.4 

GE 

ASool 

90.2 

«a.« 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.6 

90  .9 

90.9 

90,9 

90.6 

90.4 

Vo. A 

90.4 

90.4 

GE 

NDOOI 

91.9 

VI. 7 

»1.T 

^1  *7 

91.7 

91.7 

91.7 

91  .7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91,7 

91,7 

GE 

35001 

92.6 

92.8 

92.8 

92.9 

92.9 

92.9 

V2.V 

92  .9 

92*9 

92*9 

92.9 

92.9 

92.9 

92,9 

92.9 

6E 

30001 

93.7 

99.0 

99.2 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

VC  .A 

Va.a 

99.9 

99.6 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

GE 

2500) 

99.0 

99.3 

99.6 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99  .8 

99.8 

99.8 

94,8 

94,8 

94.8 

VA.B 

94.8 

6t 

20001 

99«2 

99.6 

VV.B 

95*0 

9S.0 

95*0 

95.0 

95  *0 

95.0 

95.0 

95*0 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

GE 

IBOOI 

99.3 

99.7 

99.9 

«s.l 

V5.1 

95.1 

95.1 

95  .1 

95.1 

95*1 

95*1 

95.1 

VS.l 

95.1 

95.1 

GE 

ISOOl 

95.6 

96.3 

96.7 

V7.2 

97.2 

97.2 

97.2 

VT.2 

97*2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97,2 

GE 

12001 

96.9 

97.3 

97.8 

98.3 

98.3 

98*3 

98.3 

98  .3 

98.3 

98.9 

98.4 

98*4 

98*4 

98*4 

98.4 

GE 

lOOOl 

96.6 

V7.G 

98.2 

98.8 

98.8 

98.9 

98*9 

98  .9 

99.0 

99.1 

99.1 

99.2 

99.2 

99,2 

99,2 

GE 

9001 

96.6 

97.6 

98.3 

98.9 

Vb.  V 

99.0 

99.0 

99.0 

99.1 

99.2 

99.2 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

GE 

•ool 

96.7 

97.8 

98.6 

99.2 

99.2 

99,3 

99.3 

99*3 

99*9 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99,7 

99.7 

GE 

7001 

96.8 

97.9 

98*7 

99.3 

99.3 

99.9 

99.9 

99.9 

99.6 

99.7 

Vr.T 

99*8 

99.8 

99.8 

99.8 

GE 

Gaol 

96.8 

98.0 

98.8 

99.9 

99.9 

99.6 

99.6 

99.6 

99.7 

99.8 

99.8 

99,9 

99,9 

99.9 

99.9 

GE 

5001 

96.9 

»«.i 

98.9 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.8 

99.9 

99.9 

100*0 

100. □ 

100.0 

IDD.O 

GE 

AOOl 

96.9 

98.1 

98.9 

99.6 

99,6 

99.7 

Vr.T 

99  .7 

99.8 

99.9 

99.9 

lOO*  0 

100*0 

100.0 

100.0 

ge 

3001 

96.9 

98.1 

98.9 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99,7 

99.3 

99*9 

99,9 

100.0 

100.0 

IQO.O 

1  00<0 

GE 

2001 

96.9 

98.1 

98.9 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99  .7 

99.8 

99.9 

99,9 

100*0 

100.0 

100. 0 

100*0 

GE 

1001 

96.9 

98*1 

98*9 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99,8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

lOO.D 

100.0 

GE 

01 

96.9 

98.1 

98.9 

99,6 

99.6 

VV.7 

99.7 

99  .7 

99.8 

99.9 

99.9 

100*0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS:  VDD 


GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH  PCACeNTAGt  fRCOUCNCY  OF  oCCURRCNCt  OF  CCiLiNG  YtRSUS  VISIBILITY 

USAFCTAC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

AIR  UtATHtR  SCRVXCC/HAC 


STATION  numbers  912180  STATION  NAME:  ANOCRSCN  AFB  GUAM  PCRIOO  OF  RECORD:  78-87 

MONTH:  NOV  HOURSILSTI:  0900*1100 


CEILING 

IN  1 

FEET  1 

GC 

10 

GE 

6 

GE 

S 

GE 

9 

GC 

3 

GC 

2  1/2 

VISIBILITY  IN  statute  MjLES 

GE  GC  GE  GE  GE 

2  11/211/9  1  3/9 

ge 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

5/16 

GC 

1/9 

GE 

0 

NO 

CEIL  1 

S<4.9 

SR. 9 

59.9 

54|.9 

59.9 

59.9 

59.9 

59.9 

59.9 

59,9 

59.9 

59.9 

59. 9 

59.9 

59.9 

GE 

200001 

70.6 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

7o.‘» 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

TO.V 

70,9 

6E 

180001 

72«6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72*6 

72,6 

72.6 

72.6 

72.6 

GE 

>6Qoal 

72«9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72,9 

72.V 

72. V 

72.9 

GE 

Moaoi 

79.3 

79.5 

78.5 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

79  .3 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

GE 

120001 

80.7 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

8o*8 

80-8 

60,8 

80.8 

GE 

lOOQOI 

86*2 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86,9 

66*9 

86.9 

86.9 

86.9 

86,9 

86.9 

GE 

90001 

86*2 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86*9 

86.9 

86  .9 

86.9 

86.9 

86.9 

86,9 

86*9 

66,9 

86.9 

GE 

SOOOl 

9l.0 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91*2 

91.2 

91  .2 

91.2 

91.2 

91.2 

91,2 

91.2 

91,2 

’1.2 

GE 

TOOOl 

91*0 

91.2 

91.2 

’1.2 

’1.2 

91.2 

91*2 

91  .2 

91.2 

91  .2 

91.2 

91,2 

91.2 

91.2 

91.2 

GE 

60001 

91.1 

91,9 

91.9 

91.6 

91.6 

91.6 

»1.G 

91  >6 

VI  .G 

91*6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91 .6 

GE 

SOOOf 

91*3 

91.7 

91.7 

91  .8 

9U8 

91.8 

91.8 

91  .8 

91. S 

91.8 

»1.8 

VI  .5 

91.8 

91.8 

91.8 

GE 

<lSOOI 

91.8 

92.1 

92.1 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92,2 

V2.? 

92.2 

92.2 

92,2 

»2<2 

92.2 

GE 

90001 

93*2 

93.6 

93.6 

’3.7 

93.7 

»5.7 

93*7 

95.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

95.7 

93.7 

GE 

SSool 

95.0 

9S.3 

95.3 

9S.9 

9S.9 

♦5.« 

»5.G 

95  •« 

95*9 

9S.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

GE 

JOOOl 

99*9 

96.2 

96.2 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

9G.9 

VG.i, 

Vt.V 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

GE 

25001 

9$*9 

96.3 

96*3 

96.6 

96*6 

96*6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96*6 

96.6 

Vb.G 

96.6 

GE 

20001 

96«0 

96.9 

.6.6 

96.8 

96.8 

96*8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96*8 

96.8 

96.8 

96  ,8 

GE 

itool 

96*0 

96.9 

96.6 

96.8 

96.8 

.6«« 

96*8 

96*8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.6 

96*8 

96.8 

GC 

ISOOI 

97.2 

97.9 

98.0 

98.3 

96.3 

96*3 

98.3 

98.3 

V8.3 

98*3 

98.3 

98*3 

V8*3 

98.3 

98.3 

GE 

12001 

97.7 

98.3 

98.9 

98.8 

98.8 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98*9 

98,9 

98,9 

98*9 

98.9 

98.9 

GC 

lOOOl 

97.9 

98.6 

98.7 

99.2 

99.2 

99.3 

99.3 

99,3 

99.3 

99,3 

99.  3 

99.3 

99.3 

99.3 

99,3 

CE 

9001 

98.0 

98.7 

98.8 

99  ,3 

99.3 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99*9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GE 

8001 

98.0 

98.7 

98.8 

99.3 

99.3 

99.9 

99.9 

99,9 

99.9 

99.9 

99.9 

99*9 

99.9 

99.9 

99.9 

GE 

7001 

98.0 

98.7 

98.8 

99.9 

99.9 

99*6 

99,6 

99.6 

99.6 

99,6 

99,6 

99*6 

99.6 

99.6 

99.6 

GE 

Gaol 

98.0 

98.7 

98.8 

99  .9 

99.6 

99.7 

99,7 

99  .7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99,8 

99.8 

GE 

5001 

98.1 

98.8 

99.0 

99.7 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99,9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

9oOl 

98.2 

98.8 

99.0 

99.7 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.  9 

99.9 

99.9 

100.0 

1  00*0 

100.0 

IDO.O 

GC 

3001 

98.1 

98.8 

99.0 

99.7 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99,9 

99,9 

99.9 

IDQ.O 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

2001 

98.1 

98.8 

99.0 

99  .7 

99.8 

99,9 

99.9 

99.9 

99,9 

99,9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

1001 

98.1 

98,8 

9..0 

99.7 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99,9 

99,9 

99.9 

100.0 

100.0 

lOO.O 

100.0 

GC 

ol 

98,1 

98.8 

99.0 

99.7 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100>0 

100,0 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS: 


900 


4 


CLOSAt  CLIMATOLOGY  BRANCH  PCRCfNTAGC  FRCQUCNCy  Of  OCCURRCNCC  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFCTAC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

AtR  WEATnFR  SErVICE/HAC 


STATION  NUHBCR:  912160  STATjON  NAnE £  ANOERSEN  AFB  GUAM  PERIOD  OF  RECORD:  78>e7 

HONTH:  NOV  NOURS<LST);  12oo-iAOO 


CEILING 

IN  1 

FEET  1 

GE 

10 

GE 

G 

GE 

5 

GE 

% 

GE 

3 

GE 

Z  1/2 

VISIBILITY 
GE  GE 

2  1  1/2 

IN  STATUTE  NILES 

6C  6C  GE 

11/6  1  3/6 

GE 

S/8 

GE 

1/2 

GE 

5/I6 

GE 

1/6 

GC 

0 

NO 

CEIL  1 

S7.8 

S7.8 

S7.8 

57.8 

5  7.8 

57-8 

57,8 

57.8 

57,8 

57.8 

57.8 

57.8 

57.8 

S7.8 

57. 6 

Gt 

200001 

73.7 

73,7 

73,7 

73.7 

73.7 

73,6 

73,8 

73  .8 

73*8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

6E 

UQQOl 

7S.0 

7S.Q 

75*0 

75.0 

75.0 

75.1 

75*1 

75.1 

75.1 

75,1 

IS.I 

25.1 

75*1 

75.1 

75.1 

6E 

IGOOOI 

l6.1 

76*1 

76.1 

76.1 

76.  1 

76,2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

GE 

MOQOl 

79.6 

79,6 

79,6 

7».6 

79*6 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79,7 

79.7 

79.7 

79.7 

79. T 

79,7 

GE 

i2oao( 

83.8 

83,8 

83.8 

83.8 

83*8 

63.9 

Sm.O 

86  .0 

86.  1 

86.1 

86.1 

86.1 

86,1 

86.1 

86.1 

GE 

IQOQQI 

87,7 

87.7 

87.7 

87,7 

8  7,7 

87*9 

88.0 

88  .0 

86.1 

88.1 

88.1 

88*1 

86.1 

88.1 

88.1 

C£ 

*0001 

87.7 

87,7 

87*7 

87,7 

8  7,7 

87*9 

as.o 

88  .0 

88.1 

88.1 

88.1 

88  *t 

88. 1 

88.1 

8B.  1 

GE 

80001 

Vl.I 

«i.i 

91*3 

91.3 

91*3 

91*6 

91*7 

91  .7 

91.8 

91  .8 

91.8 

91.8 

91,8 

9  1.8 

91.8 

GE 

TOOOl 

91.6 

91.6 

91*8 

91  .6 

’1.8 

92*0 

,2.1 

92.1 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92,2 

92.2 

GE 

600QI 

91,9 

91,9 

92,1 

92,1 

92*1 

,2.3 

,2.« 

’2*6 

’2.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92*6 

92.6 

GE 

soool 

92.2 

92,3 

92.6 

92*6 

’2.8 

92*8 

92*9 

92.9 

93*0 

93.0 

93.0 

93.0 

93*0 

95.0 

93.0 

GE 

<isoai 

92.7 

92. » 

93*0 

93*0 

’3.0 

93.2 

93.3 

93.3 

93.6 

93.6 
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AXR  UEAThER  SCRVICE/JtAC 


station  NUMBER:  912180  STATION  NAME:  AnOERSEN  AFB  6U*M  PERIOD  OF  RECORD:  78>87 
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97.1 

99.9 

99,0 

99,1 

99.  1 

99.1 

99.2 

99  ,2 

99,2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99,2 

GE 

Tool 

97.2 

98.9 

99.1 

99  .2 

99.2 

89  .z 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99*4 

99.4 

99,4 

99.4 

6E 

6001 

97.2 

99.1 

99. A 

99. S 

99.5 

99.6 

99.7 

99  ,7 

99,7 

99,7 

99.7 

99.7 

99,7 

99.7 

99.7 

GE 

5001 

97.3 

99.2 

99.5 

99  .6 

99.6 

99,7 

99.8 

99  .8 

99.9 

99,9 

99,9 

99.9 

99.9 

99,9 

99.9 

GE 

0001 

97.3 

99,2 

99,5 

99.6 

99.6 

99.9 

99.9 

99  .9 

99,9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

3001 

97.3 

99.2 

99.5 

99.6 

99,6 

99.9 

99.9 

99  .9 

99,9 

100.0 

100.0 

too>o 

200. 0 

lOO.O 

100.0 

GE 

2001 

97.3 

99.2 

99.5 

99.6 

9  9.6 

99.8 

99.9 

99  ,9 

99,9 

100.0 

IDO.O 

100. 0 

100. Q 

100.0 

100.0 

GE 

loot 

97.3 

99.2 

99.5 

99.6 

99.6 

99,9 

99,9 

99  .9 

99.9 

100.0 

lOQ.O 

100.0 

100. Q 

100.0 

IQO.O 

GE 

01 

97.3 

99.2 

88.5 

99.6 

99,6 

99,8 

99.9 

99  .9 

99.9 

100.0 

100.0 

100,0 

100. 0 

100.0 

1  00.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 


930 


GLOBAL  CLiMATOLOGr  BRANCH 
USAFETAC 

AIR  yCATHER  StRVlCC/HAC 


PCRCENTAGC  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

froh  hourly  observations 


STATION  NUMBER:  912180  STATION  NAME:  ANDERSEN  AF8  GUAM  PERIOD  OF  RECORD:  78-87 

MONTH:  DEC  HOURS(LST):  Q300-0SD0 


CEILING 

IN  1 

FEET  1 

GE 

10 

GE 

6 

GE 

S 

GE 

4 

GE 

3 

GE 

2  1/2 

visibility 
GE  Ge 

2  1  1/2 

IN  s tatute  miles 

GE  GE  GE 

11/4  1  3/4 

GE 

S/e 

GE 

1/2 

GE 

S/lb 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO 

CEIL  I 

S6«6 

S8.a 

58.8 

S8  .8 

58.  8 

SB. 8 

58.8 

58  .8 

58.8 

58.8 

58.8 

58.8 

58.8 

58.8 

56.6 

GE 

200001 

73.0 

73.2 

71.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73  .2 

73.2 

73,2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

GE 

isqooI 

7H,2 

79.4 

74  .4 

74.4 

74.4 

74.4 

714 .11 

74  .4 

74 . 4 

74  .4 

74 . 4 

74,4 

74.4 

74.4 

74  .  4 

GE 

UOQQI 

79. <t 

74  .6 

74.6 

74  .6 

74.6 

74  .6 

74.6 

74  .6 

74 ,6 

76.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74,6 

GE 

inacal 

76.  3 

76.6 

76  .6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76  .6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76-6 

76.6 

76.6 

GE 

120001 

80,2 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

83.4 

80  .4 

BO. 4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80,4 

80.4 

GE 

laooal 

8  3.7 

83.9 

64.0 

84  .0 

89.0 

84  .0 

84.0 

84  .0 

84.0 

84,0 

64.0 

64.0 

84.0 

84.0 

84 .0 

GE 

90001 

83.8 

84.3 

84.1 

84 .1 

84.  1 

84,1 

84.1 

84  .1 

84.1 

Bl  .1 

64  •  1 

84.1 

84.1 

84.1 

84 . 1 

GE 

8CQ0  1 

86.8 

87.0 

87.1 

87.1 

8  7.1 

87.1 

87.1 

67.1 

87.1 

87,1 

87,1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

GE 

7PQ0I 

87,3 

87.5 

87.6 

87  .6 

8  7.6 

67.6 

87.6 

87  .6 

67.6 

87,6 

87.6 

87.6 

87.6 

67,6 

67.6 

GE 

60001 

87.6 

67.8 

88.0 

88  ,Q 

8  8*0 

88.0 

68.0 

88  .0 

88.0 

88.0 

8B.0 

86.0 

88.0 

68.0 

88.0 

GE 

SQQQI 

68.1 

86.3 

88.4 

88  .4 

88.4 

88.4 

88.4 

86  .4 

68.4 

88  .4 

8B.4 

88.4 

B8.4 

68.4 

88.4 

GE 

MSOOl 

88.2 

88.4 

88.  S 

68.5 

86.5 

88.5 

68.5 

86  .5 

88.5 

88  ,5 

88,5 

88*5 

88.5 

88.5 

88 .5 

GE 

“•CIQOl 

90*2 

90.4 

90.  S 

9Q.S 

90.5 

9o.5 

90. S 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

’0.5 

90.5 

9O.S 

GE 

3S00I 

91.3 

»l.s 

91.6 

91  .7 

91.7 

91.7 

91.7 

91  .7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91,7 

91,7 

91.7 

GE 

50QQI 

93.3 

93.5 

93.8 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93  .9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93,9 

93.9 

GE 

2SQ0I 

93.7 

93.9 

94.2 

94  .3 

94.3 

94.5 

94.3 

94  .3 

94.3 

94.3 

94.3 

94. 3 

94.3 

94 , 3 

94 . 3 

GE 

20001 

93.8 

94.1 

94  .4 

94,5 

94.5 

94  .5 

94,5 

94  .5 

94 . 5 

94  .5 

94  •  5 

94,5 

94.5 

99,5 

94.5 

GE 

18001 

93,8 

94.1 

94 .4 

94,5 

94.5 

94.5 

94.5 

94  .5 

94.5 

94  .5 

94.5 

94.5 

94.5 

94,5 

94.5 

GE 

15001 

9S.6 

96.3 

96.8 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97  .2 

97.2 

97,2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

GE 

12001 

96.2 

97.1 

97.5 

90  .2 

98.2 

9B.2 

98.2 

98  .2 

98.2 

98  .2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

GE 

lOQOl 

96.7 

97.7 

98.2 

98  .8 

9  8,8 

98.8 

98.8 

98  .8 

98.8 

9B  .8 

98,8 

98.8 

98.6 

96.8 

98.8 

GE 

9001 

96.8 

97-3 

98.3 

98  .9 

90.9 

98  .9 

90.9 

98  .9 

98  8  9 

98.9 

98,9 

98.9 

98.9 

98,9 

98.9 

GE 

8001 

96.8 

97.8 

98  .4 

99,0 

99.0 

99.0 

99.0 

99  .0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99,0 

99. D 

GE 

Tool 

96.8 

97.8 

98.4 

99  ,0 

99.0 

99,0 

99,0 

99 .0 

99.0 

99  ,0 

99.0 

99.0 

99,0 

99.0 

99.0 

GE 

6001 

96.8 

97.8 

98.4 

99  ,0 

9  9.0 

99 ,0 

99.0 

99  .0 

99,0 

99,1 

99.1 

99. 1 

99-  1 

99.  1 

99. 1 

GE 

500l 

97.0 

98.1 

98.6 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99  .2 

99.2 

99.5 

99,5 

99.5 

99. 5 

99.5 

99.5 

GE 

4001 

97.0 

98,1 

98.7 

99  .4 

99.4 

99.4 

99.5 

99  .5 

99,5 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99,8 

GE 

3001 

97.1 

98.2 

96  .9 

99  .6 

99,6 

99.6 

99.7 

99  .7 

99.7 

100.0 

100. 0 

1Q0>0 

100.0 

100.0 

100.0 

6C 

2001 

97.1 

96.2 

96.9 

99,6 

99.6 

99.6 

99,7 

99,7 

99, 7 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

lOo.  0 

100*0 

GE 

100| 

97.1 

96.2 

98.9 

99.6 

99,6 

99*6 

99.7 

99  ,7 

99.7 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

□  1 

97.1 

98.2 

98.9 

99  .6 

99.6 

99.6 

99.7 

99  ,7 

99,7 

ion  .0 

100.0 

IDO.O 

100. 0 

IQO.Q 

1  OC.Q 

total  number  of  observations:  910 


GLOBAL  CLIHAT0L06V  BRANCH  peRCCNTAGC  rnCQUCNCV  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC  FRoN  HOUpLV  OBSERVATIONS 

AIR  heather  SERVICE/HAC 

station  NUneCR:  912183  STATION  NAME:  ANDERSEN  AFB  GUAH  PERIOD  OF  RECORD;  78-8T 

KQNTH:  DEC  HOURSILSTI:  0600*0800 


CEILING  visibility  In  STATUTE  HlLES 


IN  1 

FEET  1 

GE 

in 

GE 

6 

GE 

5 

GE 

V 

GE 

3 

GE 

2  i/2 

6£ 

2 

Be 

1  1/2 

GC 

1  1  /9 

GE 

1 

GC 

3/9 

GC 

5/8 

GC 

1/2 

GE 

5/16 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO 

CEIL  1 

57*6 

57.6 

57.6 

57.6 

57.6 

57.6 

S7.6 

57  ,6 

57.6 

57.6 

57.6 

S2.6 

57,6 

57.6 

57.6 

6E 

200001 

•  1 

69.9 

69,9 

69.9 

69  .9 

69.9 

69.9 

69.9 

69  .9 

69.9 

69.9 

69.4 

69.4 

69.4 

69.4 

69.4 

GE 

ISqoqI 

•  1 

70*3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

20.3 

70,3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

7a. 3 

70.3 

7C.3 

GE 

160001 

.1 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70. B 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

GE 

uoool 

•  1 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

7  3.9 

73.9 

73.9 

7  3  .9 

73.9 

73.9 

73.4 

73. « 

TS.*! 

73.4 

73.4 

GE 

120001 

.  1 

27.5 

22.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77  .5 

77.5 

77.5 

T7.5 

77. 5 

77.5 

77,5 

77.5 

GE 

100  00  1 

.  1 

82.0 

82.2 

82*2 

82.2 

62.2 

82.2 

82.2 

82  .2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.? 

82.2 

82.2 

82.2 

6f 

90001 

•  2 

82«o 

82.2 

82.2 

82*2 

8  2*2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

62.2 

82.2 

GE 

aoool 

•  1 

85.8 

86.0 

86.0 

86  «o 

86,0 

86.1 

86.1 

86  .1 

86.1 

86.1 

86,1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

GE 

70001 

.1 

85.9 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.2 

86,2 

86  .2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

66.2 

84.2 

86,2 

GE 

60001 

•  2 

86.6 

86.8 

86.8 

86.8 

86.  8 

86.9 

86.9 

86  ,9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86,9 

86.9 

86.9 

GC 

50001 

•  1 

87.3 

87.5 

87. S 

87,6 

87*6 

87.7 

87.7 

87  ,7 

87.7 

8T,7 

87.7 

87. T 

87.7 

87.7 

87,7 

GE 

95001 

•  1 

87.9 

8  7.6 

87.6 

87.7 

8  7,7 

87.8 

87,8 

87  ,8 

87.8 

87  ,0 

87.8 

87.  8 

87.8 

67.8 

87.8 

GE 

*0001 

•  1 

69«8 

90.1 

90.1 

90*2 

90,2 

»0»S 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90*  3 

90.3 

’0.3 

’0.3 

90.3 

GE 

35001 

•  1 

91.6 

9  1.9 

91.9 

97.0 

92.0 

92*3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.5 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

GE 

30001 

« 1 

93.S 

99.2 

99,2 

99.3 

99.3 

99.6 

99  .6 

99.6 

99  .6 

94,6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

GE 

2S00I 

93*9 

99.5 

99,5 

99.6 

99.6 

99.9 

99,9 

99  ,9 

99  ,9 

99.9 

99*9 

94.9 

94.9 

94,9 

94.9 

GE 

20001 

« 1 

99.1 

99.7 

99.7 

99  .6 

99,8 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95,2 

95.2 

25.2 

’5.2 

95.2 

95.2 

GE 

18001 

8  1 

99.3 

96,9 

99.9 

95.1 

95.  1 

95.9 

95. 9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.4 

95*4 

95.4 

95,4 

GE 

15001 

<  1 

9S.3 

95.9 

95.9 

96 .1 

96.  1 

96.5 

96.5 

96  .5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

GE 

12001 

«1 

95.6 

96.5 

96,7 

97,0 

97.0 

97.3 

92. J 

97-3 

97.3 

97. 3 

97.3 

97.3 

97.3 

97,3 

97.3 

GE 

10001 

•  1 

96.5 

97.9 

97,7 

98,9 

98.9 

98,9 

98.9 

98  .9 

99.0 

99.0 

99,0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

GE 

9001 

•  1 

96.5 

97.9 

97,7 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98  .9 

99.0 

99,0 

99.0 

99,0 

99.0 

99, D 

99.0 

GE 

8001 

•  I 

96.5 

97,9 

97.7 

98,9 

98*9 

98,9 

98.9 

98  .9 

99.0 

99.0 

99,0 

99.0 

99.0 

99,0 

99.0 

GE 

Tool 

«1 

96.S 

97,5 

97.8 

98.5 

98.5 

99.0 

99.0 

99.0 

99.1 

99.1 

99,1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

GE 

6001 

•  1 

96.5 

97,5 

97,8 

98.5 

98,5 

99.0 

99.0 

99.0 

99.1 

99.1 

99.  1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

GE 

5001 

•  1 

96.7 

97,7 

98,1 

98.8 

98.B 

99.9 

99.9 

99  ,9 

99,7 

99,8 

99.8 

99.8 

99.6 

99.8 

99.8 

GE 

900) 

•  1 

96.7 

97.7 

98,1 

96.8 

98.8 

99.9 

99,9 

99  .9 

99,7 

99,8 

99,8 

99.8 

99,8 

99.8 

99  .8 

GE 

3001 

.1 

96.7 

97.7 

98,1 

98.8 

98,8 

99,9 

99.5 

99  .5 

99,6 

99, V 

99.9 

loo.o 

lOD.O 

100.0 

lOQ.Q 

GF 

200) 

•  1 

96.7 

97.7 

98,1 

98.8 

98.8 

99.9 

99.5 

99  .5 

99,8 

99.9 

99.9 

200.0 

100.0 

100.0 

IQO.O 

GE 

100) 

•  1 

96.7 

97,7 

98.1 

98.8 

98,  6 

99,9 

99.5 

99.5 

99.6 

99,9 

99,9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

01 

•  I 

9(,.7 

97.7 

98,1 

98  .8 

9  8.8 

99,9 

99.5 

99  ,5 

99,8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100. 0 

100.0 

total  nuhber  of  observations 
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GLOBAL  climatology  BRANCH 
USAFCTAC 

AIR  ulather  servicc/hac 


percentage  frequency  of  occurrence  of  ceiling  versus  visibility 
From  hourly  observations 


STATION  NUMBER:  912180  STATION  NAME:  ANOERStN  AFB  GUAM  PERIOD  OF  RECORD:  78*87 

month:  dec  hoUrS(Lst):  0900*1100 


CEILING 

IN  1 

FEET  1 

GE 

10 

GE 

6 

GC 

S 

GE 

9 

GE 

3 

GE 

2  1/2 

visibility 

6C  GE 

2  1  1/2 

IN  statute  miles 
GE  6E 

11/4  1 

GE 

3/4 

GE 

S/8 

GE 

1/2 

GE 

5/16 

6C 

1/4 

GE 

0 

NO 

ceil  I 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

56*9 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

GE 

200001 

68.5 

68.5 

68.5 

68.5 

68.5 

68.5 

68.5 

6B.5 

68.5 

68.5 

68.5 

68.S 

68-5 

66.5 

68.5 

GE 

180001 

69«<t 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

69.1* 

69.4 

69.4 

69.4 

69.4 

69.4 

69.4 

69,4 

69.4 

GE 

160001 

70.0 

70.0 

20.0 

^0.0 

70.C 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70*0 

70.0 

70.0 

70.0 

70 .0 

GE 

14000) 

71.8 

71.8 

71.8 

71.8 

71.8 

7 1.8 

71.0 

71  .8 

71.8 

71.8 

71.8 

71.8 

71.8 

71.8 

71.8 

GE 

120001 

75.8 

75.8 

75.8 

75.8 

75.  8 

75. B 

7S.B 

75  .8 

75.8 

75-B 

75.8 

75.8 

75. 8 

75.8 

75.8 

GE 

10000) 

82.9 

83.0 

83.0 

83*0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

63.0 

83.0 

GE 

9000) 

83.0 

83.1 

83.1 

63.1 

8  3.1 

83.1 

83.1 

81.1 

83.  1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

GE 

aooo) 

86. S 

86.7 

86.7 

66.7 

86,7 

86.7 

86.7 

86  .7 

86,7 

86.7 

86.7 

86.7 

66.7 

86.7 

86.7 

6t 

70001 

86.6 

86,8 

86.6 

86.8 

86.8 

66.8 

B  6 . 8 

86  .8 

86,6 

86.6 

86.8 

86.6 

86.8 

86.8 

86.6 

GE 

60001 

87.2 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87,9 

87.4 

87  *4 

87,4 

S7.4 

87,4 

87.1, 

67.4 

87.4 

87.4 

GE 

sroo) 

a7«6 

87.8 

87.8 

87.8 

87.6 

B7.8 

87.8 

87.8 

67,8 

87.8 

67.8 

87.8 

87*8 

87.8 

67.8 

C£ 

4S00) 

S8.C 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88,2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

68.2 

GE 

4000) 

89*2 

89.5 

89.6 

89.6 

89.6 

89,6 

89,6 

84  ,6 

89.6 

89.6 

89,6 

89.6 

B9.6 

89.6 

89,6 

GE 

3S00) 

91*9 

92.9 

92,7 

92.7 

42.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

*2.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

GE 

3000) 

99*1 

99.5 

99.9 

95.1 

95,1 

95.1 

95. 1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

4S.1 

45.1 

95.1 

95.1 

GE 

2SOOI 

99.5 

99.9 

*3. 6 

43.5 

45.  s 

95.5 

95.5 

95  .5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

GE 

2000) 

99.7 

95.3 

95.8 

9S.9 

95.9 

95.9 

45.4 

95  .9 

95.9 

95  .9 

95.9 

95.9 

95,9 

95.9 

95.9 

6C 

1800) 

9S«1 

95.6 

96,1 

96.2 

96,2 

96.2 

96.2 

96  .2 

96.2 

96*2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

GE 

1300) 

95*5 

96  .2 

96.8 

96.9 

96.9 

97.1 

47.1 

97.1 

97.1 

97,1 

*7.1 

97,1 

97.1 

97.1 

97.1 

GE 

1200) 

96.7 

47.4 

98.2 

98.9 

9  8.9 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98  ,6 

98.6 

98,6 

98,6 

98,6 

96.6 

GE 

1000) 

97.1 

98.1 

98.8 

99.0 

99.0' 

99,2 

99.2 

99  .2 

99.2 

99,2 

99.2 

99.4 

99,4 

99.4 

99.4 

GE 

9001 

97.1 

98.1 

98.8 

99  .0 

99.0 

99,2 

99.2 

99  ,2 

99.2 

44.2 

99.2 

99,4 

99.4 

99.4 

99.4 

GE 

8001 

97.1 

98.1 

96.6 

99.0 

99.0 

99.2 

99.2 

99  .2 

99,2 

99.2 

99,2 

99,4 

99.4 

99.4 

99.4 

GE 

7001 

97.1 

98.1 

96.8 

99.0 

99.0 

99.2 

99.2 

99  .2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.4 

99,4 

99.4 

99.4 

GE 

600) 

97,1 

98,1 

98,8 

99.0 

44.0 

99.2 

99*2 

99  .2 

99,2 

99,2 

99.2 

99,4 

99.4 

99.4 

99.4 

GE 

300) 

97.2 

98.3 

99.0 

99.2 

99.2 

99.5 

99,5 

99  .5 

99,6 

99,6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

GE 

RGOI 

97.2 

98.9 

99,1 

99.9 

99.9 

99.6 

99,6 

99  .6 

99, 7 

99.7 

99.7 

99,8 

99.8 

99.8 

99.8 

GE 

300) 

97.2 

98.9 

99.1 

99.9 

99.9 

99.6 

99,7 

99 .7 

99,8 

99.8 

99.8 

99,9 

99.9 

99,9 

99.9 

GE 

200) 

97,2 

98,9 

44.1 

99*9 

99.9 

99.6 

99,7 

99.7 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

1  00.0 

GE 

100) 

97.2 

98.9 

99.1 

99.9 

99,9 

99. b 

99.  7 

99.7 

99.8 

99.9 

99.9 

lOO'O 

loo.o 

100.0 

100.0 

GE 

01 

97.2 

98.9 

99.1 

99.9 

99.9 

99  .6 

99.7 

99  .7 

99.8 

99.9 

99.9 

100,0 

lOQ.O 

100.0 

100.0 

9J0 


TOTAL  number  OF  OBSERVATIONS 


GLOBAL  CLIHATOLOGV  BRANCH  PCRCCNTAGC  FRCQUCNCt  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

usafetac  from  hourly  observations 

air  VcaThER  SFRVICE/hAC 


station  NUMBER:  912UQ  STATION  NAME:  AnOERSEN  APB  GUAM  PERIOD  OF  RECORD:  7B~B7 

MONTH:  DEC  HOURSlLST).  1200-1400 


ceiling 

IN  1 

FEET  1 

GE 

10 

GE 

6 

GE 

5 

6C 

4 

GE 

3 

GE 

2  1/2 

VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 

GE  GE  GE  GE  GE 

2  11/2  1  1/4  1  3/4 

GE 

5/8 

GE 

X/2 

6E 

5/16 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO 

CEIL  1 

59.5 

59.5 

59.5 

59.5 

59.5 

59.5 

59,5 

59.5 

S9.S 

59.5 

59.5 

59.5 

59,5 

59.5 

59.5 

6E 

200001 

72.3 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72,1 

72*4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

GE 

180001 

73.1 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73,2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

GE 

1 60001 

73.6 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

7j,7 

GE 

linool 

75.7 

75.8 

76,8 

75.8 

75*8 

75.8 

75.8 

75  .8 

75.8 

75.8 

75.8 

75.8 

75.8 

75.8 

75.8 

GE 

IJOool 

78.9 

79,0 

79.0 

79  .0 

79.0 

79,0 

79,0 

79.0 

79.0 

79.0 

79,0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

GE 

lOOOOl 

83.4 

83.5 

83.5 

83.5 

S3.  5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

GE 

90001 

83.5 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

63.6 

83.6 

83  .6 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

GE 

80001 

87.0 

«7,1 

87,1 

87*1 

87.1 

87.1 

87.1 

87  .1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.  1 

87.x 

67.1 

87.1 

GE 

70001 

87.1 

87.2 

87.2 

87.2 

*7,2 

87,2 

87.2 

8  7.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87,2 

87.2 

GE 

60001 

87.2 

87.3 

87.3 

87.3 

8  7.3 

87,3 

87.3 

87,3 

87.3 

8T>S 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

GE 

soool 

87.9 

88,1 

86.1 

88.1 

8  8.  I 

88.1 

88.1 

86  .1 

88.1 

88.1 

68.1 

88.1 

88,1 

88.1 

88.1 

GE 

«soat 

88,4 

88 .5 

88  <6 

88.5 

86.5 

68. S 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

68.5 

68.5 

88.5 

88  .5 

GE 

■ioaQ( 

90,3 

90.5 

90.5 

90.6 

90.  S 

90. S 

90.5 

90.5 

90.5 

90*5 

90.5 

90*5 

90.5 

90.5 

90.5 

GE 

36001 

91.6 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

’!.» 

91  ,9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

GE 

30001 

93.S 

95,9 

93.9 

94.0 

94.0 

94,0 

94.0 

94  ,0 

94.0 

96  .0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

GE 

26001 

93.8 

94.1 

94 .1 

94.3 

94*3 

94.5 

94.3 

94  .3 

94.3 

94.3 

94,3 

94.3 

94,3 

94.5 

9m. 3 

GE 

20oa( 

93,9 

94  .2 

9"'. 2 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94  .4 

94.4 

94.4 

94,4 

94 .4 

94,4 

94.4 

94.4 

GE 

ISool 

93.9 

94.2 

94.2 

94  .4 

94.4 

99.6 

94  .4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94 .4 

GE 

ISOOI 

94.7 

95.0 

95.0 

95.7 

95.7 

95.8 

95.8 

95  .8 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

GE 

12001 

96.6 

97.1 

97.1 

96.1 

98.  1 

98.2 

98.2 

98  .2 

98. 3 

98.3 

98.3 

98.5 

98.3 

98.3 

98.3 

GE 

10001 

97.0 

97.5 

97,7 

98.7 

98.8 

99.0 

99.0 

99  .0 

99.1 

99,1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

GE 

9001 

97,0 

97,5 

97.7 

98.7 

98.8 

99,0 

99.0 

99  .0 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

GE 

8001 

97,2  - 

97.7 

98.0 

98  .9 

99.0 

99.2 

99.2 

99,2 

99,4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

GE 

70Q| 

97.3 

97.8 

96.1 

99.0 

99.1 

99,4 

99.4 

99  .4 

99,5 

99,5 

99,5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

GE 

6001 

97,5 

98.1 

98.3 

99.2 

99.4 

99.6 

99.6 

99  .6 

99.7 

99,7 

99.7 

99,7 

99,7 

99,7 

99.7 

GE 

6001 

97.6 

98.2 

98.4 

99,4 

99.  S 

99.7 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99,8 

99.6 

99.8 

99.8 

GE 

4001 

97.6 

98.2 

98.4 

99,5 

99.6 

99.9 

99,9 

99  ,9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

IDO-O 

100. Q 

GE 

3001 

97.6 

98.2 

98.4 

99. S 

99.6 

99,9 

99.9 

99  .9 

100.0 

100.0 

100. 0 

lOO.O 

100. 0 

100.0 

100.0 

GE 

2001 

97.6 

96.2 

98.4 

99*5 

99.6 

99.9 

99.9 

99  ,9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

IQO.O 

GE 

1001 

97.6 

»«.2 

98.4 

99.5 

99.6 

99.9 

99.9 

99  .9 

lOO.D 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100,0 

100.0 

GE 

ol 

97,6 

98.2 

98,4 

99.5 

99.6 

99,9 

99,9 

99  .9 

100.0 

100.0 

100. 0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 


929 


GLOBAL  climatology  BRANCH 

usafctac 

aIR  WCAThCR  scrvicc/mac 


PERCCNTAGC  PRCQUCNCY  OF  OCCURRCNCC  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  912160  STATION  NAME:  AnOERSEN  AFB  GuAM  PERIOD  OF  RECORD:  76-67 

MONTH:  DEC  HOuRSfLST).  ISOO.ITqo 


ceiling 

IN  1 

FEET  1 

GE 

10 

GE 

6 

GE 

S 

GE 

4 

GE 

3 

GE 

2  1/2 

VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 

GL  GE  GE  GE  GE 

2  1  1/2  1  1/4  1  3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

6E 

5/16 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO 

CEIL  1 

S7.6 

57.6 

57.6 

57,6 

57.6 

57-6 

57.6 

S7.6 

57.6 

57.6 

57.6 

57.6 

57.6 

57.6 

57.6 

ge 

200001 

7Q«4 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70-9 

70,9 

70.9 

70. » 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

GE 

leOQO 1 

7U6 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72-3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

GE 

160001 

^2.5 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

GE 

IIQOOI 

7S.6 

76.1 

24.1 

76.1 

76.  1 

76.1 

76.1 

76-1 

76-1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

GE 

i2aool 

79.2 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

♦♦.a 

79.8 

79-6 

79.6 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

GE 

100001 

83.7 

64.2 

84.2 

64.2 

64-2 

S4.2 

84.2 

64  .2 

84.2 

8*. 2 

6<i.2 

84.2 

84.2 

64.2 

84.2 

6C 

9aaol 

83.7 

64.2 

84.2 

64.2 

64.2 

64.2 

84.2 

64  .2 

64.2 

84.2 

64.2 

84.2 

86.2 

84.2 

84.2 

GE 

S003I 

6S.9 

66.5 

.6.5 

66.5 

66-5 

66.5 

66.5 

86  .5 

66.5 

86.5 

86.5 

86*5 

86.5 

86. 5 

86.5 

GE 

TOOQl 

66.0 

86.6 

86.6 

66.6 

86.6 

66*6 

86.6 

66  .6 

66.6 

86.6 

66-6 

86*6 

86.6 

86.6 

86.6 

ge 

60001 

86.0 

66.6 

86.6 

66  .6 

66-6 

66.6 

86  •  6 

66  ,6 

®6*  6 

86*6 

66.6 

86.6 

6  6.6 

86.6 

86.6 

GE 

saool 

67.1 

67.7 

87.7 

87.7 

6  7.7 

87.7 

87.7 

67.7 

87-7 

87.7 

87-7 

87,7 

87,7 

87.7 

87.7 

GE 

<15001 

67.6 

88.3 

•8.1 

6«.3 

88-3 

68.3 

88*3 

66.3 

66-3 

66.3 

68.3 

86*3 

68.3 

88.3 

86 ,3 

GE 

<>0001 

66.9 

69.7 

89.7 

69  7 

89.7 

.♦.7 

69.7 

89  .7 

89.7 

89.7 

89.7 

69*7 

89,7 

89.7 

69.7 

GE 

5SQ0I 

♦  1.0 

91.7 

91,7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

♦  l.T 

91.7 

91  .7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91,7 

GE 

300QI 

92.4 

93.2 

93.2 

93.2 

9  3.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

*3.2 

93-2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

GE 

2S00I 

92.5 

93,3 

93-3 

93.3 

9  3-3 

93*3 

93.3 

93.3 

93,3 

93.5 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

♦3.3 

GE 

20001 

93.1 

94.1 

94  ,l 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

9<l  .2 

94.2 

94  .2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

GE 

laool 

93.1 

94.1 

94,1 

94.2 

♦  <1.2 

♦6  .2 

♦*.2 

9a.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

GE 

15001 

94.S 

95-5 

95.5 

95.6 

95.6 

95.7 

95.7 

95.7 

♦5.7 

95,7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

GE 

12001 

96.3 

97.8 

97.6 

96.0 

9  6.0 

98.2 

96.3 

96  .3 

98.4 

96.4 

96.4 

98,4 

98,4 

98.4 

98.4 

GE 

IDOQI 

96.9 

96,4 

98.4 

96-6 

96.6 

98.6 

96.9 

98  .9 

99-0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

GE 

9001 

97.0 

98,5 

96.5 

96-7 

96.7 

98.9 

♦♦•0 

99  .0 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99,1 

99.1 

GE 

6001 

97.1 

98.8 

98.8 

99.0 

99.0 

99-2 

99.4 

♦♦.* 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99,5 

GE 

700| 

97.1 

98.6 

96.6 

99.0 

99.0 

99.2 

99.4 

99.4 

99.5 

99.5 

99,5 

99.5 

♦  ♦.5 

99.5 

99.5 

GE 

6001 

97,1 

96.6 

96.8 

99.0 

99.0 

99-2 

99.4 

99.4 

99,5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99. S 

GE 

5001 

97.1 

98.9 

96.9 

♦  9.1 

99.1 

99.4 

99.5 

99  .5 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99,7 

99.7 

99.7 

GE 

4001 

97.1 

98.9 

98.9 

99-1 

99.1 

99.4 

99,5 

99*5 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

GE 

3001 

97.1 

96.9 

96,9 

99.1 

99.1 

99*4 

99,5 

99  .5 

99,6 

99,6 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

GE 

2001 

97.1 

96-9 

99.0 

99.2 

99.2 

99.5 

99.6 

99.6 

49.7 

99,7 

99.8 

99,8 

99.9 

99.9 

99.9 

GE 

1001 

97.1 

96.9 

99.0 

♦♦.6 

99.4 

99.6 

99.7 

99.7 

99.6 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

oi 

97-1 

96.9 

99.0 

99  .4 

99.4 

99.6 

99.7 

99  .7 

99.8 

99.6 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

2  00.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 


930 


PERCCNTA6C  FfSOUEMCT  OF  OCCURAENCC  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FRON  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUHBCRl  912100  STATION  NAHEs  AnOERSEN  AFB  GuAH  PERIOD  OF  RECORD:  T8-67 

MONTH:  DEC  HOURS(LST);  I800.2oo0 


ceiling 

IN  1 

FEET  1 

GE 

10 

GE 

6 

GE 

5 

GE 

9 

GE 

3 

6E 

2  1/2 

VISIBILITY 
GE  GE 

2  1  1/2 

IN  STATUTE  MILES 

GE  GE  GE 

1  1/4  1  T/4 

GE 

5/B 

GE 

1/2 

ge 

5/16 

6C 

1/4 

GE 

0 

NO 

CEIL  1 

S9.0 

59.0 

59,0 

S4.0 

S9.Q 

59.0 

59.0 

59. 0 

59.0 

59.0 

59.0 

59,0 

59,0 

59.0 

59.0 

GE 

200001 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73  .1 

73. 1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

75.1 

73.1 

6E 

leoool 

79.2 

79.2 

79.3 

74.3 

74.1 

74.3 

74.3 

T4  .3 

74.3 

74.3 

74.3 

74.1 

74.3 

74.3 

74.3 

GE 

160001 

2S.1 

75.1 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75  .2 

75.2 

75.2 

75.2 

T5.2 

75.2 

75.2 

75.2 

GE 

140001 

77.2 

77,2 

77.3 

13.3 

T7.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77,3 

77,3 

77,3 

77.3 

77.3 

77.3 

GE 

120001 

81.1 

81.1 

01.2 

01.2 

01.2 

B1  .2 

81.2 

01  .2 

01.2 

81  .2 

61*2 

81.2 

02.2 

61.2 

81.2 

GE 

100001 

05.3 

85.3 

05.9 

85  .« 

65.4 

85.4 

as. 4 

05  .4 

85.4 

85.4 

85,4 

05.4 

85.4 

85.4 

05.4 

GE 

90001 

<S>6 

85.6 

05.7 

85.7 

85.7 

85*7 

8S.7 

05  .7 

85.7 

85.7 

05.7 

05.7 

05.7 

05,7 

8s.  7 

GE 

■oool 

88.6 

88.6 

06,7 

88.7 

88.  7 

88*7 

60.7 

80  .7 

88.7 

88,7 

08.7 

88.7 

80.7 

00.7 

00.7 

GE 

TOOOl 

08.8 

88.8 

86.9 

88.9 

88.9 

88.9 

60.9 

00  .9 

08.9 

80.9 

88,9 

88.9 

80.9 

08.9 

00.9 

f 

GE 

60001 

89.0 

89.0 

89.1 

89.1 

09.1. 

89.1 

09.1 

09  .1 

89.1 

89,1 

89.1 

89.1 

89.1 

09.1 

09.1 

GE 

SOOOl 

09.6 

89.7 

89.8 

89.8 

89.0 

89.8 

89.8 

09.0 

89,6 

89,8 

89.0 

89.8 

89.0 

09. e 

09.0 

( 

GE 

4S00I 

90.1 

RO.2 

90.3 

90.3 

90.3 

90*3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90. 3 

GE 

40001 

91.9 

92.0 

92.2 

92.2 

’*.2 

»2.2 

92*2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

GE 

ISOOI 

93.8 

93.9 

99.0 

94  .0 

94.0 

94.0 

94.0 

94  .0 

9*.0 

94 .0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

( 

GE 

3000} 

99.8 

99.9 

95.1 

95.1 

95.  1 

95.1 

95.1 

95  .1 

95,1 

95.1 

96.1 

96.1 

95.1 

95.1 

95.1 

GE 

2S00( 

99,9 

»5.1 

9S.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95,2 

9S.2 

r 

GE 

2C00I 

9S«5 

9S.6 

95.7 

95,7 

’5.7 

«5.T 

95.7 

95  .7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95,7 

95.7 

95.7 

GE 

18001 

9S.6 

95.8 

95.9 

95.9 

95.9 

»5.» 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95. 9 

95*9 

95.9 

95.9 

95. 9 

GE 

ISOOI 

96.2 

96.5 

96.8 

9T.1 

9  7.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97,2 

»7.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97,1 

( 

GE 

izool 

97.3 

97.7 

98.1 

96.7 

98.7 

98.7 

98.7 

90.7 

98.7 

98.7 

90.7 

98.7 

90.7 

90,7 

90.7 

GE 

loool 

97,5 

98,2 

96.8 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.  7 

99.7 

99.7 

99.7 

c. 

GE 

900( 

97,5 

96,2 

98.8 

99.7 

99.7 

99.7 

99,7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99,7 

99,7 

99.7 

GE 

800} 

97.6 

98.3 

96.9 

99.8 

99.6 

99.8 

99,8 

99  .0 

99.8 

99, e 

99.8 

99.6 

99.8 

99.8 

99.8 

GE 

Tool 

97.6 

98,3 

90.9 

99.8 

99.0 

99,8 

99.8 

99.8 

99.8 

99,0 

99.8 

99.0 

99,8 

99*8 

99.8 

GE 

6001 

97,6 

90,5 

90.9 

99.0 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.0 

99.0 

99.8 

99.8 

99.8 

99,8 

99,8 

GE 

6001 

97.6 

90.3 

99.0 

99,9 

99.9 

100.0 

100.0 

too  .0 

lOD.O 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

r 

GE 

4001 

97.6 

90,3 

99,0 

99.9 

99.9 

100.0 

103,0 

100.0 

100.0 

200.0 

200.0 

200.0 

100.0 

100.0 

loo.o 

GE 

3001 

97«6 

90,3 

99,0 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100. 0 

100. 0 

lOQ.O 

100.0 

GE 

200) 

97.6 

9S.3 

99,0 

99.9 

99.9 

lOO'O 

100.0 

100.0 

IDD.O 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100. 0 

G 

GE 

loot 

97.6 

9i.3 

99,0 

99*9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

loo.o 

100.0 

200.0 

200.0 

100.0 

100.0 

1  00.0 

r 

GE 

ol 

97.6 

96.3 

99,0 

99,9 

99.9 

100.0 

100. D 

100.0 

lOD.O 

100.0 

100.0 

100.0 

1  00.0 

100.0 

100.0 

#  GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH 

US AFEtAC 

air  heather  service/hac 


TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 


930 


GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFEtAC  from  hourly  OBSERV/tTIONS 

air  UEAThER  SERVICE/mAC 

STATION  NUMBER:  912IB0  STATION  NAME:  AnOERSEN  AFB  GUAM  PERIOD  OF  RECORD:  T8-BT 


month:  dec  HOURSILSTI;  2100-2300 


CriLlNG 

IM  1 

rctr  I 

GC 

10 

GE 

6 

GE 

S 

GE 

9 

GC 

3 

GE 

2  1/2 

visibility 

GE  GE 

2  1  1/2 

IN  STATUTE  N1LC5 

GC  GE  6t 

1  1/6  1  3/6 

GC 

5/8 

GE 

1/2 

6E 

E/16 

GE 

1/6 

o  . 

NO 

ceil  I 

5«.5 

58.6 

58.6 

58.6 

58.6 

5B.b 

SB. 6 

58  .6 

58.6 

58  .6 

58.6 

58.6 

58.6 

56.6 

58.6 

6E 

200001 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

79,3 

79,3 

76  ,5 

TV.S 

76,3 

76.3 

76.3 

76,3 

76.3 

76.3 

GC 

IBOOOl 

7H.8 

75.2 

75.2 

75.2 

75,2 

75,2 

75.2 

75.2 

75*2 

75.2 

T5.2 

35.2 

75.2 

75.2 

75.2 

GC 

UOOOl 

15,2 

75,5 

75.5 

75.S 

75,5 

75. S 

75.5 

75. S 

75.5 

75.5 

75.5 

75.5 

75.5 

75.5 

75.5 

GE 

190001 

TG.2 

76.6 

76,6 

76.6 

76«6 

76,6 

76,6 

76  .6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

6C 

12000) 

8Q«2 

80.5 

80. S 

80.5 

80,5 

80.5 

8Q»s 

gO.S 

80.5 

80*5 

80.5 

80.5 

*0*5 

80.5 

80.5 

6C 

lOOQOI 

84«3 

89.6 

89.6 

89,6 

89,6 

89,6 

89,6 

86  .6 

86.6 

86  .6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

66  .6 

GE 

9000) 

89,7 

89.7 

89,7 

89,7 

89,7 

89.7 

86  .7 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

6.7 

GE 

SOOO) 

87«8 

88.3 

88,3 

86  >3 

88,3 

88,3 

88,3 

88  .3 

88,3 

88.3 

88.3 

88,3 

88.3 

BB.3 

88.3 

GE 

1000) 

86«S 

88.9 

88,9 

88.9 

86.9 

88,9 

88*9 

88  *9 

88.9 

88,9 

88.9 

88.9 

88.9 

68.9 

88.9 

GE 

6QQ0I 

88*8 

89.2 

89,2 

89.2 

8  9,2 

89,2 

89.2 

89.? 

«».? 

BV.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

GE 

5000) 

89*1 

89,7 

89,7 

89  ,7 

89,7 

89,7 

89,7 

89,7 

89,7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89*7 

89.7 

GE 

9S00I 

89.7 

90,2 

90,2 

90*2 

90,2 

90,2 

90,2 

9o,2 

Rq.? 

90*2 

90.2 

90*2 

90.2 

90.2 

6C 

9000) 

91,0 

91,5 

91.5 

»l.s 

9I.S 

B1.5 

91,5 

91  .5 

91,5 

91*5 

91.5 

91*5 

91.5 

91.5 

91.5 

GE 

3500) 

92,5 

93,0 

93.0 

93*0 

93,0 

»3.0 

93.0 

93.0 

93,0 

93*0 

93*0 

93.0 

RJ.O 

93.0 

93.0 

ce 

30Q0I 

99,1 

99.6 

99,6 

99  ,6 

99,6 

99,6 

99.6 

96  ,6 

?».A 

P«  .6 

Pv.6 

96*6 

96.6 

96.6 

96.6 

GE 

2SOOI 

94|«1 

99.6 

99  ,6 

99  ,6 

99,6 

99.6 

99.6 

96  ,6 

96,6 

96.6 

96,6 

96*6 

96.6 

96.6 

CC 

2C00) 

99,9 

99,9 

99,9 

99,9 

99,9 

99.9 

96  *9 

96*9 

96.9 

96*9 

96.9 

96.9 

96,9 

96,9 

GE 

IBOO) 

99,9 

99,9 

99,9 

99,9 

99,9 

99,9 

»H.» 

96  *9 

96.9 

96.9 

96.9 

96*9 

96.9 

96.9 

96,9 

ge 

1500) 

96*0 

96,9 

97,0 

97,1 

97,1 

97,1 

97.1 

91.1 

RT.I 

97*1 

97.1 

97*1 

97.1 

97,1 

97.1 

GE 

1200) 

98,8 

97,8 

98.1 

98  ,2 

98,2 

98,2 

98,2 

98  .2 

98*2 

98.2 

9»,2 

VB.2 

’8.2 

98.2 

96.2 

GE 

lOQOl 

97.2 

99.1 

99.9 

99,6 

99,6 

99,6 

99,6 

99,6 

99,6 

99,6 

99*6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

GE 

900) 

97,2 

99.1 

99,9 

99,6 

99,6 

99,6 

99*6 

99  ,6 

99*6 

99.6 

99*6 

99*6 

99.6 

99.6 

99.6 

GE 

aool 

97,2 

99.1 

99,9 

99,6 

99,6 

99,6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99*6 

99,6 

99.6 

99.6 

99.6 

GE 

7001 

97,2 

99.1 

99,9 

99.6 

99.6 

99,6 

99,6 

99  .6 

99.6 

99  ,6 

99.6 

99.6 

99.6 

99,6 

99.6 

GE 

GOqI 

9J.3 

99,2 

99.5 

99.7 

99,7 

99.7 

99.7 

99  .7 

99,7 

99.7 

99.7 

99,7 

99.7 

99.7 

99.7 

GE 

500) 

97.3 

99.9 

99,6 

99  ,9 

99,9 

99,9 

99.9 

99  .9 

100*0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

1  00.0 

GE 

*1001 

97.3 

99,9 

99.6 

99.9 

99,9 

99,9 

99.9 

99  .9 

100*0 

100.0 

100*0 

100.0 

100. 0 

lOO.O 

100.0 

CE 

3001 

97,3 

99.9 

99.6 

99,9 

99,9 

99,9 

99,9 

99  ,9 

100*0 

100*0 

100*0 

100*0 

lOO.O 

100.0 

100.0 

GE 

200l 

97,3 

99,9 

99,6 

99,9 

99.9 

99,9 

99,9 

99  ,9 

100*0 

100*0 

100,0 

100,0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

100) 

97.3 

99.9 

99,6 

99,9 

99,9 

99,9 

99,9 

99  .9 

lOO.D 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

lOO.O 

GE 

ol 

97,3 

99.9 

99,6 

99.9 

99,9 

99.9 

99,9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

ICO.O 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS:  930 
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SLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH  RCRCCNTAGC  rRfOUCHCV  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


A]R  heather  SERVICC/HAC 

STATION  NUMBER:  912180  STaTiON  NAhC :  ANOCrsCN  AFB  GUAM  RERIOD  OF  RECORD:  78-B7 

month:  dec  HOURSILSTI:  ALL 


CEILING  VISIBILITY  IN  STaTUTe  MiLES 


IN  1 

FEET  1 

GE 

10 

GE 

6 

GE 

5 

GE 

9 

GE 

3 

GE 

2  1/2 

GE 

2 

GE 

1  2/2 

6C 

1  1  /9 

GE 

1 

GE 

3/9 

ge 

5/6 

GE 

1/2 

GE 

5/16 

GE 

1/9 

GE 

0 

NO 

CEIL  1 

S8.S 

58.5 

58.5 

S<.5 

S8.5 

58.5 

58.5 

58  .5 

58.5 

ss.s 

58.5 

58.5 

58.5 

58.5 

58.5 

GE 

2Q0QQI 

•  0 

71«6 

71.8 

71.8 

71.8 

71.8 

7i«e 

71,8 

71  ,8 

71.8 

71.8 

71.8 

71.8 

71.8 

71,8 

71.6 

GE 

laaooi 

.0 

72.6 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

77.7 

’2.7 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

GE 

lAoooi 

•  0 

Tl-l 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73  .2 

73.2 

73.2 

73. Z 

73.2 

75.2 

’3.2 

73.2 

GE 

IHQOQI 

•  0 

7S.2 

75.3 

7s. 9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

7S  .9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

' 

GE 

tzoool 

•  0 

78«9 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79*1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

GE 

100001 

.0 

83. A 

63.6 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

83,6 

83.6 

83,6 

<3.6 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

GE 

«oaot 

*0 

83.5 

83.7 

83.7 

83*7 

8  3.7 

85.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83,7 

*5.7 

83.7 

83.7 

GE 

60001 

.0 

86«8 

<7.0 

87*1 

87  .1 

87.1 

67.1 

87*1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87,1 

GE 

70Q0I 

•  0 

<7.1 

87.3 

87.3 

<7.3 

<7.3 

67*9 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

‘ 

GE 

&aoat 

•  0 

87.A 

87,7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87,7 

<1.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

GE 

SOQQI 

«0 

88.0 

88.3 

88.3 

88.3 

86.3 

68.9 

88*9 

88  .9 

88.9 

88.9 

68.9 

68,9 

68.9 

88.9 

88.9 

{ 

GE 

<>SCOI 

•  0 

88.3 

88«G 

88.7 

88*7 

88.7 

88.7 

86.7 

68.7 

88.7 

88*7 

88.7 

88,7 

88.7 

88,7 

<8.7 

GE 

■tcoal 

•  0 

90.1 

90.9 

90.5 

»0.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

»0»5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

GE 

JSool 

«0 

91.8 

92.2 

92.3 

92.3 

92.3 

’2.3 

’2.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

! 

GE 

10001 

«0 

93.S 

99.0 

99.2 

99  .2 

99.2 

99.2 

99.2 

99  .2 

99.2 

9M.Z 

99.2 

99,2 

99.2 

99.2 

GE 

zsool 

•  0 

93.7 

99.2 

99  .9 

99.9 

99.9 

99.5 

«!.$ 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99,5 

99.5 

99.5 

( 

GE 

zoool 

•  0 

9A.1 

99.6 

9<,.< 

99*8 

99.8 

99.9 

99.9 

99  *9 

99.9 

99.9 

99.9 

94.9 

99.9 

99.9 

99,9 

GE 

IBOOl 

•  0 

9A.2 

99.7 

99.9 

99  .9 

99.9 

<s»0 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

9S.0 

95.0 

95.0 

GE 

ISOOI 

•  0 

95.3 

9G.Q 

96.2 

96.5 

96.5 

96.6 

96.6 

96  ,6 

96.6 

96.6 

96*6 

96.6 

96.6 

96.6 

c 

GE 

1200| 

*0 

96.5 

97.9 

97.7 

98.1 

98,1 

98.2 

98.2 

96.2 

98.2 

98.2 

9S.I 

98.2 

9<>Z 

98.2 

98.2 

GE 

icoot 

•  0 

97.0 

98.1 

98  *5 

99.0 

99.0 

99.1 

99.2 

99.2 

99,2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

'* 

GE 

9001 

•  0 

97.0 

98.2 

98.5 

99,0 

»«.o 

99’2 

99.2 

99  .2 

99,2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

GE 

8001 

•  0 

97.1 

98.3 

98.6 

99  .1 

99.1 

99.3 

99,3 

99  ,3 

99.5 

99.3 

99.3 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GE 

7001 

•  0 

97.1 

98.3 

98.7 

99.2 

99.2 

99.5 

99.3 

99.3 

99.9 

99,9 

99.6 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

f 

GE 

Bool 

•  0 

97.1 

98.9 

98.7 

99.2 

99.2 

99.9 

99.9 

99  .9 

99,5 

99.5 

99.5 

99.5 

99,5 

99,5 

99.5 

GE 

SOOl 

.0 

97.2 

98.5 

98.9 

99,9 

99.9 

99.6 

99.6 

99.6 

99.7 

99.8 

99,8 

99,8 

99.8 

99.8 

99.8 

r 

GE 

9001 

.0 

97.2 

98.5 

98.9 

99.9 

99.9 

99,7 

99, T 

99  .7 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99,9 

99.9 

GE 

3001 

«0 

97.2 

98.5 

98.9 

99.5 

99.5 

99,7 

99.7 

99.7 

99,8 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

2001 

•  0 

97.2 

98.5 

99.0 

99.5 

99.5 

99.7 

99,8 

99  .8 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

lOQ.O 

o 

GE 

1001 

«0 

9<.5 

99.0 

99.5 

99.5 

99,7 

99,8 

99  .8 

99.9 

99*9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

lOQ.Q 

GE 

01 

•  0 

97.2 

98*5 

99.0 

99.5 

99,5 

99.7 

99.6 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100*0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS:  7A39 


f 


n 

% 

GL08AU  CLIMATOLOST  BRANCH  RCRCCNTAGC  PRCOUCNCY  OF 

USAFCTAC  FROH 

aiR  heather  service/hac 

STATION  NUHBERt  912U0  STATION  NAhE  :  ANOEf^SEN  AFB  GUAH 

OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

HOURLY  Observations 

PERIOD  OF  RECORD:  T8-87 
HONTH:  all  HOURSILSTI: 

ALL 

r- 

n 

. 

1 

r~ 

CEILING 

IN  1 

FEET  1 

GE 

10 

GE 

6 

GE 

5 

GE 

9 

GE 

3 

GE 

2  1/2 

visibility 
GE  GE 

2  1  1/2 

IH  statute  HiLES 

GE  GE  GE 

11/6  1  S/A 

Ge 

s/6 

GE 

1/2 

GE 

S/16 

GE 

1/6 

GE 

0 

NO 

CEIL  1 

.0 

57.9 

57.9 

57.9 

58.0 

se.o 

S8.Q 

56,0 

58  .0 

58,0 

58. Q 

58.0 

58.0 

58.0 

58.0 

58.0 

6E 

2Q0Q0I 

•  0 

73.1 

73.2 

73.3 

73.3 

7  3.3 

73.3 

73.3 

73,3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

GE 

IBOQOI 

«0 

7A.1 

79.2 

79.2 

79.3 

76*3 

76.3 

76.3 

76  .3 

76,3 

7*.l 

7i|.  J 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

GE 

IGoooi 

•  0 

79.6 

79.7 

79.7 

79  .8 

76.8 

76.8 

76,8 

76  .8 

76.6 

76.8 

76.8 

76.8 

76,8 

7«.8 

76,8 

GE 

lAOOOl 

«Q 

76.6 

76.7 

76.7 

76.8 

76.8 

76.8 

76,8 

76  ,8 

76.8 

76,8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

GE 

120001 

•  0 

8Q.7 

80.8 

80.9 

80.9 

*1.0 

81.0 

auo 

81  .0 

81,0 

81  .0 

81.0 

81,0 

81,0 

81.0 

81.0 

GE 

IQOOQI 

.0 

89.7 

89.9 

85*0 

85.0 

85.  1 

85.1 

8S.1 

8S.1 

65.  1 

85,1 

85,1 

85.1 

85,1 

85.1 

85.1 

GE 

90001 

«0 

89.9 

85.2 

85.2 

85.3 

85.3 

85.3 

8S,3 

85.3 

85,3 

85,3 

85.3 

*5.3 

6S>3 

8S.S 

05.3 

GE 

SOQOt 

«0 

88.9 

69.2 

89.] 

69.9 

89*6 

89.6 

89,6 

89  ,6 

89.6 

89.6 

89.6 

89,6 

89,6 

89,6 

89. q 

GE 

7000) 

•  0 

89.9 

89.7 

89.8 

89.8 

89.9 

89.9 

89,9 

89,9 

89,9 

89.9 

89,9 

89,9 

89,9 

89,9 

89.9 

GE 

GQQOj 

•  0 

89.7 

90.1 

90.2 

90.2 

90*3 

90*3 

90.S 

»0.J 

90.3 

90.3 

90.3 

90,3 

90,3 

90.3 

90.3 

GE 

SOQQ| 

•  0 

9Q.3 

90.6 

90.8 

90.8 

90.9 

90*9 

90,9 

90  ,9 

90,9 

90.9 

♦o.« 

90,9 

90.9 

90.9 

90.9 

GE 

95001 

•  Q 

90.6 

90.9 

91*0 

91*1 

91.1 

91.2 

91.2 

91  ,2 

91,2 

91,2 

91.2 

91.2 

91.2 

’1.2 

91.2 

GE 

90001 

•  0 

92*0 

92.9 

92,6 

»2.7 

92*7 

,2.T 

92.7 

92,7 

92,7 

92.7 

92,7 

♦  2.7 

92.7 

92,7 

92.7 

GE 

JSOQl 

«a 

R$.l 

93.6 

93.8 

93.9 

9  3.9 

»].♦ 

93.9 

»J.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93,9 

93,9 

' 

GE 

30001 

.0 

99«9 

95.0 

95.2 

95.3 

95.6 

95.6 

95.6 

95,6 

*S., 

95.6 

95,6 

95.6 

95.6 

95.6 

♦  5.i| 

GE 

2500l 

.0 

99.6 

95.2 

95.9 

95.5 

95.5 

95.6 

95.6 

95,6 

95*6 

95.6 

95,6 

95.6 

95.6 

♦5.6 

95,6 

c 

GE 

20001 

•  0 

99.8 

9S.9 

’5*7 

95.6 

95.8 

95.9 

95.9 

95  .9 

95.9 

95.9 

95,9 

95.9 

9S.9 

95.9 

95.9 

GE 

isool 

«0 

99.9 

95.5 

95.7 

95.9 

95.9 

96.0 

96*0 

96,0 

96.0 

96.0 

96,0 

♦6.0 

96*0 

96.0 

96.0 

GE 

ISQOI 

•  0 

95. 7 

96*5 

96.8 

97.0 

97,1 

97.1 

97.2 

97.2 

97,2 

97.2 

97.2 

97.2 

97,2 

c 

GE 

12001 

«0 

96.5 

97.9 

97.8 

98.2 

98,2 

98,3 

98.6 

98,6 

98.6 

98.6 

»e.* 

98.6 

98,6 

98,6 

98,6 

GE 

ICQQI 

*0 

96.9 

97,9 

98.9 

96.8 

98.9 

99.2 

99.1 

99.1 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99,2 

99,2 

99.2 

GE 

9001 

•  0 

96.9 

97.9 

98.9 

98.9 

98.9 

99.1 

99.2 

99,2 

99.2 

99.2 

99,2 

99.3 

99.3 

99,3 

99.3 

GE 

8001 

•  0 

97.0 

98.0 

98.5 

99.0 

99.1 

99.2 

99,3 

99.3 

99*6 

99.6 

99,6 

99.6 

99,6 

99.6 

99.6 

GE 

7001 

•  0 

97.0 

98.1 

98.6 

99.1 

99.1 

99,3 

99.6 

99,6 

99.6 

99,5 

99, S 

♦9.5 

99,5 

99.5 

99.5 

( 

GE 

6ool 

•  0 

97.0 

98.1 

98.7 

99.2 

99,2 

99,6 

99,5 

99,5 

99.6 

99,6 

99,6 

99,6 

99,6 

99.6 

99,6 

GE 

SOOI 

.0 

97.1 

98,2 

98.8 

99,3 

99,6 

99.6 

99.7 

99,7 

99.7 

99.8 

99,8 

99,8 

99.8 

99,8 

99.8 

' 

GE 

9001 

•  0 

97.1 

98.2 

98.6 

99,3 

99,6 

99,6 

99,7 

99*7 

99.8 

99.9 

99,9 

99,9 

99.9 

99.9 

99.9 

* 

Ge 

3001 

•  0 

97.1 

98.3 

96.6 

99,3 

99.6 

99,6 

99,7 

99  ,8 

99,8 

99.9 

99.9 

100*0 

100.0 

100,0 

IOq.O 

GE 

2001 

•  0 

97.1 

98.3 

98.8 

99,3 

99.6 

99.6 

99,8 

99,8 

99.9 

99,9 

99,9 

100.0 

100.0 

100,0 

100.0 

f 

GE 

1001 

•  a 

97.1 

98*3 

96.8 

99,3 

99,6 

99,6 

99,8 

99  ,8 

99.9 

99.9 

99,9 

100. 0 

100.0 

loo.o 

100.0 

GE 

01 

•  0 

97.1 

98.3 

98.8 

99,3 

99,6 

99,6 

99,8 

99,8 

99.9 

99.9 

99,9 

lOO.O 

100.0 

100,0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF 

ObSERYATIONSs 

87637 

A 


•i 


A - dh 


GLOBAL  CLIHATOLOGV  BRANCH  RCRCEHlAGt  FRCOUCMCY  qF  OCCURRENCE  OF  $KV  COVER 

USAFETAC  FRON  HOURLY  OoSeRVATlONS 

AIR  heather  SErVICE/MAC 


r 

r 


station  numbers  912UQ  STATION  nAME  :  ANOCRSEN  AFB  GUAM  PERIOD  OF  RECORD:  76-67 

month:  JAN 


hours  1 

(LSTI  1 

0 

1 

PERCENTAGE 

2  3 

FREQUENCY  OF 

9  5 

TENTHS  OF 

6 

total 

7 

Sky  Cover 

8 

9 

10 

Mean 

totai 

OBS 

OD-02  1 

.6 

SO.  9 

29.8 

18.7 

b.  1 

927 

03-0S  1 

•  8 

96.0 

31.9 

19.8 

b.  3 

927 

06-08  1 

90.2 

37.9 

22.3 

b.8 

927 

09-11  1 

9  0.9 

39.9 

19.2 

b.7 

929 

IZ-JH  1 

.3 

99.0 

36.7 

19.0 

6.5 

930 

15-17  1 

•  1 

92.9 

39.9 

22.6 

b.b 

930 

18-20  1 

•  5 

90.9 

36.3 

22.3 

6.7 

930 

21-2J  1 

1.9 

99.9 

35.9 

18.3 

b.9 

930 

TOTALS  1 

•  S 

99.0 

55.2 

20.3 

6.5 

79  50 

STATION  NUMBER:  912180 

station  name S 

ANOCRSEN  AFB 

GUAM 

PERIOD  OF  RECORD: 
month:  FEB 

78-87 

PERCENTAGE 

frequency 

'or 

TENTHS  OF 

TOTAL  SKY  COVER 

HOURS  1 

TOTAi 

usr>  1 

0  1 

2  3 

9 

5 

6 

7  8 

9 

ID 

MEAN 

OBS 

00-02  1 

•  8 

"5.2 

31.1 

22.3 

6.9 

896 

03-05  1 

a  6 

9Q,2 

35.7 

23.5 

6.8 

696 

06-08  1 

•  1 

36.7 

37.9 

25.8 

7.0 

695 

09-11  1 

37.9 

37. D 

25.1 

7.0 

895 

12-19  1 

39,6 

35.2 

25.2 

6.9 

896 

lS-17  1 

92.6 

33.3 

29.1 

6.7 

896 

18-20  1 

.1 

91.0 

32.6 

26.2 

6.8 

896 

21-2J  1 

•  9 

99.9 

30.6 

29*1 

b.5 

896 

TOTALS  1 

.3 

9  1.1 

39.1 

29.5 

6. 8 

6766 

GLOBAL  CLXHAT0L06V  BRANCH 
USAFCTAC 

air  uCATHeR  StRViCC/HAC 


PCRCCnTAGC  FRCOuCNCV  of  occurrence  of  sky  cover 
FROH  hOURlV  observations 


STATION  NUHBERt  912U0  STATION  NAHE  t  ANDERSEN  AFB  GUAN  PERIOD  OF  RECORD:  TB'BT 


HONTH!  NAR 

HOURS  1 
ILSTI  1 

0 

1 

Percentage 

2  3 

FREQUENCY  OF 

6  S 

tenths  OF 

6 

TOTAL  SKY  COVER 

7  8 

9 

10 

KEAN 

totai 

OBS 

00-02  1 

50.0 

32.8 

17.2 

6.2 

930 

03-05  1 

.3 

«6«9 

35.9 

18.8 

6.5 

930 

06-08  1 

60.9 

37.0 

22.2 

6.8 

930 

09-11  1 

66.2 

36.6 

21.6 

6.6 

930 

12-16  1 

•  2 

6  6.  e 

. 

3D. 3 

22.7 

6.6 

930 

lS-17  1 

•  1 

S0.6 

27.8 

21.6 

6.2 

930 

18*20  1 

•  2 

68.8 

32.6 

18.6 

6.2 

930 

21-23  1 

53.9 

32.S 

13.7 

5.9 

930 

totals  I 

•  1 

6  7.5 

32.9 

19.5 

6.6 

7660 

STATION  NUHBER]  912180  STATION  NANt :  ANDERSEN  AFB  GUAM  PERIOD  OF  RECORD:  78-B7 


month:  APR 

hours  I 

ILSTI  1 

0 

X 

percentage 

2  3 

FREQUENCY 

6 

OF 

5 

TENTHS  OF 

6 

TOTAL  SKY  COVER 

7  8 

9 

10 

KEAN 

TOTAi 

OBS 

00-02  1 

•  6 

56,3 

29.6 

15.8 

5.9 

900 

03-05  1 

.2 

S3.  8 

31.2 

16.8 

5.9 

900 

06-08  1 

52,7 

33.6 

13.8 

6.0 

900 

09-11  1 

52.7 

31.6 

15.8 

6.0 

900 

12-16  1 

51.3 

30.7 

18.0 

6.1 

900 

15-17  1 

.1 

5  3.6 

28.1 

18.2 

6.0 

900 

18-20  1 

5  7.1 

26.8 

18.1 

5.8 

699 

21-23  1 

.2 

56.7 

29.1 

16.0 

5.7 

900 

TOTALS  1 

•  1 

56.0 

29.8 

16.1 

5.9 

7199 

PCftCCNfAGC  FftCQuCNCV  OF  OCCURREIVCE  OF  SK  V  COVER 

r<}Oit  HOURtv  observations 


r 


global  clthatologv  branch 
usafetac 

AIR  yEATHER  SCRVlCC/HAC 

station  NUhBER:  912180  STATION  NAHE :  ANDERSEN  AFS  GUAH  PERIOD  OF  RECORD:  76-67 


nonth:  hat 

HOURS  1 

ilsti  I 

0  I 

2 

Re**CENIAGE 

3 

FREOUCnCT 

9 

OF 

5 

tenths 

6 

OF 

total 

7 

sky  cover 

6 

9 

10 

MEAN 

TOTAI 

OBS 

00-02  1 

.2 

51.5 

29.9 

16.3 

5.9 

950 

03-05  ( 

.1 

50.3 

50*9 

18.7 

6.2 

930 

06-08  1 

9  5.  6 

35.2 

19.2 

6.5 

930 

09-11  1 

9  9.9 

32.7 

16,0 

6.2 

930 

12-l‘>  1 

9  7.7 

32.7 

19.6 

6.3 

930 

15-17  1 

9  7.6 

31.6 

2Q.5 

6.3 

930 

16-20  1 

95.7 

33.3 

2U0 

6.5 

930 

21-23  ( 

52*9 

31.3 

16,3 

6.0 

930 

TOTALS  1 

•  0 

99.0 

32.2 

18.7 

6.2 

7990 

STATION  NUN6CR:  912160 

station  nahej 

anocrscn  afb  guah 

PERIOD  OF  RECORD!. 
HONTh:  jUN 

78-87 

HOURS  1 
(LSTI  1 

Q  1 

2 

percentage 

3 

frequency 

9 

OF 

5 

TENTHS 

6 

"of* 

TOTAL 

7 

SKY  COVER 

6 

9 

10 

MEAN 

TOTAI 

OBS 

00-02  1 

,3 

37.6 

37.9 

29.7 

7.0 

900 

05-05  1 

•  3 

36.6 

36.7 

29,9 

6.9 

900 

06-08  1 

36.1 

38.8 

25.1 

7.1 

900 

09-U  1 

35.1 

36.6 

26.1 

7.2 

900 

12-19  1 

3T.  J 

35.6 

27.1 

7.0 

900 

15-17  1 

33.3 

35.6 

30.9 

7.3 

900 

16-20  1 

33.9 

37.3 

28.6 

7.3 

900 

21-2J  1 

37,9 

39.3 

28.2 

7.0 

900 

TOTALS  1 

•  1 

36,2 

•  •  « 

36.6 

26.9 

7.1 

7200 

GLOBAL  CLINATOLOGY  BRANCH 

USAFETAC 

air  weather  service/nac 

RERCENTAGC 

FREOuCNCY  of  occurrence  of  sky  cover 
fROM  hOURlY  observations 

I 

SVATXoN  number:  912160  STATION  NAME: 

ANDERSEN  AFB 

GUAM 

period  of  record: 

MONTH:  JUL 

7  8-87 

HOURS  1 

ILST)  1  0  1 

PERCENTAGE 

2  3 

frequency 

H 

OF  TENTHS  OF  TOTAL  SKY  COVER 

S  8  7  8 

9 

10 

MEAN 

TOTAI 

OBS 

00-02  1  «2 

31.7 

39  .  Q 

34.1 

7.4 

930 

03-aS  1  .2 

31.8 

37.4 

30.5 

7.4 

930 

06-08  I 

30.0 

36.2 

51.8 

7.5 

930 

09-n  1 

30.8 

39.0 

30.2 

7.5 

930 

1 

29.*i 

39.5 

31.0 

7.5 

928 

15-17  1 

24.6 

58.0 

37.4 

7.9 

930 

18-20  1 

2S.3 

38.2 

3a.& 

7.9 

930 

21-2}  1  .2 

29«<| 

34.2 

56.2 

7*8 

930 

TOTALS  1  .1 

29.1 

57.1 

53.7 

7.6 

7438 

STATION  NUNBER:  912180 

STATION  NAME: 

ANDERSEN  AFB  GUAM 

PERIOD  OF  RECORD: 
MONThT  aug 

78-87 

HOURS  1 

ILSTI  1 

0  1 

PERCENTAGE  FREQUENCY 

2  3  4 

OF 

5 

TENTHS  OF  TOTAL  SKY  COVER 

8  7  8  9 

ID 

MEAN 

TOTAi 

OBS 

00-02  t 

•  6 

iT.l 

38.3 

44.0 

6.4 

930 

0  3-0  5  1 

.4 

18.2 

38.8 

44.8 

6.3 

929 

06-08  1 

17.4 

41.2 

4  1.4 

8.4 

930 

09-11  ( 

12.0 

43.  7 

44.3 

8.7 

930 

12-l‘l  1 

11*2 

44.5 

44.3 

8.8 

929- 

15-17  1 

12.0 

40.0 

48.0 

8.8 

930 

18-20  1 

15.1 

36.2 

48.7 

8.8 

930 

21-23  1 

.2 

15.3 

38.1 

46.5 

6.5 

930 

totals  I 

.2 

14.8 

39.9 

45.2 

8.8 

7438 

GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH  RERCCnTAGC  FftCOu^MCY  OF  OCCURRENCE  OF  SKY  COVER 

USAFETAC  from  hOURl'^  OBSERVATIONS 

air  weather  SERVlCE/MAC 

STATION  NUMBER:  912180  STATION  NAME:  ANDERSEN  AFB  GUAM  PERIOD  OF  RECORD:  76-87 

MONTH:  SEP 


HOURS  1 
ILSTI  1 

0 

1 

percentage 

2  3 

frequency 

9 

OF 

5 

TENTHS  OF 

6 

••••••- 

TOTAL 

7 

SKY  COVER 

6 

9 

10 

MEAN 

TOTAt 

OBS 

00-02  1 

.2 

26.6 

31.0 

92.2 

7,8 

899 

□  3-OS  1 

.3 

29.8 

34-0 

35.9 

7.5 

’OD 

os-os  1 

25-9 

39-6 

35.0 

7.6 

900 

09-11  1 

20-3 

93.6 

36.1 

6.1 

900 

12-19  1 

20-9 

93.9 

36.1 

8.1 

900 

15-17  1 

21.9 

38.6 

39.6 

8.1 

900 

18-20  1 

22.9 

36.5 

90.6 

6.0 

899 

21-23  1 

2  3*8 

34.7 

41.5 

6.0 

895 

TOTALS  ( 

«1 

23.9 

37.7 

38.4 

7.9 

7193 

STATION  NUMBER:  912160 

STATION  NAME : 

ANDERSEN  AFB 

GUAM 

PERIOD 

month 

or  RECORD: 

:  OCT 

78-67 

PERCENTAGE 

frequency 

OF 

TENTHS  OF 

TOTAL  SKY 

COVER 

HOURS  J 

TOTAl 

ILSTI  1 

0  1 

2  3 

9 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

mean 

OBS 

00-02  1 

A 

32.3 

39.8 

32.6 

7.4 

930 

03-05  1 

•  2 

35.3 

33.9 

30.6 

7.2 

930 

06-08  1 

26.9 

40.1 

31.5 

7.6 

930 

09-11  1 

29.1 

37.7 

33.1 

7.6 

930 

12-19  1 

31.9 

32.7 

35.4 

7.4 

930 

15-17  1 

27.7 

36.7 

35.6 

7.7 

930 

18-20  1 

29.1 

36.5 

37.4 

7.9 

930 

21-23  1 

26.6 

34.0 

39.5 

7.8 

930 

TOTALS  1 

.0 

29.9 

36.1 

34.5 

7.6 

7440 

GLOBAL  CLIHATOLOGV  BRANCH 
USAFET  AC 

AIR  uCATHFR  SERVICEyHAC 


percentage  freouencv  of  occurrence  of  sky  cover 
FROH  hOURlY  observations 


r 


STATION  NUMBER: 

912180  STATION  NANE : 

ANDERSEN  AFB 

GUAM 

period 

MONTH; 

OF  RECORD: 

;  NOV 

78-87 

percentage 

Frequency 

OF 

TENTHS  OF  TOTAL  SKY 

COVER 

HOURS 

1 

TOTAl 

(LST  ) 

1  a  I 

2  3 

N 

5 

6  7 

8  9 

10 

“EAN 

06S 

0C-Q2 

1  .5 

41.6 

55. 6 

22.6 

6.7 

900 

05-05 

1  •  7 

12.6 

51  •  1 

22.  3 

6.6 

900 

D6-C8 

1 

10.2 

58.9 

20.9 

6.8 

900 

Q9-1  1 

1 

58.  3 

10.9 

20.8 

6.9 

900 

12-11 

1 

39.  3 

38.3 

??.  3 

6.9 

900 

15-17 

1 

10.9 

35.1 

?  3, 7 

6.6 

900 

18-20 

1 

38.  I 

33.6 

28.3 

7.C 

900 

21-25 

1 

3S.  1 

37.2 

27.7 

7.2 

900 

totals 

1  •  1 

39,  5 

36.8 

23.6 

6.9 

7200 

STATION  NUMBER:  912180  STATION  NAME:  ANOERStN  AFB  GUAM  PERIOD  0^  RECORD:  78“87 

month:  dec 


HOURS  1 
(LST)  1 

0  1 

PERCENTAGE 

2  3 

FREQUENCY  OF 

1  5 

TENTHS  OF 

6 

total 

7 

SKY  COVER 

6 

9 

10 

MEAN 

tota 

DBS 

00-02  1 

15.8 

33.2 

21.0 

HygH 

930 

03-05  1 

.  3 

15.  1 

31.6 

20.0 

930 

06-00  1 

3  7.6 

11.1 

21.3 

09-11  1 

36.  1 

38. 3 

25.6 

12-11  1 

10.9 

33. B 

25.1 

15-17  1 

10.  3 

33.9 

25.8 

6.8 

930 

18-20  1 

36.9 

36.8 

26.3 

7.  1 

930 

21-23  1 

10.6 

36.1 

23.2 

6.8 

930 

TOTALS  1 

.0 

10.1 

36.0 

23.6 

6.8 

7110 

»■  1 

n  ^ 


GLOBAL  CLIHATOLOGT  BRANCH 

USAFCTAC 

air  SCRVICE/MAC 

PERCCNIAGE 

fnequency  of  occurrence  of  sky  cover 
from  hOURlY  observations 

station 

number:  912160 

STAT ION  NAME : 

ANDERSEN  AFB 

GUAM 

period 

OF  RECORD: 

78-87 

MONTH 

:  ALL 

HOURS  1 

PtRCENTAGt 

FREQUENCY 

OF  tenths  Of  total  sky 

COVER 

tota 

<LSTI  1 

0  1 

2  3 

9 

5  6  7 

6 

9 

10 

MEAN 

OBS 

JAN 

ALL  1 

.5 

“■•.0 

3S.2 

20.3 

6.5 

7930 

FEB 

1 

.3 

9  1.1 

39,1 

29.5 

6.6 

6766 

HAR 

1 

•  1 

9T,S 

32.9 

19.5 

6  . 

7990 

APR 

1 

.1 

S9.0 

29.8 

16.  1 

5.9 

7199 

MAY 

1 

99,0 

32.2 

18.7 

6.2 

7990 

JUN 

f 

.  1 

36,2 

36. B 

26.9 

7.i 

7200 

JUL 

1 

«1 

3T.1 

33.7 

7.6 

79  38 

AUG 

1 

•  2 

19.8 

39,9 

95*2 

8*6 

7938 

SEP 

f 

•  1 

23.9 

37.  7 

38.4 

7,  9 

7193 

OCI 

1 

29.9 

36.1 

39.5 

7.6 

7990 

NOV 

1 

.1 

39.S 

36*8 

23.6 

6.9 

7200 

OEC 

1 

90,9 

36.0 

23.6 

6*8 

7990 

Totals  ( 

.1 

3  7,9 

35*9 

27.1 

7*0 

87629 

TIT 


o 


( 


I 

(. 

r 
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AA 
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AA 

AAAAAAAA 
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AA 
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1 


TCHPCRATUKE  and  RCLATIVC  HUHIOITY  SUHMARICS 


CUHULATIve  PCRCCNTA6C  rffCOUCNCV  OF  OCCURRCNCE  OF  OAlLT  PAXIHUM  (MlNlHUH  AND  MEAN)  TtHPERATURES : 

DATA  DERIVED  FROM  SUMMARY  OF  DAY  DATA. 

percentage  tabulations  presented  by  5-0E6ftEE  FAHRENHEIT  INCREMENTS  PLUS  THE  MEAN,  STANDARD  DEV* 
lATIONS  AND  TOTAL  OBSERVATION  COUNT* 

THE  MINIMUM  TABLE  ALSO  INCLUDES  A  33  FAHRENHEIT  DEGREE  INCREMENT. 

SINCE  MANY  STATIONS/SITES  DO  NOT  HAVE  MAXlMuM/MlNIMUH  THERMQM ETER S •  THESE  TCMPERaTURES  WERE  SELECTED  BY  SCANNING 
THE  HOURLY  OBSERVATIONS  FOR  THE  HIGHEST  AND  LOWEST  VALUES. 

STATISTICS  DO  NOT  INCLUDE  INCOMPLETE  MONTHS  ItHOSE  CONTAINING  ASTERISKS!. 

FOUR  OR  MORE  COMPLETE  MONTHS  ARC  REOUIRCO  FOR  COMPUTATION  AND  DISPLAY  OF  STATISTICAL  VALUES. 

EXTREME  MAXIMUM  AND  MINIMUM  VALUES: 

DATA  DERIVED  FROM  SUMMARY  OF  DAY  DATA. 

PRESENTED  ARC  THE  HIGHEST  <LOUESTI  TEMPERATURE  FOR  THE  MONTH  FOR  EACH  YEAR. 

ALSO  presented  ARE  STATISTICAL  VALUES  WITH  THE  SAME  LIMITATIONS  MENTIONED  ABOVE. 

AN  ASTERISK  INDICATES  AN  INCOMPLETE  MONTH* 

MEANS  AND  STANDARD  DEVIATIONS  FOR  DRY  BULB  IWCT  BULB  AND  DEW  POINT  I  TEMPERATURES: 

DATA  derived  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS. 

data  PRESENTED  BY  THE  STANDARD  3*HOUR  TIME  GROUPS  BY  MONTH*  MONTHLY  AND  ANNUALLY  (ALL  YEARS  COMeiNEDI* 

PRESENTED  ARE  MEANS,  STANDARD  DEVIATION  AND  OBSERVATION  COUNTS* 

CUMULATIVE  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  RELATIVE  HUMIDITY: 

DATA  DERIVED  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS. 

SUMMARI^ED  BY  THE  STANDARD  3'HOUR  TIME  GROUPS  BY  MONTH,  MONTHLY  AnO  ANNUALLY  (ALL  YEARS  COHBINEOI. 

PERCENTAGE  VALUES  PRESENTED  IN  10  DEGREE  INCREMENTS  OF  RELATIVE  HUMIDITY. 

ALSO  PRESENTED  ARE  THE  MEAN  VALUES  ANO  OBSERVATION  COUNTS. 


&LOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH 
USAFCTAC 

air  ucather  scrvice/hac 


Cumulative  rercentauc  of  occurrence  of  maximum  temperatures 

FROM  SUMMARY  OF  DAY  DATA 


STATION 

NUMBER : 

912180 

STATION 

NAME:  ANDERSEN 

AFB  GUAM 

PERIOD 

OF  RECORD:  98-67 

TEMPIF I  1 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

jul 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

annual 

GE 

901 

.3 

1.5 

.7 

•  9 

.S 

.9 

.S 

•  1 

,1 

•  9 

GE 

BS| 

$.1 

9*6 

8.S 

22.9 

91.0 

99.3 

99. 7 

99.1 

92.  7 

99.0 

39.8 

23.6 

29.9 

GE 

801 

89.8 

86*  S 

93.  7 

97.6 

98.8 

98.7 

96.8 

96.2 

96.7 

97.3 

98.7 

96.7 

95.7 

GE 

751 

IQO.O 

100.0 

lOO.Q 

79.9 

IQO.O 

100.0 

100.0 

99.9 

100. 0 

100.0 

99.9 

100.0 

100.0 

GE 

701 

IQO.G 

100.0 

100.0 

100. Q 

MEAN 

i 

81,7 

81*6 

82*1 

83.2 

69.0 

89. S 

89 . 1 

89  .0 

t>l.  1 

89.1 

83.8 

£2.7 

83.3 

SO 

1 

1*829 

1  *99  0 

l«76b 

1.99S 

2.087 

2.10S 

2.120 

2.197 

2.162 

2.063 

1.756 

1.793 

2.212 

total 

08$  ( 

1208 

1101 

12Q9 

1  170 

1290 

1200 

I^^9 

1290 

1  198 

2290 

2193 

2290 

19978 

GLOBAL  CLTHATOLOGY  BRANCH  CliHULATiVL  PCRCeNTAbC  Of  OCCURRCf^CE  OF  MINIMUM  TEMPERATURES 

USAFCTAC  FROH  SUMMARY  OF  DAY  DATA 

AIR  WEATHER  SERVICE/HAC 


STATION 

NUMBER  : 

912UQ 

STATION 

NAME:  ANOCRSCN 

AF6  GUAM 

PERIOD  OF  RECORD:  98-B7 

TCMPTP  >1 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

HAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANNUAL 

GE 

8SI 

.  6 

.1 

.  1 

6C 

6C| 

.7 

.9 

1.6 

2.S 

6*1 

8.2 

9.7 

9.1 

5.5 

6.7 

7.2 

2.6 

9.2 

GE 

751 

67.9 

62,  1 

70.9 

89.6 

92.9 

91.7 

89.  1 

79.9 

78.2 

89.9 

91.6 

67.6 

81.5 

GE 

701 

99.8 

99.8 

99.6 

99.7 

99.7 

99.9 

100.0 

100.0 

mo.o 

100.0 

99.9 

99.9 

99.9 

6E 

651 

100.0 

lOC.O 

IQQ.O 

lOO.C 

100.0 

100.0 

100.0 

ico.o 

100.0 

MEAN 

1 

75.2 

79,9 

75.2 

76.0 

76.9 

77,2 

76.5 

76.2 

76.2 

76.6 

77.1 

76.9 

76.2 

SO 

1 

1.892 

1.679 

1  .659 

1.722 

1.932 

1.893 

2.003 

2.009 

2.099 

2.059 

1.891 

1.702 

2.013 

TOTAL  < 

aBi  1 

1208 

1101 

1239 

1 170 

1290 

1200 

1239 

1290 

1198 

1290 

1193 

1290 

19  9  78 

OLOBtL  CLIMkIOLOGV  BRANCH  CUHULATIVE  P£RCCMr*&t  OF  OCCURRENCE  OF  MEAN  TENPERATURES 

USAFETAC  FROM  SUMNARF  OF  OAV  DATA 

AIR  UEATHER  SERVICE/HAC 

STATION  NUMBER:  912180  STATION  NAME:  ANDERSEN  AFB  GUAM  PERIOD  OF  RECORD:  98-8T 


TCNPtF It 

JAN 

fEa 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANNUAL 

6E 

9nl 

•  2 

.0 

Qt 

B5l 

i.3 

^.7 

3.7 

1 .  3 

•  3 

2.3 

1.9 

•  6 

•  9 

1.2 

GE 

6Q| 

29.0 

26. a 

32.5 

68.3 

78.2' 

82.6 

79.7 

70.5 

70.9 

79.0 

80.2 

56.5 

61.5 

GE 

TSI 

99, H 

99.  3 

99.d 

99.6 

100.0 

99.9 

99.8 

99.6 

99.9 

100.0 

99.9 

99.9 

99.8 

GC 

TOl 

100,0 

100. 0 

100*0 

100.0 

100.0 

100. Q 

IQO.O 

100.0 

100.0 

100.0 

lOD.O 

HE  AM 

1 

76«fe 

7a. 6 

78*9 

79.6 

80.7 

61.1 

80.  S 

80.3 

80.9 

80.6 

80.7 

79.8 

80.0 

SO 

1 

t.603 

1  .6$  s 

UA67 

1.699 

1.801 

1  .610 

1.823 

1.823 

1.863 

1.802 

1.570 

1  .995 

1.867 

TOTAL  06S  ( 

1200 

tioi 

1209 

1170 

1290 

1200 

1239 

1290 

1  198 

1290 

1193 

1290 

19  978 

rr 


I  n 


&LOBAL  CLlKAfOLOCV  BRANCH  CxTRCfC  VALUES  OF  HAXIMUH  TEHPERATURC 

USAFETAC  IFROn  DAILY  OBSERVATIONS! 

AIR  WEATHER  SERVICE/HAC 

STATION  NUMBER:  912180  STATION  NAME:  ANDERSEN  AF8  GUAM  PERIOD  OF  RECORD:  AS-BT 


r 

r 


whole  degrees  FAHRENHEIT 

-M-O-N-T-H-S*  all 


YEAR  1 

JAN 

FEB 

HAR 

APR 

NAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

MONTHS 

A8  1 

90 

90 

88 

90 

87 

89 

87 

85 

99  ( 

8A 

8A 

86 

87 

88 

89 

*89 

89 

*90 

69 

*88 

87 

*90 

SO  1 

*86 

89 

85 

87 

88 

87 

89 

88 

88 

88 

87 

86 

89 

SI  1 

86 

86 

87 

85 

87 

88 

87 

88 

88 

86 

86 

66 

88 

S2  1 

82 

83 

8A 

8A 

86 

89 

88 

87 

88 

88 

87 

86 

89 

S3  f 

8A 

8A 

6A 

87 

87 

88 

87 

87 

87 

87 

89 

66 

89 

SA  1 

86 

85 

85 

87 

87 

87 

88 

90 

87 

86 

86 

85 

90 

SS  1 

83 

83 

83 

6A 

83 

8A 

87 

87 

87 

86 

8A 

8A 

87 

S6  1 

83 

82 

82 

83 

83 

86 

86 

86 

8A 

8A 

88 

65 

88 

ST  1 

82 

81 

83 

85 

87  . 

86 

86 

88 

87 

86 

*89 

6A 

*89 

58  1 

82 

82 

8A 

8A 

86 

87 

88 

87 

85 

86 

87 

67 

88 

S9  1 

82 

86 

82 

8A 

88 

89 

89 

87 

86 

87 

86 

85 

69 

60  1 

8A 

80 

81 

82 

83 

83 

8A 

85 

83 

8A 

83 

82 

65 

61  1 

81 

8A 

6A 

85 

85 

86 

87 

86 

86 

86 

BA 

63 

87 

62  1 

8A 

83 

8A 

85 

85 

86 

86 

86 

85 

86 

*66 

63 

86 

63  1 

83 

82 

8A 

86 

8A 

65 

65 

86 

88 

86 

86 

8A 

88 

6A  1 

83 

82 

83 

83 

85 

86 

85 

85 

8A 

87 

86 

8A 

87 

65  1 

8A 

BA 

85 

85 

85 

85 

66 

86 

87 

87 

88 

86 

88 

66  1 

6A 

as 

83 

8A 

85 

86 

85 

86 

86 

87 

87 

86 

87 

67  ( 

BS 

86 

83 

83 

8A 

85 

90 

91 

88 

86 

85 

83 

91 

68  1 

83 

83 

83 

8A 

86 

87 

87 

87 

86 

87 

85 

6A 

87 

69  t 

82 

62 

86 

86 

68 

86 

87 

87 

89 

87 

88 

66 

69 

70  \ 

86 

86 

86 

88 

90 

90 

90 

88 

85 

85 

85 

87 

90 

71  i 

87 

85 

87 

8A 

SR 

8A 

83 

85 

86 

85 

8A 

8A 

67 

72  ( 

83 

83 

86 

85 

65 

6A 

66 

66 

87 

86 

85 

86 

87 

73  1 

85 

82 

BA 

85 

87 

86 

86 

86 

88 

87 

89 

87 

69 

7A  I 

8A 

85 

67 

88 

67 

67 

87 

87 

86 

87 

87 

86 

86 

75  f 

8A 

86 

86 

87 

86 

87 

86 

88 

89 

89 

87 

85 

89 

76  I 

63 

82 

6A 

8A 

65 

8A 

66 

86 

*89 

85 

85 

86 

*89 

77  1 

85 

85 

8A 

83 

8A 

86 

86 

90 

87 

86 

85 

BA 

90 

NOTES  * 

(BASED  ON 

LESS 

THAN  FULL 

MONTHS! 

■  (AT  LEAST  ONE  DAY  LESS  THAN  2A  OBS! 

CONTINUED  ON  NEXT  PAGE.... 


CLOBAI.  CL1HAT0L06V  BffANCH  EXTP£«  ¥ALUCS  OF  HAXINUH  TCMPCRAtURE 

USAFCTAC  (FROM  DAILY  0&S£RVA I ION S) 

AIR  WEATHER  SERYICE/HAC 


STATION  NUNBER:  912180 

STATION 

NAME  : 

AnOCRSEN  AF8  6UAN 

PERIOD 

OF  RECORD 

48-87 

1 

TEAR  1 

JAN 

FEB 

NAR 

APR 

HAY 

whole  degrees  f 

-n-0-N*T>H- 
JUN  JUL 

ahrcnheit 

S- 

AU8 

SEP 

OCT 

NOV 

CEC 

ALL 

MONTHS 

78  1 

83 

61 

85 

89 

65 

85 

90 

8b 

87 

88 

85 

82 

90 

79  1 

82 

8$ 

89 

89 

8$ 

87 

88 

88 

89 

87 

87 

89 

89 

80  1 

89 

69 

89 

85 

8b 

8b 

87 

87 

87 

86 

87 

66 

87 

61  1 

8S 

86 

86 

88 

89 

90 

87 

8b 

8b 

87 

8b 

69 

90 

32  1 

81 

82 

83 

8b 

85 

85 

65 

8b 

86 

86 

89 

85 

86 

83  1 

8<t 

6S 

85 

87 

87 

90 

88 

88 

89 

88 

87 

85 

90 

69  i 

8b 

8S 

87 

91 

99 

90 

90 

88 

88 

87 

88 

90 

99 

8S  t 

87 

89 

89 

85 

65 

8b 

86 

87 

86 

86 

8b 

87 

87 

6b  1 

es 

8S 

65 

6b 

85 

87 

86 

87 

87 

86 

8b 

83 

87 

87  1 

89 

65 

66 

89 

87 

91 

89 

89 

91 

91 

90 

87 

91 

MEAN  1 

33.8 

83*8 

89*5 

85*2 

86*2 

86.8 

86.9 

87*2 

8b  *8 

86*7 

66*3 

85.1 

88.5 

S.0«  1 

1  «S90 

1.893  1*502 

1  *813 

2*167 

2*003  1 

•  669 

1*998 

1*586 

1*377  1*575  1*620 

I  .795 

rOTtL  OBS  1 

1208 

1101 

1209 

1170 

1290 

1200 

1239 

1290 

1198 

1?«0 

1193 

1290 

19978 

NOTES  6 

IBASCO  ON 

LESS 

THAN  FULL 

MONTHS) 

•  UI  LEAST  ONE  oat  LCSS  THAN  2A  OBSI 


GLOSAL  CLIHATOLOGV  BRANCH 
USArCTAC 

AIR  UCATHCR  SCRVICE/NAC 


CXTRCHE 

tFR 


VALUES  OF  HINIMUM  TCNPERATURE 
ON  OA2LV  OeSCRVATIONS) 


STATION  NUMBER:  912180  STATION  NAME: 


ANDERSEN  AFB  GUAM 


PERIOD  OF  RECORD: 


<l8'87 


NHOLC  OCGREES  FAHRENHEIT 

-M-O-N-T-H-S-  ALL 


YEAR  1 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

months 

98  1 

79 

79 

72 

72 

71 

71 

72 

72 

99  f 

72 

71 

69 

73 

79 

73 

♦  71 

72 

♦  72 

72 

♦  79 

79 

69 

50  t 

♦  71 

71 

79 

73 

79 

73 

72 

72 

71 

71 

73 

71 

♦  71 

51  1 

71 

71 

70 

72 

66 

73 

71 

72 

73 

75 

71 

75 

66 

52  t 

73 

71 

70 

73 

71 

76 

72 

73 

73 

73 

70 

72 

70 

53  1 

72 

72 

71 

69 

7S 

79 

72 

70 

73 

79 

73 

79 

69 

59  1 

73 

70 

72 

72 

79 

73 

79 

72 

71 

73 

79 

79 

70 

55  1 

73 

73 

69 

72 

73 

72 

72 

73 

71 

72 

72 

72 

69 

56  1 

70 

70 

72 

73 

71 

73 

72 

71 

71 

72 

75 

73 

70 

57  1 

72 

70 

71 

79 

72 

75 

73 

72 

73 

71 

♦  69 

71 

♦69 

58  1 

71 

71 

72 

79 

73 

79 

79 

75 

73 

72 

79 

73 

71 

59  1 

70 

73 

71 

73 

75 

75 

79 

72 

72 

79 

79 

79 

70 

60  I 

73 

72 

72 

75 

79 

73 

72 

70 

73 

72 

71 

73 

70 

61  1 

72 

72 

72 

73 

79 

71 

71 

72 

72 

73 

72 

73 

71 

62  1 

73 

73 

79 

72 

73 

70 

70 

73 

73 

72 

♦  79 

68 

68 

63  \ 

66 

71 

69 

72 

72 

73 

72 

79 

71 

73 

73 

71 

66 

69  1 

70 

70 

71 

73 

79 

79 

72 

71 

72 

71 

79 

73 

70 

65  1 

70 

75 

69 

71 

79 

73 

73 

79 

73 

72 

79 

72 

69 

66  \ 

71 

73 

70 

72 

79 

79 

73 

73 

72 

72 

76 

76 

TO 

67  1 

76 

72 

71 

72 

73 

79 

72 

72 

79 

79 

79 

73 

71 

68  1 

72 

71 

79 

69 

75 

79 

79 

73 

73 

79 

72 

72 

69 

69  1 

70 

70 

70 

79 

76 

76 

73 

79 

75 

73 

75 

79 

70 

70  1 

73 

73 

79 

75 

77 

76 

75 

79 

73 

79 

79 

79 

73 

71  1 

71 

72 

73 

73 

73 

12 

72 

71 

72 

73 

79 

72 

71 

72  t 

70 

73 

72 

69 

71 

72 

70 

71 

73 

75 

75 

79 

69 

73  1 

73 

71 

73 

79 

75 

75 

79 

72 

72 

75 

77 

7S 

71 

79  1 

72 

79 

72 

79 

75 

79 

79 

79 

72 

73 

75 

79 

72 

75  1 

73 

79 

72 

73 

75 

11 

73 

72 

73 

79 

73 

73 

72 

76  t 

72 

72 

73 

71 

71 

79 

79 

73 

♦  73 

73 

75 

79 

71 

77  1 

70 

79 

72 

71 

72 

79 

79 

70 

72 

79 

79 

73 

70 

NOTES  ♦ 

CBASEO  ON 

LESS 

THAN  FULL 

MONTHS) 

V  CAT  LEAST  ONE  DAY  LESS  THAN  ZN  OBS) 


CONTINUED  ON  NEXT  PAGE 


global  CLIMATOLOGT  BRANCH 
USAFETAC 

AIR  HEATHER  SERVICE/NAC 


EXTREHE  VALUES  OF  HINIHUM  TEHPERATURE 
IFROn  DAILY  OBSERVATIONS! 


STATION  NUHBERt  9121B0 

STATION  NAME  : 

ANDERSEN  AF8  GUAM 

PERIOD 

OF  RECORD:  98-87 

1 

YEAR  1 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

HHOLE  DEGREES  FAHRENHEIT 
-M-O-N-T-H-S- 

hay  JUN  JUL  AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ALL 

MONTHS 

78  1 

71 

69 

73 

79 

79 

71 

79 

72 

79 

79 

73 

72 

69 

79  1 

72 

7R 

73 

73 

73 

75 

75 

79 

75 

75 

76 

72 

72 

80  1 

71 

73 

73 

79 

75 

69 

71 

72 

71 

79 

79 

79 

69 

81  1 

70 

79 

72 

.  73 

75 

79 

73 

72 

79 

72 

79 

79 

70 

82  1 

7R 

71 

72 

72 

75 

75 

79 

79 

73 

73 

75 

72 

71 

83  r 

70 

72 

73 

75 

75 

78 

79 

79 

75 

77 

75 

73 

70 

8R  1 

73 

79 

75 

78 

79 

75 

75 

75 

72 

79 

75 

79 

72 

8S  1 

71 

72 

72 

79 

79 

79 

73 

79 

72 

73 

73 

79 

72 

86  1 

7A 

73 

73 

79 

75 

79 

73 

73 

75 

71 

79 

71 

71 

87  1 

71 

79 

73 

73 

75 

77 

79 

75 

76 

75 

75 

79 

71 

MEAN  1 

71.7 

72.0 

71.9 

72.8 

73.6 

73.8 

72*9 

72.6 

72.7 

73.1 

73.8 

73.0 

70.2 

S«0«  1 

1.7R1 

1.90S 

1.592 

1.725 

2.060 

14829 

1.301 

1.3S5 

1.309 

1.381 

1.993 

1.991 

1  .507 

TOTAL  OBS  1 

1208 

1 101 

1209 

lUO 

1290 

1200 

1239 

1290 

1198 

1290 

1193 

l.»0 

19978 

NOTES  «  IBASED  ON  LESS  THAN  FULL  MONTHSI 

t  Ut  least  one  day  LESS  THAN  2«  DBS) 


GLOBAL  CL1NAT0L06V  BRANCH  ORT-BULB  TCHPCRATURCS  OCG  F  FOOH  MEANS  ANO  STANOARO  DEVIATIONS 

usafctac  hourly  observations 

AIR  heather  SCRVICE/HAC 


STATION  NUNBcR: 

9221BO 

STATION  NAME: 

ANDERSEN  AFB  GUAM 

PERIOD  OF  RECORO 

;  78-87 

HOURSI 
LST  1 

STATS  1 

1 

JAN 

FEB 

HAR 

APR 

HAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

1 

mean  1 

77.0 

76.7 

77.3 

78.2 

79,3 

79.5 

79.  i 

78.8 

79.2 

79.6 

79.1, 

78.2 

78. 5 

00-021 

so  1 

1.661 

1.667 

1.S2  1 

1.866 

2.176 

1  .913 

1.626 

1.888 

2.205 

2.202 

1.656 

1  .616 

2.085 

1 

TOT  OBSl 

927 

66  6 

930 

900 

930 

900 

950 

930 

900 

930 

900 

930 

10953 

1 

Mean  i 

76.S 

76.  3 

76.9 

77.7 

78.8 

79.1 

78.6 

78,5 

78.7 

79.2 

79.1 

77.9 

78.1 

03-051 

so  1 

1.699 

1.S16 

1.S56 

1.618 

2.206 

1.767 

1.638 

1.937 

2.156 

2.200 

1.697 

1.776 

2  .089 

1 

TOT  OBSi 

927 

846 

930 

900 

930 

9D0 

93o 

930 

900 

930 

900 

930 

l  095j 

1 

mean  1 

76.9 

76.6 

77.6 

78.6 

79.7 

80^1 

79,8 

79.0 

79.5 

80.0 

79.7 

78.3 

78.8 

OS-QBI 

so  1 

1.610 

1  .583 

1.697 

2.110 

2.379 

2.102 

2.06  1 

2.179 

2.5)9 

2.395 

1.939 

1  .962 

2.378 

1 

TOT  OfiSi 

»27 

86  6 

930 

900 

93o 

900 

930 

930 

900 

930 

9  00 

9  JO 

10953 

1 

MEAN  1 

79.6 

79. S 

80.6 

8  1.8 

82.9 

83.0 

82.  3 

82.0 

82.6 

82.8 

82.3 

EQ.9 

el.  7 

09-U  1 

SO  1 

2.097 

2.116 

2.06  1 

2.620 

2.S0B 

2.S99 

2.580 

2.660 

2.981 

2.606 

2.185 

2.280 

2.709 

1 

TOT  OeS| 

929 

86  6 

93o 

900 

930 

900 

930 

930 

»00 

930 

900 

930 

10955 

i 

MEAN  f 

61.2 

«0.  7 

81.8 

83.1 

83.9 

83.9 

83.2 

82.8 

83.6 

83.6 

83.6 

ei.9 

82.7 

li-lH 

so  1 

2.061 

2.197 

2.022 

2.370 

2.788 

2.829 

2.660 

2.982 

2.974 

2.584 

2.384 

2.263 

2  .723 

1 

TOT  OBSI 

9  So 

86  6 

930 

900 

929 

900 

930 

930 

900 

930 

900 

930 

10955 

1 

MEAN  i 

B0.2 

79.9 

80.9 

62.0 

82.9 

83*0 

82.6 

82.0 

82.5 

S2.S 

81.9 

80,8 

81.8 

15-171 

SO  1 

1.996 

2.091 

1.988 

2.302 

2.6S0 

2.729 

2.666 

2.761 

2.823 

2.666 

2.265 

2.156 

2  .618 

1 

TOT  oesi 

930 

66  6 

930 

900 

930 

9D0 

930 

930 

900 

930 

900 

930 

1Q9S6 

1 

MEAN  1 

77.9 

77.7 

78.6 

79.6 

Bo. 6 

BO. 6 

80.5' 

80.1 

80.6 

80.7 

80.2 

79-0 

79.7 

18-201 

so  I 

1.588 

1.513 

1.SS6 

2*019 

2*293 

2.071 

2.171 

2.163 

2.316 

2.103 

1.811 

1.714 

2.231 

TOT  OBSI 

930 

86  6 

930 

900 

930 

900 

930 

930 

900 

93o 

900 

93D 

10956 

i 

"E»N  t 

77.3 

77.  1 

77.9 

78*6 

79.9 

8D.0 

79.6 

79.3 

79,9 

80.2 

79.8 

78.6 

79.0 

M 

SO  1 

1.570 

1.617 

1.613 

1.870 

2.1S6 

1.889 

1.822 

1.926 

2.252 

2.109 

1.681 

1.698 

2.108 

1 

TOT  OBSI 

93o 

88  6 

930 

900 

930 

900 

93d 

930 

900 

929 

900 

930 

10955 

1 

MC*N  1 

78.6 

78.  1 

78.9 

79.9 

81. 0 

81,2 

80.  7 

80. 5 

80.8 

81.1 

80.7 

79.6 

80.0 

ALL  1 

so  1 

2.663 

2.363 

2.669 

2.860 

3.015 

2.866 

2.731 

2.8S3 

3.d5>4 

2.802 

2.612 

2  .607 

2  .898 

HOURSI 

TOT  OBSI 

7830 

6  76  6 

7660 

7200 

7639 

7200 

7660 

7660 

7200 

7439 

7200 

7mo 

87636 

GLOBAL  CLIHATOLOGV  BRANCH  WCT-BULB  TCHPERATURtS  DEG  F  FROM  MCAMS  AND  STANDARD  DEVIATIONS 

USAFETAC  hOURlV  qBHRVATIONS 

AIR  HEATHER  SERVICE/MAC 


STATION  NUMBER: 

912180 

STATl ON 

NAME  : 

ANDERSEN 

AFB  GUAM 

PERIOD 

OF  RECORD 

78-87 

HOURSI  STaTS  I 
LST  1  1 

jAN 

FEB 

MAR 

APR 

HAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

1  MEAN  t 

72.2 

71.9 

72.7 

73.S 

79.9 

75.9 

75,9 

75.3 

75.5 

76.0 

75.6 

79.9 

74 .4 

□0-021  SO  t 

2.336 

1 .769 

1.752 

1.799 

1.597 

1  ,565 

1.518 

1.721 

2.099 

2.009 

1.616 

1 .938 

2  .276 

|TOT  OeSi 

927 

89  6 

93U 

900 

930 

9D0 

930 

930 

900 

930 

900 

930 

10953 

1  MEAN  1 

71.9 

7l.7 

72.1 

73.3 

79,6 

75.2 

75.  I 

75.1 

75.2 

75.7 

75.9 

79.2 

79.2 

03-051  $0  1 

2.  315 

1.89  7 

1.895 

1.860 

1.439 

1.550 

1.989 

1 .767 

2.086 

2.066 

1.633 

2.029 

2.315 

HOT  OBSI 

927 

89  6 

930 

900 

930 

900 

13q 

930 

9OO 

930 

900 

930 

1  0953 

1  MEAN  1 

72.0 

71.9 

72.6 

73.7 

75. i 

75.7 

75.6 

75.5 

75.6 

76.2 

75.7 

79,4 

74.5 

06-081  SO  1 

2. 362 

1  .8C9 

1.895 

1.990 

1.735 

1.667 

1.660 

1  .869 

2.299 

2.106 

1.713 

2  .013 

2  .94  1 

Itot  obsI 

927 

89  6 

930 

900 

930 

900 

930 

930 

900 

930 

*00 

930 

1  0953 

1  MEAN  1 

73.5 

73.9 

79,2 

75.2 

76.7 

77.1 

77,0 

76.9 

77.3 

77,7 

77.2 

75.7 

76.0 

09-111  SO  1 

2.347 

1.79  0 

1.799 

1.866 

1.679 

1.670 

1.69  1 

1.903 

2.099 

2.095 

1.792 

1.963 

2.3*1 

ITOT  OBSt 

929 

£9  6 

93q 

900 

930 

900 

930 

930 

*00 

930 

900 

930 

10955 

1  Mean  | 

79.2 

73.9 

79.8 

75.7 

77.0 

77.5 

77.  3 

11, \ 

11.1, 

77.9 

77.6 

76.1 

76.4 

SO  t 

2.M21 

1.752 

1.821 

1.864 

1.636 

1.718 

1.618 

1.956 

1.936 

2.071 

1.7*2 

1  .927 

2.317 

ITOT  OBSI 

93q 

Si  6 

930 

900 

929 

900 

95o 

930 

900 

950 

900 

930 

iO»55 

1  nON  1 

73.6 

73.5 

79,2 

75.1 

76.5 

T7.0 

76. 8 

76. 7 

76.9 

77.3 

76.9 

75.5 

75.6 

15-171  So  1 

2.310 

1.736 

1.667 

1.791 

1.661 

1*679 

1.69  1 

1.869 

1.84l 

1.979 

1.688 

1  .890 

2.256 

ITOT  08$ I 

930 

89  6 

930 

900 

93o 

900 

930 

930 

900 

930 

*00 

930 

1C956 

1  MEAN  1 

72.5 

72.9 

73.2 

79,0 

*  75.9 

75.9 

75.9 

75.8 

76.0 

76.9 

76.0 

79.7 

74.9 

18-201  SO  1 

2.206 

1  .629 

1.627 

1.739 

1.589 

1.570 

i.sos 

1.759 

1.909 

1.996 

1.569 

1  .915 

2  .246 

ITOT  OeSi 

930 

89  6 

930 

900 

930 

900 

930 

930 

900 

930 

900 

930 

1  0956 

1  MEAN  1 

72.9 

12.2 

72.9 

73.7 

75.2 

75.7 

75.6 

75.6 

75.B 

76.2 

75.8 

79  .6 

74.7 

21-231  SO  1 

2.228 

1.688 

1  .676 

1.739 

1.579 

1  .966 

1.563 

1  .670 

1.997 

1.987 

1.559 

1.989 

2.248 

ITOT  OBSI 

930 

89  6 

930 

900 

930 

900 

929 

930 

900 

929 

900 

930 

10954 

1  MEAN  1 

72.8 

72.6 

73.9 

79.3 

75.7 

76.2 

76.  1 

76.0 

76.2 

76.7 

76.3 

75.0 

75.1 

ALL  1  SO  1 

2.998 

1  .929 

1.952 

2.026 

1.892 

1.812 

1.755 

1  .957 

2.179 

2.179 

1.833 

2.073 

2  .493 

hoursItot  OBsI 

7930 

6  76  8 

7990 

7200 

7939 

7200 

7939 

7990 

7200 

7939 

7200 

7990 

e  7635 

GLOBAL  CLIHATOLOGV  BRANCH  OCM-POINT  TCHPCRATURLS  DEG  T  FROH  HEANS  ANO  STANDARD  DEVIATIONS 

USAFETAC  HOURLY  OBSERVATIONS 

aiR  Weather  service/hac 


STATION  NUMBER 

:  912180 

STATION 

NAME  : 

Andersen 

AFB  Guam 

PERIOD 

OF  RECORD 

78-87 

HOuRSi 
LST  1 

stats  ! 

1 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

may 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

oCT 

NOV 

DEC 

ANN 

MEAN  1 

69*9 

69.6 

70.5 

71*9 

73.1 

73.8 

73.9 

73.9 

73.9 

7*4.5 

74.1 

72.8 

72.6 

QQ-021 

SO  1 

3.299 

2.522 

2.929 

2.  369 

1.927 

1.099 

2.076 

2.116 

2.691 

2.368 

2.091 

2.613 

2.928 

TOT  OBSl 

927 

896 

930 

90q 

»30 

900 

930 

930 

900 

93o 

900 

930 

10953 

mean  I 

69.6 

69.9 

7o*2 

71.2 

72.8 

73.6 

73. 7 

73.7 

73.6 

74.3 

73.9 

72.5 

72.9 

Q3-QSI 

so  1 

3.231 

2.652 

2.SI9 

2.992 

2.099 

1.963 

1.959 

2.1SS 

2,749 

2.437 

2.059 

2.892 

2.971 

TOT  OBSl 

927 

69  6 

930 

900 

930 

900 

930 

93q 

900 

930 

900 

930 

10953 

hCIn  I 

69.7 

69.5 

70.9 

71.5 

73.2 

73.9 

79.1 

79.1 

79,0 

79.8 

79.1 

72.7 

72.7 

06-081 

so  1 

3.  322 

2.699 

2.592 

2*531 

2.092 

2.007 

2.070 

2.199 

2,8i7 

2.415 

2.030 

2.636 

3  .069 

TOT  OBSl 

927 

896 

930 

900 

»50 

900 

930 

930 

900 

930 

90d 

930 

10953 

MEAN  1 

70*6 

70.7 

n.s 

72,<. 

7«| .  1 

79.7 

79  •  9 

79,9 

75.1 

75.7 

75.2 

73.6 

73.6 

OR-Ut 

SO  t 

3.902 

2*593 

2*526 

2*979 

2.122 

2.019 

2.095 

2. 168 

2*917 

2.980 

2.081 

2.577 

3  .003 

TOT  0bS| 

929 

89  6 

«30 

900 

930 

900 

930 

930 

900 

930 

900 

930 

1D955 

MEAN  1 

71.0 

70.9 

71.7 

72*6 

79.2 

75.0 

79.9 

79.9 

75.  1 

•»5.7 

75*9 

73.8 

73.8 

SO  1 

3.S22 

2 .59  0 

2*518 

2*950 

2.000 

1*931 

2*092 

2.213 

2.355 

2.916 

2.079 

2.S62 

2  .996 

TOT  OBSl 

?3o 

89  6 

930 

900 

929 

900 

930 

930 

900 

930 

900 

930 

iQ’SS 

MEAN  1 

3o.6 

7C.  5 

71.3 

72.2 

73.8 

T«.6 

79.5 

79.5 

79.6 

75.2 

74,9 

93.3 

73.9 

IS-IT! 

SO  t 

3.  366 

2*613 

2.332 

2*336 

1.999 

1.997 

2.123 

2.130 

2.323 

2. 354 

2.021 

2.601 

2  .899 

loi  OBsl 

930 

69  6 

930 

900 

93o 

900 

930 

930 

900 

930 

9  00 

93d 

10956 

MEAN  1 

70.0 

69.8 

70.7 

n.6 

73.2 

73.9 

79.0 

79,1 

79.2 

74.7 

94.3 

72*8 

72.8 

o 

SO  1 

3,169 

2.939 

2*298 

2.276 

1.939 

1.898 

2.0l0 

2.053 

2.509 

2.900 

1.958 

2.592 

2  ,874 

1 

TOT  GBSI 

930 

69  6 

93Q 

900 

930 

900 

930 

930 

900 

93o 

900 

9  30 

1C9S6 

1 

«e«N  ( 

70.0 

69.  9 

7o.  6 

71.6 

73.3 

73.9 

79,0 

79.0 

-">.1 

79.7 

74.3 

72.9 

72.8 

21-231 

SO  t 

3.  176 

2.985 

2*396 

2.  323 

1.927 

1.859 

2.169 

1.937 

2.572 

2.392 

1  ,999 

2*697 

2  .881 

1 

TOT  OBSI 

930 

696 

930 

900 

930 

900 

929 

730 

900 

929 

900 

930 

10954 

i 

HE«N  i 

7o«2 

70.0 

70*8 

n.e 

73.5 

79.2 

79.3 

79,3 

79.3 

79.9 

79.5 

73. Q 

73.0 

•  LL  1 

SO  1 

3.  399 

2.616 

2.995 

2.999 

2.058 

2,005 

2. lie 

2.161 

2.612 

2.453 

2.102 

2.650 

2  .965 

HOURSI 

TOT  OBSl 

3930 

6  76  8 

799  0 

7200 

7939 

7200 

79  3  9 

7990 

7200 

7939 

7200 

7990 

87635 

GLOBAL  CLIMATOLOGr  8RA^<CH  CUMULATIVE  Pf^CENTAGL  EPEOUEA/CY  OE  OCCuP»ENC£  RELATIVE  HUMIDITY 

USAFETAC  EROH  HOURLY  OBSERVATIONS 

AIR  weather  SErVICE/MAC 


STATION  NUMBER  : 

912180 

STATION 

name  : 

ANOCftSFN 

AF6  GUAM 

PERIOD  OF 
MONTH:  JAN 

RECORD:  78 

-87 

hONTMl 

HOURS 

«lst  j 

1 

PERCENTAGE 

FREOUENCY  OF  RELATIVE  HUMIoITY 

GRf.TcS 

Th.. 

1  MEAN  1 
. . 1  RE  lA  T I VE  1 

total  J 

I 

10» 

20t 

30* 

KOt 

50t 

&3t 

7  Ct 

8Ct 

9Dt 

IHUHIOITYI 

obs  t 

JAN  1 

GO-02 

I 

1 

iQD.O 

ICQ  .  0 

IQQ.Q 

lOQ.Q 

100.0 

98.6 

84  .3 

46.8 

6.6 

79. 1 

927 

33-05 

1 

iQQ.a 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

99.2 

85  .6 

48.7 

6.5 

79.3 

927 

06-00 

f 

I  oQ.a 

IDO.  a 

100.0 

100.0 

100.0 

98.8 

82  .6 

45.7 

4.3 

78.7 

927 

09-1  1 

1 

loo.o 

100.0 

IGO.O 

100.0 

99.5 

92.4 

67  ,7 

2D.? 

?.5 

73.9 

929 

12-14 

1 

loo.o 

100.0 

100.0 

100.0 

99.0 

87.2 

57  .8 

14.3 

1  .7 

71.6 

93C 

15-1  7 

1 

lao.o 

lOG.Q 

too  .0 

100.0 

99.9 

91.0 

61  .4 

17.8 

2.2 

72.8 

93C 

18-20 

1 

ica.o 

100.0 

IQO  .0 

ICO.O 

100.0 

98.0 

79  .5 

31,2 

3.2 

76.6 

93C 

21-2  3 

1 

1  00.0 

100. Q 

100.0 

100.0 

100.0 

98.6 

B4  .4 

40.5 

4.8 

78,2 

93C 

totals 

1 

loo.o 

100. 0 

100 .0 

100.0 

99.8 

95.5 

75  .4 

33.2 

4.0 

76.3 

74  3C 

GLOBAL  CLIHATOLOGV  BRANCH  CUNULATIVC  PCftCCNTAGL  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  RELATIVE  HUMIDITY 

USAFETAC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

AIR  HEATHER  SERVICE/HAC 

STATION  NUMBER:  913160  STATION  NAME:  ANDERSEN  AFB  GUAM  PERIOD  OF  RECORD:  T8-87 

month:  FEB 


MONTH  1 

HOURS  1 
(LSn  1 

1 

percent  A6E 

FrEQu^NC  V 

OF  RELATIVE 

HUhIDl ty 

GREATER 

THAN 

1  MEAN  1 

TOT,L  1 

NUH  1 

OB'  1 

iQt 

20t 

3at 

kOt 

sot 

sat 

7  0» 

8  0t 

90t 

IhuhidityI 

FEB  1 

1 

00-0?  1 

100.  a 

100 . 0 

100.0 

100.0 

100.0 

99.9 

66 .1 

45. 4 

4  .0 

79.0 

846 

03-05  1 

loa.D 

IQQ.O 

100.0 

100.0 

100.0 

99.3 

66  .2 

46.9 

5,9 

79,4 

64  t 

06-06  t 

1  QQ.O 

ICQ.O 

100.0 

100.0 

100.0 

96.9 

87  .2 

45.2 

5.2 

78.8 

64  6 

09-n  1 

100.0 

lOQ.D 

100.0 

lOO.C 

100.0 

95.4 

69  .5 

23.3 

4.1 

74. a 

84  6 

12-19  1 

loo.o 

ICQ.O 

100.0 

100.0 

IDO.O 

92.9 

58  .7 

15.6 

2.6 

72,4 

846 

15-17  ( 

>00.0 

100.0 

100  .0 

100.0 

99.9 

94,1 

62  .6 

19.4 

2.7 

73,4 

846 

18-20  1 

>00.0 

IQQ.O 

lOQ.D 

100.0 

100.0 

99.1 

81  .9 

33.2 

3.3 

76.8 

646 

21-23  1 

•  00.0 

lOQ.O 

100 .0 

100.0 

100.0 

99.6 

87  .5 

42.1 

4.5 

78.5 

846 

TOTALS  I 

1  00.0 

ICQ.O 

lOO.O 

100.0 

100.0 

97.4 

78  .0 

33.9 

4.0 

76.6 

6766 

global  Climatology  bpanch 
USAFCTaC 

AIR  yCATHER  SCRVICt/MAC 


CUMULATIVE  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
FROM  hourly  observations 


relative  humidity 


station  NUMBER:  912160  STATION  NAME:  ANDERSEN  AFB  GUAM 


PERIOD  OF  RECORD: 

month:  mar 


MONTHi  HOURS 
I  ILSTI 
I 


MAR  I  00-02 
I 

1  03-05 
f 

I  06-08 

t 

I  09-n 
I 

(  12-19 

I  15-17 
I 

I  18-20 
f 

(  21-23 
I 

I  totals 


percentage 

FpCouC^^Y 

OF  RELATIVE  HUMIDI TY 

GREATER 

THAN 

t  MEAN  1 

TOTAL 

10» 

20^ 

30X 

401 

sot 

601 

lot 

801 

901 

fHUMIOim 

06S 

ico.o 

100.0 

IQO.Q 

IGO.O 

100.0 

100.0 

93  .2 

43.4 

4.9 

79.4 

93C 

1  00.0 

lOQ.O 

IQO.Q 

lOO.Q 

IDO.O 

lOD.O 

95  .1 

46.6 

5.5 

79,8 

93C 

loo.o 

IQO.O 

100.0 

100.0 

lOD.O 

99.7 

90.5 

43.0 

5.5 

78.9 

93C 

loo.o 

100.0 

IQO.O 

IQO.O 

lOD.Q 

97.5 

69  .5 

19.8 

2.7 

74.4 

93C 

■  OO.Q 

ICO.O 

100.0 

100.0 

100.0 

93,5 

55  .1 

ID, 4 

1.2 

71.7 

93C 

loo.o 

IQO.Q 

IQO.O 

100.0 

lOD.D 

96.6 

61  .4 

1 1.7 

1.2 

72,6 

93C 

loo.o 

100.0 

IQO.O 

IQO.O 

lOO.D 

99.8 

87  .6 

26.6 

1  .5 

76.8 

95L 

loo.o 

lOO.Q 

100.0 

IQO.O 

100.0 

100.0 

91  ,6 

55,5 

2.6 

78.4 

930 

loo.o 

ICO.O 

100.0 

100.0 

lOD.D 

98.4 

80.5 

29,6 

3.1 

76.5 

744C 

global  Climatology  branch  cuhulativl  pcrccntag£  frequency  of  occurrence  rclatxve  hukioity 

usafetac  from  hourly  observations 

AIR  WEATHER  SERVICE/HAC 

STATION  NUMBER:  912UQ  STATION  NAME:  ANDERSEN  AFB  GUAM  PERIOD  OF  RECORD:  78-67 

month:  APR 


MONTH) 

HOURS  1 
(LSTI  1 

percentage 

Frequency  of  relative  humidity  greater  than 

1  MEAN  1  total  I 

1 

10' 

20t 

3Ut 

40t 

sot 

60t 

7  0* 

60t 

9D» 

(HUMIOITrl  08S  1 

APR  1 

1 

00-02  1 

iQo.a 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

99.9 

93  .7 

48 .4 

3.6 

79.8 

9QC 

03-05  f 

iQo.a 

IGO.O 

100.0 

100.0 

100.0 

lOC.O 

94  .4 

51.6 

4.0 

80.3 

90D 

06-08  t 

1 

ica.o 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

99.7 

88  ,9 

44.6 

3.0 

70,9 

90C 

09-11  1 

1 00. a 

100. 0 

100.0 

100.0 

100.0 

96.0 

62 ,1 

16.8 

1.1 

73.2 

90C 

12-19  ! 

loo.o 

100.0 

100. 0 

100.0 

100.0 

93.3 

48.1 

e  .6 

,7 

70,8 

90  C 

15-17  t 

loo.o 

tco.o 

100.0 

100.0 

100.0 

97,4 

57.2 

12.1 

.4 

72.3 

90C 

10-20  1 

iQO.O 

100.0 

100.0 

lOD.O 

100.0 

100. 0 

85.2 

30*6 

2.2 

77.3 

ROC 

21-23  I 

loo.o 

100.0 

lOQ.O 

100.0 

100.0 

99,9 

91  .4 

42.6 

3.8 

79.2 

9DC 

totals  I 

loo.o 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

98. 3 

77  .6 

31.9 

2.4 

76,5 

720C 

GLOB*t  CLiMATOLOGt  BRANCH  CUHuLAIlVt  PtRCENTAGC  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  RELATIVE  HUmIOITY 

USAFETAC  FRON  HOURLY  OBSERVATIONS 

AIR  weather  SERVICE/HAC 


STATION  NUNBER: 

912160 

STATION 

NAME  : 

ANDERSEN 

AF6  GUAH 

PERIOD  OF 

honTh;  hay 

RECORD;  78 

-8  7 

honth) 

HOURS 
(LST  1 

1 

percentage 

FdtOUENCY  OF  RELATIVE 

HUHIDI TY 

GREATER 

THAN 

t  MEAN  1 

total  I 

NUH  1 

OBS  ( 

1 

lOt 

20t 

3U» 

AGt 

sot 

sot 

7C» 

60S 

90* 

IHUHIDITT 1 

HAY  1 

OQ-Q? 

i 

t 

loa.a 

100-0 

100-0 

100.0 

100.0 

IQO.O 

94  .2 

59.2 

4.3 

61  .M 

93C 

03-05 

1 

lOO.O 

100-0 

IQO.O 

100.0 

100.0 

99-9 

93  .7 

61  -6 

6.2 

62.0 

93C 

Q6-08 

1 

1 

IQO.O 

lOO-Q 

100.0 

IQO.O 

100.0 

99-8 

92  .6 

49-8 

5.2 

60.4 

93C 

09-11 

1 

tao.o 

100.0 

IQO  .0 

100.0 

100.0 

96.t< 

71  .1 

22.3 

2.6 

74.7 

93C 

IZ-ll 

1 

ioa<a 

IQC.O 

100.0 

100.0 

100.0 

96.3 

59  .6 

15,4 

1.8 

72,7 

925 

15-17 

1 

loa.o 

100.0 

IQQ-O 

IQO.O 

100.0 

97.8 

68  .6 

17.3 

1.7 

74.1 

93C 

U-20 

1 

ioa«a 

ICO.O 

100.0 

lOQ.O 

100.0 

99.9 

87.0 

36.9 

2.2 

78.3 

93r 

21-23 

1 

iQo.a 

100-0 

100.0 

lOO.Q 

100.0 

100.0 

93.1 

52.7 

3.8 

60.3 

930 

TOTALS 

1 

1Q0«0 

100.0 

100.0 

100.0 

100. 0 

99.0 

82  .5 

39.4 

3.5 

78.0 

7435 

H  • 

GLOBAL  CtlHATOLOGY  BftAffCH  CUNULATlVe  PCffCCNTAGC  OF  OCCUl^RENCE  RELATIVE  HUMIDITY 

USAFETAC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

I  AIR  WEATHER  SERVICE/MAC 


STATION  NUMBER  : 

912180 

STATION 

NAME:  ANDERSEN 

.Fe  SUAH 

PERIOD  OF  RECORD:  78-87 

month:  jUN 

month! 

HOURS 
ILST  1 

1 

PERCENTAGE 

frequency  or  RELATIVE  HUMlofrY  GREATER  THAN 

}  MEAN  ! 

•  .  1  RELATIVE  1 

TOTAL  1 

NUM  I 

OBS  1 

1 

lOt 

20t 

30t 

AOt 

sot 

60X 

Tot 

BOX 

9Dt 

iHUHIDITvi 

JUN  1 

00-02 

1 

1 

100,0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

loo.o 

96  .9 

61  .0 

7,9 

82.6 

9QC 

03-05 

1 

iQQ.Q 

IQO.Q 

130.0 

100.0 

100.0 

IQO.O 

97  .8 

69.8 

7.3 

S3,  1 

900 

06-06 

f 

too.  a 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

95  .1 

58.7 

1.8 

81.5 

90C 

09-J  1 

1 

loo.o 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

99.1 

76  .0 

27.9 

2.9 

76.2 

90C 

12-1*1 

( 

loo.o 

100.0 

IQQ.O 

100.0 

100.0 

100.0 

69  .7 

19.1 

2.9 

71.5 

90C 

lS-17 

1 

loo.o 

100.0 

100.0 

100.0 

100*0 

99.1 

75  .7 

23.2 

2.9 

75.7 

90C 

18-20 

i 

loo.o 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

99.9 

93  .2 

11.7 

3.0 

79.6 

90C 

21-23 

1 

loo.o 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

99.9 

96.1 

59.6 

1.2 

81.7 

90C 

TOTALS 

1 

loo.o 

100.0 

100.0 

IQO.O 

100.0 

99.8 

87  .6 

15.9 

1.5 

79.1 

7200 

global  CL1HAT0L06Y  BRANCH  CUHULATlVt  PCRCCNTAGL  FREOUENCT  OF  OCCURRENCE  RELATIVE  HUhIOITY 

USAFETaC  FROH  hourly  OBSCRVAriONS 

AIR  yCATHER  SERVICE/HAC 


STATION  NUMBER: 

912180 

STATION 

NAME  : 

anoersen 

AFB  GUAM 

PERIOD  OF 

months  jUl 

RECORD:  78 

-8  7 

HONTHI 

HOURS 
ILST  > 

1 

percentage 

FrEOoEnCv  of  relative’ 

HUMIDI  TV 

greater 

THAN 

1  MEAN  1 
. • I  RELATIVE  1 

70T,L  1 

NUFI  1 

OSS  1 

1 

1D» 

20Y 

30t 

40t 

sot 

sat 

7ot 

8Dt 

90% 

IHUHIOITYI 

JUL  t 

00-02 

i 

1 

100.0 

ICO.O 

100.0 

100.0 

99.9 

99.1 

97  .8 

7S.9 

9.6 

89.0 

93C 

03-QS 

1 

loo.  a 

100.0 

lOQ.Q 

IQO.O 

100.0 

99.7 

98  .0 

78.9 

13.1 

89.7 

93C 

06-06 

1 

IQO.O 

100.0 

100.0 

100. 0 

100.0 

99.2 

97.3 

79.1 

10*9 

83.6 

93C 

09-1  I 

1 

IQO.O 

100.0 

100.0 

100.0 

99.9 

96.6 

87  .1 

38.9 

9.5 

78.2 

93r 

12-1** 

1 

1Q0<3 

100.0 

IQO.O 

100. 0 

99. 

97.6 

78  .6 

26.7 

3.2 

76.0 

93C 

15-17 

1 

iQa«a 

100.0 

100.0 

100.0 

99.3 

96.3 

82.3 

32.5 

9.1 

77.1 

93C 

18-20 

1 

>00.0 

100.0 

lOQ.O 

lOQ.Q 

99.7 

98.7 

93  .8 

59. 7 

5.5 

80.6 

93C 

21-23 

1 

1  00.0 

ICO.O 

100.0 

100.0 

99.7 

98.7 

96.6 

69.6 

5.8 

82.7 

929 

TOTALS 

1 

ioo«o 

100.0 

100.0 

a 

a 

o 

99.7 

96.7 

91  .9 

.« 

7.0 

80.9 

7939 

- 1 

n  • 


global  climatology  branch  CUMULATiVt  PtftCCNTAGC  FRCOUCNCY  OF  OCCURRENCE  RELATIVE  HUhlOITY 

USAFETaC  from  HOURLY  OBSERVATIONS 

AIR  WEATHER  SERVICE/MAC 


STATION  NUMBER 

912180 

STATION 

NAME  t 

Andersen 

AFB  GUAM 

PERIOD  OF 
month:  AUG 

RECORD:  78 

-87 

MONTH j 

HOURS  1 
(Lsri  ( 

percentage 

frequency  of  relative 

HUMIDI  TV 

GREATER 

THAN 

1  MEAN  1 

total  I 

1 

1 

10' 

2Q» 

IQX 

(iOt 

sot 

60t 

7D« 

8  0t 

’Dx 

IHUMIDITYI 

085  1 

AUG  1 

1 

00-02  1 

lOO.Q 

100.0 

100.0 

100.0 

99. T 

99.7 

99  .7 

79.5 

13.5 

84.9 

93C 

03-05  1 

>00.0 

100.0 

IQO.C 

100.0 

99.7 

99.7 

99  .6 

82.9 

16.6 

86.6 

93C 

06-08  1 

loo.o 

lOQ.O 

100.0 

IQQ.O 

99.7 

99.7 

99  .6 

77.2 

11.6 

84.5 

93E 

09-U  1 

iQo<a 

IQQ.O 

100. 0 

lOQ.O 

99.7 

99.7 

92.6 

90>6 

2.9 

78.9 

93C 

IZ-l**  I 

>oa<a 

100. 0 

100.0 

100.0 

99.7 

99.0 

8  3  .8 

30.0 

3.0 

77,0 

93C 

15-17  1 

O 

O 

o 

100.0 

100.0 

100.0 

99.8 

99.1 

08.9 

33.9 

2.8 

78.0 

93G 

U-20  t 

loo.o 

lOQ.O 

100.0 

100.0 

100*0 

100.0 

97  .7 

59.7 

3.8 

81.8 

95C 

21-23  1 

100. 0 

100.0 

100.0 

100. Q 

100.0 

100.0 

99,8 

74.0 

8.0 

83.8 

93C 

TOTALS  1 

loo.o 

IQO.O 

100.0 

lOO.Q 

99.8 

99.6 

95  .2 

59.7 

7.7 

81.8 

744C 

r 


n* 

i 


GLOBAL  CLIHATOLOGT  SRAtiCH  CUHULATIvC  PEffCCNTAGC  rREOUENCY  OF  OCCuRRFMCt  '  RELATiVC  HUhIDITY 

USAFETAC  FPOH  HOURLY  OBSERVATIONS 

AIR  WCATHFR  SCRVICE/HAC 


STATION  NUHBER  : 

912160 

STAT ION 

NANE  : 

ANDERSEN  AFB  6UAH 

PCPIOD  OF 
month:  SEP 

RECORD:  78 

-87 

MONTHI 

HOURS 
ILST  1 

( 

percentage 

FrEOuENCY 

OF  relative 

HUHIDI  TY 

GREATER 

THAN 

1  MEAN  1 

total  1 

NUN  1 

OBS  1 

1 

IQ« 

2at 

3Gt 

^ot 

sot 

60t 

7o» 

80t 

90t 

IHUMIOITVI 

SEP  1 

00-02 

i 

1 

IQQ.Q 

tOQ.Q 

100.0 

100.0 

99.7 

98.1 

97  .2 

70.4 

13.1 

83.6 

90C 

03-05 

1 

loa.o 

100.0 

100.0 

100.0 

99.7 

9B.(4 

97  ,4 

73.9 

IS.O 

64.4 

90C 

06-00 

1 

loo.o 

100.0 

100.0 

100.0 

99,6 

9&.3 

96  .9 

67,4 

11.9 

83.4 

90C 

□  9-1 1 

1 

iDO.a 

lOQ.O 

IQO.O 

100.0 

99.7 

98.7 

64  .1 

36.1 

6.2 

78.1 

9DC 

12-lA 

1 

loo.o 

100.0 

IQO.O 

100.0 

99.6 

97.8 

78.2 

27,3 

5.2 

76.2 

9CC 

15-17 

t 

loo.o 

100.0 

fOO.O 

100.0 

V9.6 

98.3 

80*4 

32.2 

4,7 

77.1 

90C 

lB-20 

1 

loo.o 

100.0 

lOQ.O 

100.0 

99.9 

97. 9 

93  .4 

52.4 

7.3 

60.8 

90C 

21-23 

1 

loo.o 

IQO.O 

100.0 

ICO.C 

99.2 

98.1 

97  ,1 

63.2 

9.0 

82,4 

90C 

totals 

I 

o 

a 

a 

IQO.O 

100.0  • 

100. 0 

99.6 

90.2 

90.6 

52.9 

0,1 

80.8 

7200 

global  Climatology  branch  cumulative  PCRceNTAGt  frequency  of  occurrence  relative  humidity 

USAFETAC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

AIR  HEATHER  SERVICE/MAC 


STATION  NUMBER:  912160  STATION  NAME:  ANOERSEN  AF8  GUAM  PERIOD  OF  RECORD:  78-87 

month:  OCT 


MONTH  1  HOURS  | 

1  (LSTI  1 

percentage 

Frequency 

OF  RELATIVE  HUMIDITY 

GREATER 

THAN 

1  MEAN  1 
•  .  IRELATIVE 1 

TOTAL 

1  1 

10» 

20» 

30t 

AOt 

sot 

60t 

TDt 

80t 

IHUHIDITYI 

OBS 

1  ( 
OCT  1  00-02  t 

ioa>a 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100. D 

98  .7 

73.8 

ID. 6 

84.0 

93C 

i  03-05  1 

iQO.O 

ICQ.O 

100.0 

100.0 

lOO.O 

100.0 

99  .5 

76.3 

13,7 

84.8 

93C 

1  06-06  t 

1  00. 0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

98  .8 

70.5 

10.9 

83.9 

93C 

1  09-11  1 

I  00.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

99.6 

69  .0 

39.6 

4.5 

78.9 

93r 

1  12-14  1 

loo.o 

100.0 

IQQ.O 

lOQ.Q 

100.0 

99.8 

64  .8 

29.2 

2.4 

77.3 

95C 

1  15-17  1 

>00.0 

100.0 

100.0 

100. 0 

100.0 

99.6 

89.7 

36.8 

3.8 

78.5 

93C 

1  16-20  1 

>00.0 

100.0 

100. D 

100.0 

100.0 

99.9 

96  .5 

62.3 

4.9 

81  .9 

93C 

I  21-23  ! 

>00.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

98  .9 

68.6 

7.4 

83.2 

929 

irortLS  1 

)  00.0 

10040 

100.0 

100.0 

100.0 

99.9 

94  .5 

57.1 

7.3 

81.6 

7439 

F 


global  clihatologv  Branch  cumulative  percentage  rREOuCNcv  or  occurrence  Relative  hunioity 

usAFETAC  From  hourly  observations 

AIR  HEATHER  SERVICE/HAC 


STATION  NUMBER: 

912180 

STATION 

NAME  t 

anoersen 

AF8  GUAM 

PERIOD  OF 
month:  NOV 

RECORD:  78 

-8  7 

MONTHf  HOURS 

1  <Lsn 

1 

1 

percentage 

FrEOuEnCy  or  RELATIVE  HUMfoiTY 

GREATER 

Than 

1  MEAN  i 

total  1 
num  I 
OBS  i 

1  ' 

10* 

20» 

30t 

AQY 

SOX 

sot 

Tot 

60t 

Ihumidityi 

i 

NOV  1  00*0? 

i 

1 

lOQ.O 

100.0 

100. 0 

IQO.O 

too.o 

99.8 

98  .9 

72.4 

6.9 

83.5 

90C 

{  03*05 

\ 

taa.o 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

99  .0 

75,8 

7.1 

63.9 

9Dt 

I  06*0B 

1 

loo.o 

100.0 

IQO.O 

100. Q 

IQO.O 

100.0 

98. 8 

70.2 

b.e 

83.1 

ROC 

1  09*11 

1 

lOQ.O 

100.0 

IQO.O 

lOO.Q 

IQO.O 

99.8 

92.6 

41.7 

2.8 

79.1 

9or 

[  12*IA 

\ 

loo.o 

100.0 

IQO.O 

100.0 

100.0 

99*6 

87  .A 

33.6 

1  .9 

77.8 

90C 

1  15*17 

1 

loa.o 

too.o 

100.0 

100.0 

130.0 

100.0 

»d.t 

41.8 

5,6 

79.2 

90C 

1  18-?0 

1 

loo.o 

100.0 

100.0 

IQO.O 

100*0 

99.7 

96  .3 

64.1 

4,3 

82.0 

90C 

\  21-21 

1 

loo.o 

ICQ.O 

100.0 

100. 0 

IQO.O 

100.0 

98  .2 

71.2 

5.4 

83.0 

90C 

1  TOTALS 

1 

loo.o 

IQO.O 

100.0 

100.0 

100.0 

99.9 

95  .? 

58.9 

4.9 

61.S 

72DC 

RELUTiVE  HUhIOITV 


global  climatology  branch  CUHULATIVC  PtRCCNTAGC  FRCOUENCY  OF  OCCURRCNCL 

USAFETAC  FPOH  HOURLY  OBSERVATIONS 

AIR  UCATHER  $ERVICC/MAC 


STATION  NUMBER 

912180 

STATION 

NAME  : 

ANDERSEN 

AF8  GUAM 

PERIOD  OF 
HONTh:  DEC 

RECORD:  78 

-8  7 

HONTHl 

HOURS  1 
(LSI)  1 

1 

PERCENT  AGE 

FREOuENCv  of  relative  HtlHlOITV 

GREATER 

THAN 

1  MEAN  ) 
..IRELATIVEI 

TOT»L  1 

NUM  1 

OBS  1 

10* 

20t 

30t 

40t 

sot 

60t 

8  0t 

’Ox 

IHUNIOITY 1 

DEC  1 

1 

00-02  1 

1  OQ.  □ 

100.0 

IGQ.O 

100.0 

lOD.Q 

100.0 

96.7 

67,7 

11.7 

85.2 

93C 

05-05  1 

lao.o 

IQO.O 

IQO.O 

IGO.O 

100.0 

99.8 

97.5 

66.6 

13.9 

83.6 

93C 

06-08  t 

loa.Q 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

95  .5 

64.1 

13.2 

82.9 

95C 

09-U  1 

too. a 

100. 0 

100.0 

100.0 

100. D 

99.5 

84  .9 

39  .4 

6.5 

78.7 

93C 

12-14  1 

iQO.O 

lOO.D 

IQO.O 

100.0 

100.0 

98.2 

77  .8 

28.4 

4.9 

76.6 

93C 

15-17  1 

IQO.O 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

98.S 

85  .4 

37,4 

6.2 

78.0 

93C 

18-20  1 

loo.o 

100  «Q 

100.0 

100.0 

100*0 

99.8 

94  .4 

56.2 

B.l 

81  .4 

93C 

21-23  1 

>Qa.a 

lOQ.O 

100. 0 

100.0 

100.0 

100.0 

95  .2 

64,4 

10.9 

82.6 

93C 

TOTALS  1 

ioo«o 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

99.5 

90.7 

53.3 

9.4 

80.9 

744C 

global  clihatolqgv  branch 
USAFETaC 

AIR  UCATHCR  SCRVICE/NAC 

STATION  NUHeCR:  912180  STATION 

CUMULATIVE  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  RELATIVE 

FROM  hourly  observations 

NAME:  ANDERSEN  AFB  GUAM  PERIOD  OF  RECORD: 

month:  All 

humidity 

78-87 

MONTH! 

1 

1 

HOURS 
ILST  } 

1 

percentage 

Frequency  of  relative  humidity  greater  than 

1  MEAN 

1  701, L  1 

I  1 

1  OBS  1 

1 

lot 

20t 

?Dt 

<40t 

sot 

60t 

7o» 

BOt 

9  Ox 

IHUMIOITY 

JAN 

ALL 

1 

1 

loo.o 

IGO.Q 

100.0 

100. Q 

99.B 

95.5 

7S  .4 

15.2 

4.0 

76.3 

743C 

FEB 

1  00*0 

lOQ.O 

100.0 

IQO.O 

100.0 

97.4 

78  .0 

35.9 

4.0 

76.6 

6768 

MAR 

1  00.0 

IQO.O 

100.0 

100.0 

IQQ.O 

98.4 

8o  .5 

29.6 

3.1 

76.5 

744C 

APR 

IQO.O 

100  «Q 

IQO.O 

100.0 

100.0 

98.5 

7T.6 

31.9 

2.4 

76,5 

72DC 

MAT 

1 

iQO.O 

100.0 

-100.0 

IQO.O 

100.0 

99.0 

82.5 

39.4 

3.5 

78,0 

74  3  9 

JUH 

loo.o 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

99.8 

87  .6 

45.9 

4.5 

79,4 

720C 

JUL 

1 

IQO.O 

100.0 

IQO.O 

iQO.O 

99.7 

98.7 

91  .4 

56.4 

7.0 

80.9 

7439 

AUG 

( 

iQO.O 

100.0 

IQO.O 

100. Q 

99.8 

99.6 

95  .2 

59.7 

7,7 

81.8 

744  C 

SEP 

1 

IQO.O 

lOQ.O 

100.0 

100.0 

99.6 

98.2 

90.6 

52.9 

9,1 

80.8 

72QC 

OCT 

( 

loo.o 

100.0 

100,0 

100.0 

lOO.D 

99.9 

94  .5 

57.1 

7,3 

81.6 

74  39 

NOV 

1 

IQO.O 

lOO.O 

lOO.O 

100.0 

100*0 

99,9 

95  ,2 

58.9 

4  ,9 

81.5 

720C 

DEC 

1 

::-o*a 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

99.5 

9D.7 

53.3 

9,4 

BD.9 

74  4  0 

TOTALS 

I 

too.o 

100.0 

100.0 

100.0 

99.9 

9B.7 

86  .6 

46  »0 

5.6 

79.2 

8  76  35 
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PRESSURC  SUHH>R1ES 

STATION  PRESSURE  SUMMARIES; 

DATA  DERIVED  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS. 

SUMMARIZED  BY  THE  STANDARD  I-HOUR  TIKE  GROUPS  BY  NONTH.  MONTHLY  AND  ANNUALLY  lALL  YEARS  COMBINED) 
PRESENTCO  ARC  THE  MEANS,  STANDARD  DEVIATIONS  AND  OBSERVATION  COUNTS. 

SEA  LEVEL  PRESSURE  SUMMARIES: 

DATA  DERIVED  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS. 

SUMMARIZED  BY  THE  STANDARD  3-HOUR  TIME  GROUPS  BY  MONTH,  MONTHLY  AND  ANNUALLY  (ALL  YEARS  COMBINED) 
PRESENTCO  ARE  THE  MEANS,  STANDARD  OCVIAnONS  AND  OBSERVATION  COUNTS. 

SEA  LEVEL  PRESSURE  SUMMARIES  ARE  UNAVAILABLE  FOR  NETAH  REPORTING  STATIONS. 


GLOBAL  CLINATOLOGV  BRANCH 
USAFETAC 

aIR  HCAThCR  SERVICC/mAC 


STATTON  PRESSlftC  IN  INCHES  HG  FRON 
HOURLY  OBSERVATIONS 


HEANS  AND  STANDARD  DEVIATIONS 


r 


STATION  NUHBER:  9121B0  STATION  NAME:  AnOERSEN  AFB  GUAN 


PERIOD  OF  RECORD:  78-8T 


HOuRS 

1  STATS 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

HAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

LST 

1  MEAN 

29.23S 

29.298 

29.266 

29.290 

29.215 

29.208 

29.179 

29.158 

29.161 

29.165 

29.183 

2’ .207 

29  *205 

01 

1  SO 

•  063 

.058 

•  056 

.098 

.055 

•  098 

•  069 

•  069 

•  065 

•  081 

•  069 

.068 

.071 

1  TOT  oes 

309 

282 

310 

3oq 

310 

300 

310 

310 

300 

5l0 

300 

310 

3651 

1  "E«N 

29.200 

29.219 

29.237 

29.212 

29.190 

29.183 

29.153 

29.131 

29.138 

2».138 

29.1S9 

29.173 

29.177 

a<4 

1  so 

•  063 

•  060 

•  055 

.050 

.057 

•  099 

•  069 

.063 

.06  7 

•  089 

•  063 

.066 

.071 

1  TOT  OBS 

309 

28  2 

310 

300 

310 

SOD 

310 

510 

300 

310 

300 

319 

3651 

1  Mean 

29,232 

29.299 

29.272 

29.299 

29.222 

29.212 

29,178 

2».155 

29*163 

29.172 

29.191 

29.208 

29 .2o8 

07 

1  SO 

.064 

.061 

•  056 

•  OBl 

•  056 

•  098 

•  06  3 

.069 

•  067 

.086 

•  063 

.068 

.072 

ITOT  OPS 

309 

28  2 

310 

300 

310 

300 

310 

310 

300 

310 

300 

3lO 

3651 

1  mean 

29,271 

29.28  7 

29.309 

29.270 

2».2«o 

2’ .22’ 

29*196 

29.179 

29.190 

29.201 

29.222 

29.291 

29  .236 

10 

1  SO 

•  06A 

•  061 

•  056 

•  051 

.055 

.097 

.06  1 

.053 

.067 

•  083 

.063 

•  068 

.073 

1  TOT  OBS 

310 

28  2 

310 

3oo 

310 

300 

310 

310 

300 

3lO 

300 

310 

3652 

1  MEAN 

29.213 

29.231 

29.25  2 

2’. 22* 

29.200 

29.197 

29.165 

29.195 

29.196 

29.196 

29.162 

29.iBl 

29.188 

1  3 

1  sO 

•  063 

•  061 

•  056 

.050 

•OSS 

.0«5 

•  061 

•  061 

•  066 

.077 

•  061 

.021 

.070 

(TOT  OBS 

310 

28  2 

3IU 

300 

310 

300 

310 

3lO 

300 

310 

390 

310 

3652 

1  MEAN 

29.182 

29 . 39  3 

29*212 

29.  186 

29.165 

29.169 

29.136 

29.117 

29.  ll? 

29.119 

29.138 

29,155 

29  ,i57 

lb 

1  $0 

•  06  3 

•  C6l 

•  056 

.050 

.053 

.096 

.06  1 

•  060 

.065 

•  075 

.058 

.070 

.066 

1 TqT  o8S 

310 

282 

310 

300 

310 

3oo 

310 

310 

300 

310 

300 

5l0 

3652 

1  MEAN 

29.218 

29.22  7 

29.299 

29.218 

29.195 

29.192 

29.162 

29.197 

29.152 

29.157 

29.178 

2’.1’5 

29*190 

19 

\  SO 

•  061 

,060 

.055 

.09  9 

•  051 

.095 

.06  1 

•  062 

•  065 

.077 

•  058 

•  068 

•  067 

1  TOT  OBS 

310 

282 

310 

300 

310 

3D0 

310 

310 

300 

3!o 

300 

310 

3652 

1  mean 

29.251 

29.265 

29.283 

29.260 

29.239 

29.231 

29.199 

29.187 

Z».l»2 

29.192 

29*207 

29.226 

29  .227 

22 

t  so 

•  062 

•  059 

•  05S 

•  099 

.051 

•  066 

•  062 

•  066 

•  065 

•  081 

•  06q 

.068 

.068 

ITOT  OBS 

310 

28  z 

310 

300 

310 

300 

310 

310 

300 

310 

300 

310 

3652 

1  mean 

29.225 

29.239 

29.259 

29.232 

29.208 

29.202 

29,17  1 

2*. 152 

29.157 

29.161 

29.179 

29.198 

29.198 

ALL 

1  so 

•  068 

•  066 

•  062 

•  056 

•  059 

•  C51 

•  065 

•  066 

•  070 

.089 

•  066 

.079 

•  079 

HOURS 

ITOT  OBS 

21.27 

2256 

2980 

2900 

2980 

2900 

29  8  0 

2680 

2900 

2980 

2900 

2980 

2»213 

GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH 
USAFCTAC 

AIR  yCATHCR  SERVlCE/HAC 


SEA  level  rressurc  in  mbs  from 
hourly  observations 


MEANS  AND  STANDARD  DEVIATIONS 


STATION  NUMBER:  9I2I80  STATION  NAME:  ANDERSEN  AF6  GUAM 


PERIOD  OF  RECORD:  78-87 


HOURS 

LST 

1  STATS  1 

JAN 

FEB 

maR 

APR 

hay 

JUN 

JUL 

Aug 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

01 

1  MEAN  1 

1  SO  1 

|TOT  OrSI 

loii.G 
2.  126 
309 

1012. 1 

1  .986 
28  2 

1012.6 

1.962 

3l0 

laii.E 

1.63S 

300 

1010.8 

1.868 

310 

1010*5 

i.602 

300 

1009.6 

2.170 

310 

1008.8 

2.167 

310 

1008.9 

2.218 

300 

iDO’.l 

2.811 

310 
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